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PREFACE 



Il y cl quatre-vingt-trois ans que Volta a inventé sa pile et 
il faudrait déjà une véritable encyclopédie pour comprendre, 
dans une étude suivie, les différentes expressions de la science 
électrique: A quelle limite, en effet, s'arrête l'électricité ? Où 
commence un phénomène de chaleur ?. . . . de lumière ? . . . 
d'affinité chimique ? Distinguées seulement par les sens de 
l'homme aidé parfois de quelques instruments, toutes ces 
divisions ne viennent-elles pas se résumer dans une mani- 
festation unique : le mouvement, propriété essentielle de la 
matière ? et l'électricité n'est-elle pas l'une des expressions de 
la science par excellence : la mécanique ? Nous avons cepen- 
dant cherché, dans l'essai du Dictionnaire que nous offrons 
aujourd'hui au public, à créer un cadre répondant autant que 
possible aux divisions admises dans les sciences età n'insérer 
que les renseignements intéressant directement l'électricité 
et ses applications. 

En considérant combien de travaux intéressants sont 
publiés à l'étranger, nous avons pensé qu'on n'accueillerait 
pas avec trop d'indifférence la synonymie allemande et an- 
glaise qui accompagne chaque terme d'électricité, alors 
même que parfois ces mots ne donnent lieu à aucun déve- 
loppement. 

Le côté historique n'a pas été négligé. Chaque fois que 
nous l'avons pu, nous avons recherché, comparé les textes 
originaux, et assuré notre opinion relativement aux auteurs 
et aux dates des différentes découvertes, en contrôlant les 
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Signes abrévi«itifK. — S = Synonyme — V = voir. 
p. = page — Cil. «le fer = Chemin de fer — V 



— T = tome, 
= nicine. 



Absolu 
Absorition 



Abatage Saison «i'abnta^'f' des poleuiiK têlr^^rtipliifiues (1) 

(9B<ibrI$rit , S^Qj^^t — Scason for fellituf trvrs 
fftr jiolrs). En France le moment propice admis 
pour cette opération H'étend de novembre à man>, 
c'«»st-â-dire iiors sève. 
V. Unilr 

Pliénoin«''ne qu on o))serve sur un câble isolé à Tune 
des extrémités, et en communication avec le pôle 
<l'une pile, par l'autre extrémité; le jjfalvanomètre 
«lévie (Vabonl violemment, puis revient peu à peu à 
\\\\o déviation normale. {S, Electrification, Extra- 
résistance), 
AccuMULATKUii KLEGTRiyUK (*:<) (Xnfûmmier, ÎCccumuIûtor —Accu m u la for^ 

Storage hattery), Apj)areil à\\ à M. Planté (18(3()) 
et destiné à accumuler par Télectrolyse une énergie 
Â Tétat de potentiel d'affinité chimique qu'il restitue 
ensuite sous forme d'électricité, dans des conditions 
de tension et de temj)s variables. Le jolomb fut em- 

Floyé d'abord par M. Planté comme électrodes dans 
acïtle 8ulfuri(jue: il s'v couvre d'une part <runc 
couche semi-poreuse de ti-oxyde de plomb et <rautro 
part de plonib réduit, chimlifùement pur, présentant 
une Jurande surface et cajiable de retenir les jjuz 
dégagés. M. Faurk a modifié (1881) cet accumulateur 
en recouvrant le plomb d'une couche de minium <|ui 
supprime la nécessité de la formation ( v. ce mot ) 



(1) Bouquet de la Grye et Dupont, Les bois indigènes et étrangers, 
p. 123. — Manual of tclegranh construction, Dougias, p. 120. — Arciuv 

FUR POST UNO TELEGRA.PH, 1882, p. G15. 

(2) Rayxaud, Kcchcrchos cxpcrimentalcs sur les lois de Ohm et leurs 
applications aux essais électriques des câbles sous-marins. — Kempe, 
Handbook of electrical Tosting. p. 232. — TELEGRAPmc Journal, T. I. p. 
136,234. * 

(3) Planté, Applications de l'électricité. — H. de ParviLle, Electricité 
et ses applications p. 179. —Lumière électrique, 1881, T. II. p. 2, — T. VIL 
p. 332. — L'Electricien, T. I. p. 229 et^ 270. — Hospitalier, Principales 
applications de TElectricité, p. 93. - 



Philosoph. Maoa7jnE| Juillet 18824 



2 



ACCUSE — ACTION 



Accusé 



Acier 
Action 



de raccumulateur et le rend plus énergique. Un tel 
accumulateur étant chargé par une source électrique 
quelconque, Télectrode positive se peroxyde et l'élec- 
trode négative se désoxyde, Tune par le dégagement 
de Toxygène, l'autre par le dégagement de rhydro- 
gène. La décharge de cette pile secondaire (v. ce 
mot) ramène à un état d'oxydation identiaue les 
deux plaques de plomb. Les (juatre accumulateurs 
ne diftérent pas conirtieprlnclpaXa^ deux précédents. 
DE RÉCEPTION (Smpfongéonjcige — Acknoicled gênent 
of y^eceipt of message). Dépéclie télégraphique re- 
produisant un accusé de réception d'une dépèche 
expédiée antérieurement. 

DE RÉCEPTION ( ^mpfangôbefdieinigung — (Printed 
recept form). Imprimé sur lequel l'accusé de ré- 
ception est libellé dans le service télégraphique. 
Fil d'acier cuivré, v. lil compourid. 
A DISTANCE (SBirfung ouô ter Jcrne — Actio7i at a 
distance). Les différentes hypothèses relatives à la 
génération et à la propagation de l'électricité peu- 
vent se diviser en deux classes : les unes admettent 
une action à distance, c'est-à-dire une influence des 
corps les uns sur les autres, sans tenir compte des 
molécules des substances intermédiaires ; — parmi 
celles-ci on range les hypothèses de S ymmer,Franklin 
(V. ces mots), deWEBER, Neumann etEDLUND(v. Wie- 
demann, ®aloantémué unb @Iectromagnettémué T. II, 
p. 550 et suiv.), La î£* classe n'admet qu'une 
propagation et un développement de molécule à 
molécule et comprend les théories de Maxwell, de 
LoRENz et celle des tourbillons de H ankel. Faraday 
a de même rejeté toute action à distance dans sa 
théorie de l'induction en admettant une polarisa- 
tion dans les molécules intermédiaires (v. Théorie). 
CATAPHORiQUE (xxTà en bas, ç>tpw je porte) (S. En- 
dosmose électrique) ((Slcftrifc^e ©nboêmofc, (5ûtûp^orifc(jc 
aSirlung — Electric osmose ou endosmose). (Ueuss, 
Porret, Quincke, drosse). Déplacement d'un liqui- 
de à travers une membrane poreuse sous l'influence 
de l'électricité et dans le sens du courant. 
CHIMIQUE (1) (e^emifc^c ÎCction ou SBtrfung — Chemical 
action). Faraday a formulé les lois suivantes pour 
les actions chimiques qui sont produites dans un 
circuit: 1° Les actions chimiques produites dans les 
diverses parties d'un circuit sont équivalentes et 
les poids des corps simples séparés par un même 
courant sont constamment entre eux comme les 
équivalents chimiques de ces corps et proportionnels 
à la quantité d'électricité <|ui passe dans un temps 
donné. 

Lois du dégagement de l'électricité dans les ac- 
tions chimiques : P Dans les combinaisons, les 



(1) Faraday, Expérimental researches on Electricité', T. I, passim. 



ACTION — AIGUILLE 



Action 



Activité 



Afflux 



Agomètre 



Aigrette 



Aiguille 



corps qui s'unissent à l'oxygène, ou ceux qui jouent 
le rôle de base, prennent rélectricité négative, tan- 
dis c[ue l'oxygène ou les corps, qui jouent le rôle 
d'acide, prennent l'électricité positive ; 2® Dans les 
décompositions chimiques, rélectricité se distribue 
d'une manière inverse : les corps c^ui jouent le rôle 
de base emportant l'électricité positive en se sépa- 
rant des composés et ceux qui jouent le rôle d'acide 
emportant l'électricité négative. 
SECONDAIRE (Electrochimie) — (©etunbàre Vction, 
©♦tunbârc SBicfung — Secondary action). Résultat 
d'une action chimique prolongeant et modifiant une 
action électroly tique. 

(Exploitation télêgraph ique) — (îDicnftbfpefc^K — Ser- 
vice message). Vieux mot ayant servi à désigner 
les dépêches d'accusé de réception dans le service 
télégraphique aérien. 

{ad vers, fluo, je coule, (Nollet) — ((Sinftrômungy (5in# 
fhcûmcn — Afflt/x), Mouvement du lluide électrique 
vers un point. 

POINT d'afflux — ((ginflrijmungôpunft — Point of af- 
flux). Point par lequel le lluiae pénètre dans un 
milieu. 

(1) (v^yw je conduis, yîrpov mesure) (Vaometet — Ago- 
me ter). Appareil destiné à mesurer les conductibi- 
lités ou les résistances comme le diagomètre (v. ce 
mot). 

A MERCURE (Millier) (nuetffïlbctûgometer — Mercury 
agometer). Rhéostat dans lequel le fil métallique 
est remplacé par une colonne de mercure. 
électrique- (2) ((StcftriWcr )BûfdS>el — Electric hrush). 
Phénomène lumineux violacé, observé pour la pre- 
mière fois par gray en 1784, se produisant aux aeux 
pôles avec quelques variantes et un bruissement par- 
ticulier. 

DE PAPIER (|)û|)icrbûf4;€l — Paper brush, Toy^head). 
Expérience dans laquelle dill'érentes lanières de pa- 
pier rassemblées en oalai s'écartent les unes des au- 
tres sous l'influence de l'électricité et constituent 
une aigrette. 

AIMANTÉE (SKûgnetnûbcl — Magnetised needle). Lo- 
sange très allongé, en acier aimanté, monté, en son 
centre de gravité, sur })ivot vertical et dont la dia- 
gonale la plus grande se dirige suivant la ligne des 
pôles magnétiques terrestres. 

folle (^wingcnbc Slûbcl — Whirling needle). Pour 
diverses causes, parmi lesquelles celles qui sont 
connues tiennent a l'activité variable du magnétisme 



(1) Etude sur les courants électriçiues, Du Moncel, p. 150 — Wiede- 
MANN, Galvanismus und Electromagnetismus, T. I, p. 236. 

(2) Mascart. Electricité statique, T. II. p. 122. — Cazin, Etincelle 
électrique, p. 99. — Spottiswoode, Tho clcctrical discharge, its form and 
its fonction. 
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AIGUILLE 



Ailette 



Aimant 



terrestre, l'aiguille aimantée éprouve parfois des dé 
viations subites et désordonnées qui font dire qu'elk 
est folle. 

élegtrobcopique (SIe!trif4ie S^ûbel— Electric needle) 
Petite tige conductrice, isolée, 8usj>endue par sor 
centre de gravité et pouvant servir d'électroscope. 
métallique du Replenisher (1). (SOReffingbogen — Car 
rier). Pièce conductrice destinée à tourner dans un 
champ électrique, à s'y éleclriser par induction et i 
céder son électricité à un ressort qu'elle renoontn 
dans sa course avant de sortir du champ. 
AXE DE l'ailette MÉTALLIQUE du Keplenislier. 
(îDre^er — Turning vertical shaft) Pièce d'ébonite 
portant les ailettes. 

(ïi) (fi){a0net — Magyiet), Ce mot dériverait par le la 
tin adamas, fer, acier, diamant, du grec àSdc^aj in- 
domptable. Au moyen âge adamas était devenu 
synonyme de magnes^ de même qu'on y rencontre 
aimant avec la valeur àe diamant (Provençal: adï 
7nan, azimayi) ; c'est un oxyde de fer (Fe* 0*) ayan 
la propriété d'attirer le fer et les corps magnétiques 
PERMANENT (©leibcnbcr SWognet — Permanent mag- 
net). Barreau d'acier auquel on a communiqué h 
puissance magnétique. 

PIERRE d'aimant (SSagneteifenflein, îWaônetîieé — Nalu 
rai loadstone (leading-stone). Aimant naturel qu'or 
trouve en Suède, Norwkge, dans l'île d'ELBE e 
aux Etats-Unis; les anciens l'avaient trouvé ei 
Macédoine et en Asie Mineure, aux environs de h 
ville de Magnésie, d'où est venu le mot magnétia 
me. 

composé de plusieurs barreaux aimantés (3ufûmmeni 
gefe^tec fiXagnet — Fagot magnet. Compound ma- 
gnet). — Aimant qu'on nomme parfoisfaisceau ma 
gnétique. 

PLAT EN LAMES (ffiûnbmoônet — Plate magnet). 
lamellaire ou FEUILLETÉ (3) (SomeUamioônet, Samcl 
lenmagnet, ffilâttermûônet — Lamellar magnet), M. Ja 
MIN a reconnu que l'on obtient des aimants puissant 
en aimantant à saturation différentes lames et en le 
assemblant avant d'enlever les armatures. 
NORMAL ou limite (4) (Sflormalmognet — Normal mag 



(1) W. Thomson, Papera on electrostatics and magnetism, p. 270, 331. 

(2) La Foudre, rElcctricité et le Idagnétisme chez les anciens, pa 
H. Martin, — Histoire de la physique, par Hœfbr, p. 240. — Geschicht 
der Physik, Poggendorff, p. 40. — Gescnichto der Physik, par A . Helleb 
T. I, p. 394. — Philosophical Magazine, 1861, 2« sém., p. 369.- 

(3) Scoresby était arrivé d'une manière moins élégante et plus empiriqu 
que M. Jamin à un résultat analogue. Genus de venlo aurait, parai t-i 
rait les mémos découvertes en 1768. — Annales de chimie et de physiqui 
1838, p. 106. — Phil. Magazine, l^e série, 1873, p, 76 et 432. — C. R. d 
l'Acad; des sciences, 1875 et 1876, 1er sem. 

(4) Gordon. Traite d'électricité et de magnétisme, T. I, p. 321. Telkgra 
PHic Journal, T. I, p. 159. 
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Aimant 



AtMANTATtOK 



Aimanter 



Align ëment 



Allocation 



net). Aimatit lamellaire Jamin, formé d'un nombre 
de lames lui créant une intensité maximum. 
MOLÉCULAIRE (1) (fD^oIccutarmognet, (Stementarmagnet — 
Molecular magnet). Molécule de fer magnétique ou 
d'acier dans laquelle on envisage deux pôles. 
ÉCRIVANT (©(^ireibmûanet — Wriling magnet). Pa- 
lette du récepteur télégraphique polarisé de Siemens. 
EN FER A CHEVAL («Çufeifcnmûânet — Horseshoe mag- 
net). Barreau aimanté recourbé en forme- de fer à 
cheval. 

CAMPANULE (©ïocfenmognet — Bell shaped magnet). 
En forme de cloche. 

A MIROIR (5Wognet mit einem ^pit^tt — Magnet car- 
rying a mirror). Petit aimant très léger portant un 
miroir pour recevoir un rayon lumineux. Limage 
de ce rayon, en se déplaçant sous Tinlluence du 
mouvement de Taimant et du miroir, produit les si- 
gnaux sur un écran gradué éloigné. 
LUMINEUX (îic^tmûgnet — Light magnet). Combinai- 
son phosphorescente des métaux alcalins avec le 
soufre ou Tacide sulfurique. On lui donne le nom 
d'aimant lumineux à cause de certaines propriétés, 
analogues à celles des aimants, qu'il possède, entre 
autres celle de perdre momentanément son pouvoir 

f)hosphore8cent sous l'influence de la chaleur. 
2) («Kogrtetilïrung — Magnétisation). Opération par 
laquelle on communique les propriétés magnétiques 
au fer par des procédés artificiels. 
PAR INFLUENCE (SJJagnetijîruna burdj SJcrt^eiCung — ^a^- 
netisation hy induction). Orientation ou polarisa- 
tion magnétique produite par l'induction magnéti- 
que. 

(fWûgnctifïren — To magnétise). Communiquer les 
propriétés magnétiques. 

PAR LES MÉTHODES DE LA TOUCHE {®treid^n, SDurdJ 
©treid^en mognctifiren — To magnétise hy contact). 
Aimanter par des frictions convenables au moyen 
d'aimants (v. Touche). 

SUSCEPTIBILITÉ DE s*AiMANTER (SKûgnetiftrbûrIeit — 
Susceptibility ofbeing magnetised, Maanetisdbi- 
lity). Propriété au fer, du nickel, du cobalt d'acqué- 
rir les propriétés magnétiques. 
SUSCEPTIBLE DE s' AIMANTER (WlQ^ntti\ivbat — Capable 
ofbeing magnetised). Qui peut être aimanté. 
DES POTEAUX TÉLÉGRAPHIQUES (©tûngenfluc^t. SîidSitung 
bct ©tongcnlinie — Aliyiement of telegraph pôles). 
Direction d'une longueur rectiligne de poteaux. 
{Constructions télégraphiques). 
KILOMÉTRIQUE {Exploitation télégraphique) (^txXtn^ 
gelb — Allowayice by distance). Allocation propor- 
tionnelle au nombre de kilomètres. 



(1) WiEDEMANN, Galvanismus und Electromagnetismus, T. II, p. 85. 

(2) Journal de physique. V. 7, 
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Altération 



Alternat 



Amalgame 
Amalgamer 



Ambre 



Ame 
Amiante 



Amorcer 



Am-mètre 
Ampère 



PAR DÉPÊCHE (sDepefdlKntantieme — Allowance hy 
message). Allocation proportionnelle au nombre 
des dépêches télégraphiques. (Exploitation télégra-' 
phiqué), 

d'une DÉPÊCHE (SJcrflûmmelung einer îDepcfti^e — Altéra- 
tion of a message). Altération dji fait de l'employé 
ou de l'appareil dans la transmission télégraphique. 
DANS LE service TÉLÉGRAPHIQUE (Stidj^tungdwed^fet — 
Alternate transmission of messages from both 
ends of the Une). Transmission alternative des 
dépêches télégraphiques dans un sens, puis dans 
l'autre. 

(2Cmalgam — Amalgam) . Alliage de mercure, 
(v. zinc) (2Cmûtgamiren — To amalgamate). Pour 
amalgamer les zincs des piles télégraphiques, on 
les décape, puis on les plonge dans le mercure et on 
les frotte avec une brosse. Cette opération grossière 
produit un résultat pratique suffisant, quoique in- 
complet. 

ACTION d'amalgamer (2Cmalgamtren — Amalgama- 
tion), 

(1) (âSernjlcin — Amber), Substance isolante qui 
aevient électrique par le frottement. Cette propriété 
de l'ambre (en grec r;>£XTpov) était connue des ariciens 
et c'est du mot /;>.£XTpov qu'on a tiré electricitas 
électricité, qui a été employé pour la première fois 
par Robert -BoYLE (1626-1691). 

DE CABLE, (v. câble, âme de câble) . 
(2Cmiont^ — Asbestos, Amianthiis). M. Geoffroy 
est arrivé à tresser autour des lils métalliques un 
tissu d'amiante incombustible qui les isole et les 
rend incapables de communiquer un incendie, même 
lorsque le courant est suffisant pour les fondre. 
(2Cnflccfen, ÎCnregen — To give a small initial 
charge to one of the two armatures). Communi- 
quer à l'une des armatures de la macnine de Holtz 
une quantité d'électricité initiale destinée à produire 
l'induction et à provoquer la succession des phéno- 
mènes générateurs de rélectricité dans cette machine 
Abréviation de Ampères-mètre — v. ce mot. 

(2) (^Cmperc — Ampère). Nom du physicien français 
(1775-1836), adopté par le Congrès des Electriciens 
pour l'unité pratique d'intensité de courant. L'Am- 
père est égal à 1/10 de l'unité électromagnétique C. 
G. S. d'intensité. L'unité C. G. S. d'intensité est celle 
d'un courant qui, traversant un circuit de 1 cm. 



(1) Thalès de Milet (600 ans avant J. C.) connaissait les propriétés 
attractives de Tambre sur les corps légers. — Histoire de la physique, 
Hœper, p. 299. — GeschichtedepPhysik,A. Heller, T. I. p. 153. — Oeschichte 
dep Physik, Poggendorff, p. 32. — La foudre, l'électricitéet le magnétisme 
chez les anciens, H. Martin, p. 95. 

(2) Congrès international des Electriciens, Paris 1881. — Reports on 
eleotrical standards. 
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de longueur roulé en forme d'arc de 1 centimètre de 
rayon, exerce une force "de 1 dyne sur un pôle mag- 
nétique d'une unité placée à son centre. 
Ampère théorie d'ampère (impere'fcie ^^eorfe — Ampere's 

iheory of 7tiaf/netistn), Ampère formula, en 1830, 
une théorie des phénomènes magnéticrues différente 
de celle de Coulomb et ramena toutes les manifesta- 
tions magnétiques à des effets de courants. Il sup- 
pose que les molécules des aimants sont entourées 
de petits courants circulaires, perpendiculaires à 
l'axe de l'aimant et tous dirigés dans le même sens, 
suivant l'aimantation. Ces courants existent dans 
toutes les substances magnétiques, mais orientée 
«lans toutes les directions, leurs actions extérieures 
se détruisent donc. L'aimantation a pour effet de 
leur donner les directions qu'ils possèdent dans les 
aimants. 

— TABLE d'ampère (2Cm|>crc*fc^« QkfttU — Atnpere's 

table). Système de communications, lixes et mobiles, 
disposées sur une table et qui ont été employées par 
Ampère pour ses expériences d'électrodynamique 
(\o\x Elecirodynarnique) . 

Ampères-metre (TCmperemeter — Amperemeter) (1). Appareil dû à dif- 
férents inventeurs (MM. Marcel Deprez, Garpen- 
TiER, Ayrton et Perry) et destiné à fournir eu am- 

Ïjères et en multiples et sous multiples d'ampère 
'intensité d'un courant dans un circuit au point de 
vue industriel. 

Analogue (2)(ava selon, >oyoç raison, théorie). (2Cna(oget ?)ol — 

Analogous pôle). Nom du pôle qui devient positif 
quand la température s'élève, dans un corps pyroé- 
lectrique, et négatif quand elle s'abaisse. 

Anélegtrique (3) (« privatif, r/sxTpov [ambre d'où] électricité) (©çm^ 

perielcttrifc^ — Non elec trie). Nom donné par Desa- 
guliers (1683-1744) aux corps n'accusant aucune 
trace d'électricité par le frottement lorsqu'ils ne sont 
pas isolés. Gilbert les appelait « non-eleclricus ». 

Anions ( XV3C en haut, iwv allant) (inioncn — Anions), Produits 

électroly tiques dégagés au pôle positif (Faraday). 

Anneau de priestley (4) (^ieflUç'ft^'^ Sîing — Priestley's 

ring). Anneau provenant de décharges électriques, 

Î)roduisant des traces de fusion d'apparence circu- 
aire, sur une surface métallique. 

— de nobili (5) (9toWV^d)tx Ôling — Nobili's ring). En 

versant une solution de sulfate de cuivre sur une 
surface métallique en communication avec le pôle 



(1) Electricien. T. III, 33, 560— IV, p. 19. 71, 122, 155. 
{2) S. Thompson, Lassons in electncity and magnetism, p. 64. — Dr la 
Rive, traite d'électricité, T. II. p. 462. 

(3) Philosophical Transactions. — Londres, 1739. 

(4) Priestley, Histoire de TElectricité. T. III, p. 328. — Mascart, Elec- 
tricité statique, T. II, p. 160. 

(5) Annales de Chimie et de Physique, 2« série, T. XXXIV, p. 280 et 
419. 



8 ANODE — APPAREIL TÉLÉGRAPHIQUE 

négatif d'une pile dont lepôle positif est relié à une 
pointe qu'on plonge verticalement dans le liquide, 
la plaque se recouvre, par l'électrolyse de dépôts 
légers, concentriques à Telectrode positive et qu'on 
nomme anneaux de Nohili, 

An*ode (S^kù en haut, oSoj route. (îfnobe —Anode). Electrode 

positive {Faraday), 

Antilogue (1) (avn>oyo5, contradictoire de àvH contre, >^iyo5 rai- 

son, théorie) (^Cntttoger ?>oï — Antilogous pôle). 
Nom du pôle qui devient négatif quand la tempé- 
rature s'élève dans un corps pyroélectrique et posi- 
tif quand elle s'abaisse. 

Antôzonè (2) (avToÇeov, «vn contre, à l'opposé, oÇù) avoir de l'o- 

àeur) (2Cntojott — Antozon). Sghœnbein, dans la 
théorie de la formation de l'ozone, avait introduit 
l'hypothèse de l'existence de deux constituants de 
l'ozone, l'un qu'il appelait antozône ou ozone posi- 
tif, et l'autre ozone négatif. 

Apériodique (à privatif, TvzpLo^oç période) (^Cperiobifdb — Aperiodic). 

Se dit d'un galvanomètre dans lequel les oscillations 
de l'aiguille sont amorties (v. Galvanomètre). 

Appareil TÉLÉGRAPHIQUE A aiguille (3) (^aMappatat— Needle instru- 
ment). Appareil dans lequel les signaux sont pro- 
duits, sous l'influence d'un courant variable comme 
direction, par des déviations d'une aiguille aimantée 
verticale, a gauche ou à droite d'un point de repère. 
Le premier télégraphe théorique à aiguille fut 
celui d' Ampère (1820). Les principaux appareils à 
aiguille sont ceux de Gooke, de Wheatstone (1837). 

— FRANÇAIS (3) (granjôfifc^er 2>taaHUU%xapf) — French 

needle instrument or angle indicator). Pre- 
mier appareil télégraphique , mis en jeu par 
l'électricité, dont on se soit servi en France sur les 
lignes télégraphiques de l'Etat (1845). Les signaux 
n'étaient autres que ceux de l'appareil Ghappe. 

— A CADRAN (3) (^eigeropparût, ffiud(;|lûbenûppûwt — Liai 

instrument). Appareil dans lequel les signaux sont 
des lettres ou des chiffres et dont le manipulateur, 
commandé par une manivelle, envoie une émission 
de courant pour chaque déplacement circulaire de 
la manivelle corresï)ondant à un signal. A l'autre 
station un électro-aimant règle, au moyen de sa 
palette, le déroulement d'un mouvement d'horloge- 
rie et la rotation d'une aiguille devant un cadran 

(1) S. Thompson, Lessons in electricity and magnetism, p. 64. — De la. 
Rive, traité d'électricité, T. Il, p. 462. 

(2) Philosophical Magazine, 1858, 2^ série, p . 178. — Wiedemann, Galva- 
nismus und Electromagnetismus. T. I, p. 532. — Sghœnbein, Verh. der 
Basler Ges., 1856. 

(3; Mémoire d'AMPÈRE, 1820. — Du Moncel, Applications de l'Electricité, 
T. III. — Zetzsche, Handbuch der electrischen Télégraphie, T. 1. — Pres- 
COTT, Electricity and the electric Telegraph. — Schellen, Der electromag- 
netische Telegraph. — Blavier, Télégraphie électrique . — Culley, Hand- 
book of electncaÎTelegraphy, 
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reproduisant les mêmes signaux que ceux du mani- 
pulateur. La palette de Télectro-aimant par son 
mouvement de va-et-vient, lors de rémission du 
courant, au départ, ne laisse défiler le mouvement 
d'horlogerie que d'un espace angulaire correspon- 
dant à un signal. Le manipulateur au départ et le 
récepteur à rarrivée conservent donc un mouvement 
et une position identiques pour chaque signal. Les 
plus connus sont ceux de Bhequet (dont nous 
venons de donner le principe), de Siemens, de 
Kramer, de d'Arlingourt. 
Appareil Morse a pointe sèche (1) (SJtiftfti^reibet, Bttlitf^ 

f4ireiber — Morse embosser). Appareil inventé 
par Morse en 1837. (V. pour les recherches de 
morse The Telegraph m America, par James 
Reid). Il se composait, pour le récepteur, d'un 
électro-aimant attirant une armature montée sur 
une palette oscillant autour d'un axe. Cette palette, 
qui était rappelée en arrière par un ressort, lorsqu'il 
ne passait pas de courant dans l'électro-aimant, 
portait, à son extrémité opposée à l'armature, une 
pointe à vis dite sèche qui venait appuyer contre 
une bande de papier mise en mouvement par un 
rouage d'horlogerie et y gaufrer des signaux d'un 
alphabet spécial formé de points et de traits. Quant 
à l'organe de l'appareil destiné à transmettre des 
courants longs ou trefs correspondant aux traits ou 
aux points, c'était un simple interrupteur formé 
d'une tige mobile en son milieu autour d'un axe en 
relation avec la ligne télégraphique. En temps ordi- 
naire il s'appuyait par l'une de ses extrémités sur 
une plaque en communication avec l'électro-aimant 
du poste dans la position de réception et, en bascu- 
lant autour de son axe, venait au contraire toucher 
l'enclume où aboutissait la pile, lorsque le télégra- 
phiste pressait sur cette clef ou manipulateur pour 
mettre la pile en communication, par la ligne, avec 
la station éloignée. 
— MORSE A molette (2) (©taufdfireibf t — Morse ink lori- 

ter). Les signaux Morse primitifs exigeaient une 
force assez puissante pour être gaufrés dans le pa- 
pier. Pour remédier à cet inconvénient, on substitua 
a la pointe sèche d'abord un tire-liffnes, puis une 
molette , mise en mouvement par le mécanisme 
d'horlogerie, sur laquelle un tampon imprégné d'en- 
cre oléique frottait constamment. La palette n'eut dès 
lors plus qu'à soulever le papier contre la molette 



(1) Du MoNCEL, Applications de rElectricité, T.IIL— Zetzsche, Handbuch 
dep electrischen Télégraphie, T. L — Prescott, Electricity and the electric 
Telegraph. — ; Schellen, Der electromagnetische Telegraph. — Blavier, 
Télégraphie électrique . — Culley, Handbook ot electrical Telegraphv. 

(2) HouzEAU, Le Télégraphe Morse. Du Moncel, Applications de rElectri- 
cité. T. IL — Annales télégraphiques, 1858. 
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pour obtenir, suivant le cas, des traits ou des 
points. C'est encore le système employé actuelle- 
ment. Le perfectionnement de la molette a été in- 
venté en 1850 par Thomas John et perfectionné par 
Digney (1857) (v. molette). 
Appareil Hughes (1) (•èu9t)e'fc:^er ©rucfapparat — Hughes* type 

prinler). Appareil imprimeur, inventé en 1856, rem- 

Ï hissant des fonctions délicates et multiples, dans 
equel les problèmes de mécanique, au premier 
abord fantastiques, ont été résolus avec le génie ori- 
ginal qui caractérise les inventions de M. Hughes. 
Cet appareil permet, au moyen d'une seule émission 
de courant, pour chaque signal , d'imprimer toutes 
les lettres de l'alphabet et tous les chiffres. Il se 
compose d'un clavier permettant par une simple 

Sression et l'émission de courant qui en résulte de pro- 
uire un signal qui sHmprime au vol, par un choc du 
papier contre une roue des types animée d'un mouve- 
ment synchronique très rapide dans les deux stations 
en correspondance. Toutes les opérations sont exécu- 
tées par l'énergie du mouvement d'horlogerie sous 
la simple influence du soulèvement, au moment 
voulu, de la palette d'un électro-aimant polarisé. Ces 
opérations diverses sont, par exemple, l'établisse- 
ment du synchronisme (v. régulateur)^ la conser- 
vation de ce synchronisme par correction pour l'im- 
pression (v. came correctrice) ^\q ']QM de l'impression 
(v. came dHm,pression)^ l'inversion des caractères 
de la roue des types (v. Inverseur, Levier), — Tou- 
tes ces fonctions sont accomplies mécaniquement et 
sont le résultat d'une vue d'ensemble admirablement 
combinée et exécutée avec la perfection la plus irré- 
prochable. 

MULTIPLE MEYER (2) (SKcpet'è^ierfac^crîCpporût — Meyer's 
multiple apparatus) (1871). M. Meyer, frappé des 
nombreux instants pendant lesquels une ligne télégra- 
phique reste inoccupée par le courant, dans l'inter- 
valle des signaux, reprenant l'idée émise par M. 
Rouvier en 1860 (Annales télégraphiques, 1860 , 
p. 51), a voulu en augmenter le rendement par la 
division du temps. Pour cela deux distributeurs , 
aux deux stations en correspondance , formés 
d'une manivelle en relation constante avec la li . 
gne , tournent , d'un mouvement synchronique , 
en appuyant successivement , sur plusieurs con- 
tacts, lixes, séparés, en communication avec les ap- 
pareils. Pendant une fraction de temps, déterminée 
par la vitesse de rotation et l'épaisseur des contacts, 
un appareil est en communication avec le manipu- 
lateur du poste opposé et peut recevoir une trans- 
mission . On peut donc, en utilisant plusieurs frac- 
tions de temps, successivement pour plusieurs ap 



(1) BoRKL, Traité du Télégraphe Hughes. 

(2) Meyer Transmission multiple à récepteurs indépendants et uni- 
formes. 



APPAREIL WÏIEATSTONE — APPAREIL BAUDOT 11 

pareils, recevoir, par exemple, quatre transmission» 
par le mt^me 111 pendant le temps où Ton n'en au- 
rait reçu qu'une seule, avec le système ordinaire; 
les signaux transmis sont ceux de l'alphabet Morse; 
le manipulaleur est un clavier compose de huit tou- 
ches. 
Appareil wheatstone (1) (SB5t)€at«toncé Tippaxat — Whealslone's 

automatic apparat us) (1858). Appareil à composition 
préalable dont les signaux formés de points sur deux 
lignes correspondent, suivant la position réciproque do 
ces points, les uns au-dessous des autres ou suivant 
des lignes inclinées, aux points et aux traits de l'appa- 
reil Morse. Ces signaux sont perforés au départ 
dans une bande de papier au moyen «l'un petit ins- 
trument spécial ; puis cette bande, étant mise dans 
l'appareil, est entraînée et passe devant des pièces 
qui, suivant la disposition des trous, envoient une 
série convenable de courants positifs ou négatifs 
pour agir à l'arrivée sur un électro-aimant à arma* 
ture polarisé qui reproduit les caractères Morse par 
le mouvement de son armature et sa palette. Les 
inégalités de charge sont compensées sur les lignes 
de grande capacité par l'emploi de courants réduits 
ou compensateurs. 
— bai: DOT (2) ÇWe^rfo^K'f ©ucljlîûbenbrûcfer, Sppenmultipleic - 

Baudot* s typeprinfer) . L'apnareil Baudot, (1874) est 
fondé sur deux principes féconds, l'un la division 
du temps <léjà appliquée par Meyer, et l'autre l'em- 
magasinement <iu travail à l'arrivée. De nombreux 
organes concourent à la reproduction d'un carac- 
tère, mais charrue organe a son rôle bien délini. Il 
en résulte que le travail de chaque organe est très 
simplilié, peu considérable et beaucoup plus sûr. 

1° Un manipulateur à clavier sert à la préparation 
des signaux formés au moyen «le 5 éléments utilisés 
séparément ou combinés 2 à 2, 3 à 8, etc. ; 

5^ Un distributeur (v. ce mot) recueille successi- 
vement ces divers éléments <le courant et les trans- 
met dans le môme ordre sur la ligne ; 

î^ Cinq électro-aimants sont disposés pour les re- 
cevoir, le même électro-aimant recevant toujours le 
même élément ; 

4» Les armatures de ces cinq électro-aimants re- 
produisent mécaniquement la combinaison de dé- 
part transmise par les touches du clavier ; 

50 Un dernier organe appelé traducteur vient re- 
connaître cette combinaison et provoquer l'imprt's- 
sion du caractère correspondant. Toutes ces opéra- 



(1) Carême et IIaynaud, Appareil Whcatstono. — Le Tual, Appareil 
Wheatstone. 

(2) Luînière électrique, 1881-1882. — Culley, Télégraphie électrique, 
(Traduction Bardonxaut et Berger, p. 544. — Electricien, 1882. — Jour- 
nal opthb Society of Telegraph Engineers, T. VIII, p. 443, 
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lions sont très distinctes et 'le manipulateur peut 
préparer un 2« signal avant que l'impression du 
premier soit effectuée. 

Les appareils peuvent être duplexés et on réalise 
avec eux le problème de la transmission mul- 
tiple avec organes indépendants, réunissant ainsi 
aux avantages de la division du travail ceux que 
procure la division du temps. 
Appareil caselli (1) ((Safem'ô cicmif^er 2CppaMt — Caselli's 

Chemical instrument). Appareil électrochimique 
inventé en 1859 et dont on s est servi en France de 
1865 à 18G9 pour le service télégraphique entre Paris 
et Lyon. — Une feuille de papier de plomb sur la- 
quelle on écrit une dépêche ou on dessine un cro- 
quis, avec de l'encre isolante, est étendue sur la 
surface extérieure d'un demi-cylindre conducteur. 
Une tige de fer animée d'un mouvement d'oscilla- 
tion autour de l'axe du cylindre frotte contre la sur- 
face de de dernier. A chaque demi-oscillation, la 
tige se déplace, dans le sens de l'axe du cylindre, 
d'une légère quantité et parcourt ainsi la longueur 
d'une génératrice. Chaque fois que la tige touche le 
papier conducteur, en relation avec la terre, le cou- 
rant du circuit de la ligne, sur lequel elle est ins- 
tallée en dérivation, traverse ce papier et va à terre 
au départ. Au contraire, ce même courant passera 
dans la ligne et ira à l'autre station dès que la tige 
de fer touchera l'encre isolante de la dépêche. Le 
cc^urant arrivant à l'autre station ^ur une feuille 
de papier imprégnée de cyanure de potassium et pla- 
cée sur un cylindre mu d'un mouvement synchro- 
nique avec le cylindre transmetteur, reproduira en 
bleu (bleu de prusse) tous les points au papier où 
se trouvait de l'encre isolante. La dépêche est donc 
reproduite sous l'apparence de hachures bleues. 
Le mouvement syncnronique des deux tiges est 
obtenu par deux pendules réglés électriquement. 

M. Meyer était arrivé, en 1865, à la solution du 
problème de la transmission automatique, par un 
procédé électromagnétique. 

— A DOUBLE POINTE (Stœhrer) (©oppelftiftapparût — Double 

style instrument). Appareil combiné en vue de 
diminuer la perte de temps provenant de remploi 
de plusieurs traits ou points pour un seul signal de 
l'alphabet Morse. 

— HARMONIQUE (2) (^atmom\d)tt Uppatat — Electrohar- 

monic telegraph), {Bell, P. Lacour, Yarley^ E. 
Gray,) Système au moyen duquel des diapasons 
électroharmoniques, accprdés individuellement l'un 
avec l'autre aux deux extrémités d'une même ligne, 
trient les dépêches par Vaccord des vibrateurs en 

(1) Du MoNCBL, Applications de Télectricité, T. III, p. 302. — BôusSAC» 
Précis de télégraphie. 

(2) Annales Télégraphiques, 1877. p. 97. 
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Araignée 



correspondance. Ou peut ainsi obtenir théorique- 
ment, par le môme lil, autant de transmissions si- 
multanées qu'une oreille exercée peut distinguer de 
nuances dans les sons de la gamme. On est arrivé à 
fixer ces signaux acoustiques et à les rendre com- 
préhensibles, grâce à un alphabet conventionnel. 

POUR TRANSMETTRE LA BOURSE (SBôrfenbtÛCfCt — Ex- 

change tclegraph instrument,, ou Stock indicator,) 
Appareils de système spécial en vue de la communi- 
cation de la bourse d'un bureau central à différentes 
stations chez des abonnés. ^ 

(1) DESTINÉ A LA TRANSMISSION DOUBLE DANS LE MÊME 

SENS (v. méthode) (©opptlfprec^^pparat — Diplex 
instrument), 

(1) DESTINÉ A LA TRANSMISSION DOUBLE DANS LES 

DEUX SENS (v. méthode) (©cgenfpredjappûrût — Duplex 

instrument), 

COMMUNICATION DANS LES APPAREILS {2Cppûrotoerbtn«» 

bungen — Electric connections in an instrument). 

Communications électriques des divers organes des 

appareils. 

SALLE DES APPAREILS TÉLÉGRAPHIQUES (2Cppûrûtj(mmet 

— Télégraphie instrument room). Pièce spéciale- 
ment aménagée d'un bureau télégraphique où sont les 
appareils et où aboutissent les lignes qu'il dessert. 

METTRE SUR APPAREIL (2Cuf ÎCppûrût U^ttl — To SWitch 

in speaking instrument). Etablir les communica- 
tions entre la ligne et les appareils. 
d'induction a curseur {Du Bois Reymond.) (^d^IiU 
tenapparat — Slide induction instrument). Appareil 
dans lequel la bobine induite, mobile sur un cnariot, 
peut se déplacer et régler l'intensité du courant 
induit par son éloignement du circuit inducteur. 

DE CONTROLE DU JEU DES AIGUILLES (Gh. de fer) 

(Sleîtrifc^t aBeidjencontroIopparût — Controling Sys- 
tem for railicay stcitches). Divers systèmes élec- 
triques employés par les Compagnies pour contrôler 
le jeu des aiguilles. 

TÉLÉGRAPHIQUE (2) (®tû^e — TcUgraphic support). 
Pièce servant à tixer aux poteaux les isolateurs des 
lignes télégraphiques aériennes. 
CORNIER (sainte Iflû^c — Corner support). Appui placé 
au sommet d'un angle formé par la ligne télégra- 
phique. 

ÉLECTRIQUE DE Franklin (8) ((5lc!ttif(^c @pinne — 
'Franklin*s electric spider). Expérience d'électricité 
statique relative à l'attraction et à la répulsion 
électrique. 




Telegraphenlinien, p. 82. 
(3) (Efiivres de Franklin, Lettre II, p. 3. (Traduction française Barbbn 

DUBOURG.) 
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Arc 



Aréomètre 
Armature 



AKC — ARMATURE 

DE <;lotiire (^lieffungdbogen — Closing arc). Con- 
ducteur fermant un circuit ouvert entre deux points. 
voLTAÏQUE (85oltûif(ter JBogcn — Voltaic arc). Hum- 
i»hryDavy observa en iH()2 (j) que deux morceaux 
de charbons reliés aux deux îxMes d'un générateur 
nuissant d'ôlectricité donnout lieu à un arc lumineux 
lorscju'on les «'doipfne. Les particules de charbon 
sont entraînées du pôle j>ositif qui se creuse, au 
])ôle né|,(atif ou elles s'accumulent et j)rojettent une 
lumière bleuâtre due aux rayons <le la vapeur d'oxyde 
de carbone. 

KLECTRKjUE DE Ler(jy ET d'Arcv. (v. Electroscope 
à flotteur ) 

d'un aimant NATuiiEL ((îifcmc Sûjfung — Armature 
of a natural 7naf/Het}. IMaques (ie fer qui enserrent 
l'aimant et s'aimantent au (-(jutact. 
d'un aimant artificiel (SSewoffnung, Hvmixnn^f 3Ct# 
motur, 2Cnfcr — Keaper nf au artificial magnei). 
Pièce de fer doux mise vn coiitart avec les pôles des 
aimants pour en maintenir l'activité par la décom- 
position mapfnétique (lu'elln éprouve. Les armatures 
imajônécs vers le milieu <lu XVIII« siècle ont été 
étudiées comme forme par Musghenbrœk , qui 
adopta la disposition actuelle. 
DE i/j':legtro-aimant (TCnîcr beé (Sleftromagneted — Ar- 
^nature or keeper of an elrclrfntiaf/ net), l^ièi^e de 
fer doux attirée par l'aimantation momentanée de 
l'électro-aimant et rappelée en -iirriére par une force 
antagoniste, dès (jue l'aimantation a cessé. 
demi-armature d'ï'n électro-aimant («(lalbanfer — 
Half arhiature). Petite senielle (ju'on adapte à 
chacun des pôles d'un électroaimant. 
SANS armature. Kelais sans armature de Siemens. 
— V. Relais. 

d'un condensateur (SSelegung — Armature of a 
condenser). Plaaues conductrices entre lesquelles 
on place un diélectrique : la disposition en a été 
étudiée au début j>ar le IK Bevis (101)5-1771), qui a 
fait adopter les armatures on feuilles d'étain pour 
la bouteille de Leyde. 

INTÉRIEURE d'UNE BOUTEILLE DE LEYDE (3nnere 85c« 

leguno — Internai coati nf/ of a Leyden jar). 
Feuilles de clinquant remplissant la bouteille. 

EXTÉIUEURE d'L'NE BOUTEILLE DE LEYDE (2CeUfete JBC* 

l«ôun(j — Ou ter coutituf of a Lei/den jar). Femlla 

d'étain collée sur l'extérieur de la bouteille. 

d't:n carle (ÎCeufcre Um^ùUung cineô SCahtli — Iron 



(1) La plupart des traités de physique et d'électricité attribuent une date 
absolument fausse et variant de 1801 à 1813 à la découverte de Tare élec- 
trique. C'est en 1802 que Davy découvrit l'arc, et c'est en 1810 qu'il en tlt 
rexpériencc devant les membres de la Royal Institution. Il est à noter 
que Etienne Gaspard RoBKRTsr)N lit la mémo obsei'vation sur Tare élec- 
trique à peu près dans le même temps, à Paris, en 1802. 
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Armature 



Armille 



Ascenseur 



AS1»HALTE 



Assistent 



Association 



Astatique 
Attaque 



sheating {or armouring) of a c^i/;/<;k Enveloppe de 
lils de fer ou d'acier, destinée à protéger un ctlble 
contre les dangers extérieurs, provenant, en mer, 
des ancres des navires, des frottements sur les ga- 
lets ou les rocs des côtes, etc. 

DE LA machine DE HOLTz ( 9)api(tbelc0ung — Paper 
annafurc). Lamelles de papier disposées dans les 
fenètres.de cet appareil et jouant le rùle d'inducteurs. 
DE SIEMENS or BOBINE DE SIEMENS (®temenf(^(t 3n^ 
buftot , ^vlinbetinbuftot — Siemens' longitudinal 
armature , Sie)nens's hohhin). Bobine imaginée en 
18ï>i, et formée d'un long cylindre de fer <loux évidé 
de chaque côté parallèlement à Taxe, de sorte que 
la section transversale ressemble à un double T. Le 
lil de cuivre, garni d'un isolant, est enroulé longitu- 
dinalement dans les gorges ainsi creusées. 
réflecteur a armilles (dans la lampe de Mer- 
sANNE) OoRcnreflcftor — Circular louvre-like reflec- 
tor), Héllecteur composé d'armilles ou abat-jour qui 
rétléchissent toute la lumière sans qu'aucun rayon 
soit intercepté. 

ÉLECTRIQUE (1) (Sleîtrifc^^cr 2Cuhug — Electrical lift). 
Système de M. Siemens pour élever une charge ù 
une certîiine hauteur en se servant de rélectricité 
comme moteur. 

{'^) RECOUVIUR UN CABLE IVASPHALTE daUS leS liglies 

souterraines d'un certain système ((Sin JCabcl a^pl^ltû 
ren — To coat a cable with asphalt). 

ACTION DE RECOUVRIR UN CABLE 1)' ASPHALTE {TCipt^l* 

ttrung - Act of coating a cable icith asphalt). 
<-)pération que l'on fait subir aux Cîlbles souterrains 
dans certains cas. 

(Xfjïftcnt — Assistent), Qualilicatif en Allemagne, 
des employés des Postes et des Télégraphes, qm 
proviennent de rarmée. 

DES ÉLÉMENTS d'une PILE (SScrbinbung ber Clémente einer 
batterie — Grouping of the cells of'a battery). Les 
éléments peuvent être associés de deux manières, en 
quantité et en tension (v. ces mots). Dans le premier 
cas, on observe un courant proportionnel en ({uantité 
à la surface de tous les éléments ; dans le second cas, 
un courant proportionnel en tension au nombre des 
éléments en supposant, dans chacun des cas, la ré- 
sistance du circuit extérieur égale à celle de la pile. 
On peut combiner ensuite des séries en «juantité et 
les monter en tension et réciproquement. 

(lararoç instable, à priv. ^ora, se tenir) (V. svstème). 
(ÏHûtif* — Astatic). 

(2Cnruf, Xufruf — « Call • signal)» Appel d\in bu- 
reau télégraphique. 



(1) Lumière électrique, T. II, p. 507. 

U) LuDSWiG, Der Bau von Telegraphenlimen, p. USi, 
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Attente 



Attraction 



Audiomètre 



Auréole 



Aurore 



ATTAQUER — AURORE 

(2Cnrufen — To call up an office, To raise a sta- 
tion (Améric.) Appeler un bureau télégraphique par 
ses lettres initiales ou indicatifs. 
(SSktrten; ®(. (Abréviation de « gleich », signifiant « de 
suite » — Waitsignal). Signal donné sur les lignes 
télégraphiques pour indiquer qu'on n'est pas prêt 
à recevoir une transmission. 

A DISTANCE (7iniitt)m% aud ber Jerne — Attraction at 
distance). Phénomène d'électricité observé , sans 
lien théorique aucun, déjà par Thalés de Milet, 
mais avec des appréciations plus coordonnées de- 
puis les travaux de Dufay (1008-1739). 

LOI des ATTRACTIONS ÉLECTRIQUES (®t\t^ hit Cleftti^ 

fcÇcn îCnste^ungen — Lato of electric attractions). 
Coulomb a prouvé que les attractions et les répul- 
sions sont proportionnelles au produit des masses 
électriques en présence et en raison inverse du 
carré des distances. 

ou SONOMÈTRE (1) (A\idio j'euteuds, //î'rpov mesure, 
mot hybride dont le crémier composant viole toutes 
les lois de la formation des dérivés), (TCubtometer — 
A udiorneter) . Appareil disposé par M. Hughes (1879) 
pour mesurer Tintensité des sons ; il est basé sur la 
méthode de réduction à zéro des sons entendus dans 
un téléphone, faisant partie d'une bobine induite, mo- 
bile sur une règle entre deux autres bobines induc- 
trices différentielles, comme action, enroulées en 
sens contraire et de résistance très différente. La 
position de la bobine induite détermine le degré de 
l'intensité du son. C'est l'inductionomètre de 
Matteucgi dans lequel le téléphone a été substitué 
au galvanomètre. 

(2) (8i(^)tt)ûlle, TCureole — Auréole), Phénomène lu- 
mineux d'électricité qu'on peut regarder comme une 
transformation de l'aigrette et constitué par une 
gaine enveloppant généralement un trait de feu. 
BORÉALE (3) (ou australe) (9olax\id)t, Sîorbric^^t (©ûb* 
l\â)t) — Auro7*a horealis). Nom donné par Gas- 
sendi, en 1621, à un phénomène lumineux, connu 



(1) Annales télégraphiques, 1879, p. 497. ■— Lumière électrique, 1879, 
p. 54. 

(2) Cazin, Etincelle électrique, p. 108, 109. 

(3) Annales de chimie et de physique, 3* série, T. XXV — Faraday. 
Expérimental Researches on Electricity, T. I, p. 192. — Phil. Magazine, 
1862, 1er sém. p. 546 — 1870, l^r sém. p. 159 — 1876, p. 74. *- Annales té- 
légraphiques, 1859, p. 605. — ElectrotechniscHe Zeitschrift, LUdewio, 

1881, p. 10. — De la Rive, Traité d'électricité. T. Ill, p. 281. — Traité de 
Taurore boréale de Mairan (1733). — Bas Polarlicht, H. Fritz. — Comptes 
rendus de l'académie des sciences, t. X, p. 289. — Lumière^électrique, 

1882, Ro 42 et suiv. — Becquerel et Edm. Becquerel, Traite d'électricité et 
de magnétisme, T. I, p. 441. — Eberhart, professeur à Halle et Paul 
Frisi, à Pise, sont les premiers qui attribuèrent une origine électrique, 
^ l'aurore l)oréalc. 
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«les anciens, qui ai>]>arait vers les pôles et est lié 
intimement aux variations du magnétisme terrestre 
et à l'apparition des taches du soleil. L'aurore bo- 
réale est constituée généralement par un arc som- 
bre vers riiorizon, surmonté d'un arc lumineux, * 
souvent mobile comme ïino draperie, d'où s'élancent 
des rayons étincelants dont la direction est le centre 
du segment lumineux qu'on appelle couronne et qui 
est une illusion d'optique. Le centre de la couronne, 
qui embrasse bientôt tout le ciel, est sur le prolon- 
gement de l'aiguille aimantée. Ce ph'énoméne est 
accompagné d'une tempête magnétique (v. période 
de onze ans) et provient d'a|)rés de la Rive, de la 
recomposition de l'électricité positive variable <le 
l'atmosphère, à travers les molécules glacées aux 
pôles, avec l'électricité dite négative du sol. De la 
HiVE a fait une expérience fameuse (jui conlirme 
cette théorie des plus acceptables. 
A.VEUTISSEUU ÉLECTRIQUE (SSûmungéappûrût, ©leîtrifc^er ©ignalûpporat 

— Electric indicator ^ Electric call). Appareil 
pour les signaux des chemins de fer. 

— TÉLÉPHONIQUE DE SIEMENS (oU CLOCHE SYMPATHIQUE) 

(0r)mpat^if(^e ®lo(fe — Téléphone call). Cloche 
de fer vibrant sous l'action polarisante de deux élec- 
tro-aimants dont les pôles sont situés sur son pour- 
tour et qui reçoivent ïine série de courants rapides. 

— TÉLÉPHONIQUE d'UN BUREAU «'.ENTRAL (itlûppcnfçflcm 

— Téléphone anminciator). Espèce de petit volet 
qui, sous l'action d'un appel électrique, tombe et 
laisse voir le numéro du lit qui a appelé. 

Axe (^ye, îSette — Axis, Shaft). 

— PRINCIPAL (»&auptoîce — Chief axis). Celui qui reçoit 

son mouvement directement du moteur. 

— SECONDAIRE (9lcbcnojce — Secondary axis) . Celui qui 

sert d'intermédiaire entre l'axe principal et l'axe qui 
utilise le mouvement pour un travail quelconque. 

— IMPRIMEUR (jDrucfweUe — Printiyig shaft). Axe de 

l'appareil Huchies portant quatre cames dont la 
principale est la came d'impression. 

— DU CHARIOT (CâuferweUe, ©c^littenayc — Vertical a.ris 

of the chariot) . Axe de l'organe de la transmission 
dans l'appareil Hughes (v. chariot). 

DU VOLANT (©(^wungrûbweUe — Fly loheel axis). Axe 

reliant ditférentes pièces mobiles de l'appareil 
Hughes à un volant massif. 

— MAGNÉCRisTALLiN (1) (aRugnetfriflûUaye — Magnecrys- 

talline axis). Faraday a désigné par ce nom une 
ligne de densité maximum dans un cristal et telle 
que, si la masse du métal est paramagnétique, cet 
axe se dirige suivant l'axe de l'électro-aimant qui 
agit sur lui et équatorialement si la substance est 
diamagnétique. 



•»» 



(1) Phil. Magazine, 1856, l*»" sém., p. 28. 
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DE fils MÉTALLigrEs ( î)ro^tbùrf!e — \Vire hrush). 
Pièce composée de lils iiiétalli(iues, généralement 
<ie cuivre, destinée à produire un contact élastique 
avec des corps en niouvenient et à servir de col- 
lecteur de l'électricité. 

Di: TORSION (Sorfionôwûgc, ©re^wûgc — Torsion ba- 
lance). Appareil dont Coulomh (1736-1800) s'est 
servi en l/HO pour étudier les lois d'attraction et de 
répulsion des corps électrisés. I.a force antagoniste 
qui servait à évaluer Télectricité était la force de 
torsion d'un lil d'ar^^ent accusée par l'angle de tor- 
sion qui lui est proportionnel. 
électromagnétique {Becqiierely Wrede, Lenz,Ja- 
cohi), — ((Slcftromagnetifd^e SBoge — Eleclroniagnelic 
halance). Dans la balance de Becquerel le courant 
est évalué par son influence électromagnétique d'at- 
traction sur un barreau d'acier aimanté et de répul- 
sion sur un second barreau ; les deux barreaux sont 
glacés au dessous des bassins d'une balance sensi- 
le. Deux bobines placées en dessons des barreaux 
sont traversées en sens inverse par le courant à 
étudier. 

d'jnduction (1) (Snbuftionèwûgc — Inductionhalance), 
Appareil de M. Huc^hes (d879) fondé sur le prin- 
cipe de Vaudiomèire^ mais où le circuit du télépnone 
correspond à deux bobines montées séparément sur 
le même axe que les deux bobines inauctrices. Les 
axes en sont creux et les effets d'une masse induc- 
trice placée dans l'une des bobines doivent, pour 
que le téléphone reste au zéro des sons, être com- 
pensés par une même quantité du même corps 
introduit avec la même structure, la même forme 
et dans les mêmes conditions de position dans l'au- 
tre bobine. Cet appareil sert à faire des études sur 
la constitution moléculaire des corps. 
DE Wheatstone. V. Parallélogramme de Wheats- 
ione. 

DE Zamboni (^crpetuum ÇWobile — ZamhonVs beam). 
Petit appareil dans lecjuel on tire parti de la tension 
qui existe aux pôles d'une pile sèche de Zamboni 
pour produire des etfets d'attraction et de répulsion 
sur un balancier léger. 



(1 Lumière électrique, 1879, p. 54. — 

Ïi. 497. — Phil. Magazine, 1^" série, T. 
ournal de Physique, t. IX. p. 376. 



Annales Télégraphiques, 1879» 
VIII, p. 50 et T. IX, p. 123. — 
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Bande 



Barillet 



Barreau 



Bateau 



Bathomètre 

Bâti 
Bâtiment 



Batterie 



Baudot 
Béatification 



de i*apier (Streif, |)opier(lreif — SU]* ou Strijt of 
paper). Papier en rouleau (léroulé par un mouve- 
ment régulier et Hur lequel s'inscrivent ou s'impri- 
ment les signaux des appareils télégraphiques écri- 
vants ou imprimeurs. 

(gcbet^eiâufe, gcbertrommel — Dr ma ofmain spriuf/). 
Cylindre creux à circonférence dentée contenant un 
ressort moteur (fui prend son jxdnt d'appui, d'une 
part sur l'axe non solidaire du eylinare, d'autre 
part sur la surface intérieure de ce même cvlindre. 
aimanta: (SRûvjnetftob — Sh^aif/ht tnagnet), iBarreau 
d'acier à (jui l'on a communicjué les propriétés ma- 
gnétiques. 

ÉLECTRIQUE (@U'ftrif(l^e« ®<tiff — Electric hoat), La 
propulsion d'un canot a été Tune <les premières ap- 
plications de la force de l'électricité faite par Jacobi 
en 18; J7 à SAiNT-PÉTEusBOURci sur la Néva. M. 
Trouvé a répété en 18S1 avec succès, mais dans des 
conditions bien nlps favorables, la môme expérience 
de propulsion d un canot par la force électrique. 

ÉLECTRIQUE DE SiEMKNS (.'--iOoj profoudeur, ;/iTf.ov 

mesure) (1) (S5ot(>ometct — Bathometer), Instrument 
dont on se sert pour évaluer la profondeur des mers. 
d'un appareil (eJeffeU — Frame of an instrument). 
Plaques supportant les axes dv^s rouages. 

POUR LA POSE DES CABLES (JCûbelft^iff — CublC sklp). 

Bâtiment aménagé d'une manière spéciale et portant 
les machines à freins ainsi (jue tous les engins né- 
cessaires pour l'immersion et le relèvement du cable. 
ÉLECTRIQUE [2) {(&\tltx\\û^t IBattedc — Electrlcal hat- 
tery). Ensemble de jarres électriques réunies par 
leurs armatures semblables et dont la disposition 
est attribuée en France au Dr Bevis (lUiKVlTil) et 
H Watkox (1715-1787) tandis (jue, en Allemagne, 
David Gralath, professeur au gymnase de DAxrzHi 
(17;i9-1809), en est regardé comme l'auteur. 
EN CASCADE (Sûfcobenbûttctic, glofd^nfàule — Cascade 
hattery). Jarres électri(|ues réunies entre elles par 
leurs armatures différentes. Cette disposition est due 
à Franklin, (1748). 
V. Appareil Baudot. 

électrique de Bozk (8) (@leftrif(te aJerflârun^f ®l«ï* 
tnfdiie ffieatififotion — Boze's twatification). Expé- 
rience imaginée par Boze (1710-171)3), restée quelque 
peu mystérieuse au début et consistant dans des 
lueurs électri([nes s'échappant des pointes d'une ar- 
mure métallique (jue portait une personne éleclrisée 
sur un tabouret. 



(1) C. R. de rAcadémie des Sciences, T. 83, p. 780. 

{2\ PoGGENDORPF, Gcschichto dcr Physik, p. 855. 

(3) Histoire de la physique, Hœfkr, p. 2C}Tk — PoGtiENDoRKK, Geschiclitc 
dcr Physik, p. 845. 
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BIFURCATION — BOBINE 



BiFUKGATiox (îfbjwet'ôung — Shunts Branch, Braachlng of a 

current). Division d'un conducteur en deux parties. 

BiFUHCiUER LE COURANT DANS UN KLEUTHO-AIMANT A DEUX BO- 

BiîCEs (©tectromû^ncte neben cinanbcr fc^alten, SleJtromog^ 
nete pûroUclfc^ûlten — To branch off a current in 
electrornagnets jolned iip in quan tity). Installer 
un électro-aimant en fer à cheval de manière que 
le courant parcoure simultanément les deux bo- 
bines et que la résistance soit ainsi diminuée dans 
le rapport de l/'i. 
Blanc des lettres (Sudjflabcnbtonf — Le 1 1er key). Touche 

du clavier de l'appareil Hughes dont l'abais- 
sement donne, à la roue des types, grâce au jeu 
de la plaque et du levier d'hiversion comman- 
dé par la came correctrice^ une position telle que 
les signaux imprimés sont des lettres. 

— DES CHIFFRES (3iffertû|le, 3û^lcnblûnf — Figure key). 

Touche du clavier de l'appareil Hughes dont l'a- 
baissement donne, à la roue des types, grâce à un 
jeu spécial de la plaque et du levier dHnversion 
commandé par la came correctrice, une position 
telle que les signaux imprimés sont des chifires. 

Block-system (1) (SBlocf jtgnalfpjlcm — Block system). Organisation 

du service des voies ferrées ne permettant à un train 
de continuer sa marche (fue lorsqu'un signal élec- 
trique automatique a annoncé l'arrivée du train qui 
précède à la station vers laquelle il se dirige. 

Bobine de fil métallique ODro^troUe — Coil ofîoire). Fil 

métallique enroulé sur une bobine dans des buts 
divers. 

— A deux fils (aSifilarroUf, 3ioUi mit boppelter ©ra^twin* 

bung — Bifferential coil). Bobine sur laquelle deux 
lils sont enroulés et peuvent constituer deux cir- 
cuits dilïérents ou un seul circuit. 

— DE résistance (2) (SSibcrftanbêroUe — Résistance 
coil). Bobine destinée à opposer la résistance de son 
circuit à uiï courant qu'on y fait passer ; générale- 
ment ce fil est en maillechort, à double enroule- 
ment, en sens contraire, pour éviter les effets d'in- 
duction ; il est peu sensible aux changements de 
température . Pour les mesures de précision on em- 
ploie du fil en alliage de platine argent. 

— DE DÉRIVATION (âwetgroUe — Shunt coil) Bobine 

constituant un circuit dérivé par rapport à un autre 
circuit (v. shunt). 

— DE MULTIPLICATEUR (SJlultipUcatorroUc —Multiplying 

coil). Bobine à cadre quadrangulaire, à un seul fil, 



(1) Du MoNCEL, Applications de rElectricité, T. IV, p. 456. — Applica- 
tions of electricity to railway working, La.ngdon, p. 42. — Zetzsche, 
Handbuch der electrischen Télégraphie, T. IV, p. 725. — Journal op thb 
Society op Telegraph Engineers, T, II, p. 231. 

(2) Electricity and Magnetism, MaxAvell, T. I., p. 429. 
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Bobine 



Boite 



BOLOMÈTRE 



Borne 



dans les rhéomètres ordinaires, h deux lils dans le» 
galvanomètres dilférentiels. 

d'induction (1) (3nbu!tion«roUe — Induction coil). 
Bobine formée d'un ^ros lil ou lil inducteur sur le- 
quel est enroulé un petit iil ou fil induit. Ce dernier 
est souvent fractionné par galettes qui sont réunies 
ensuite les unes aux autres. On appelle bobine de 
RuHMKORFF uue bubliie d'induction dans laquelle 
RuHMKORFF, eu 1851, a eu le mérite d'isoler, au 
moyen de la jj^omnie laque, d'une manière excep- 
tionnelle les di lié rentes snires et couches de fil. Cet 
isolement, ainsi que quelques autres perfectionne- 
ments importants, ayant permis d'obtenir des effets 
de tension tout à fait exceptionnels, mit entre les 
mains des physiciens un instrument (fui fit faire de 
grands proj^rrés dans l'étudi^ de différentes questions 
d'électricité (v. Notice sifv Vappareil d'induction 
de Ruhmkorff (18r)î)), Du Moncel). Nous devons 
ajouter' que Rihmkorff avait été précédé dans ces 
recherches en Amériffue par Page aès 1836. 
DE SIEMENS (©iemenfc^er Snbuîtot — Longitudinal 
coil). Bobine caractérisée par l'enroulement du fil 
dans le sons de la longueur (v. Armature de Sie- 
mens), 

A iNr:ENDiE ( geuerwe^rîâfUen — Fire alarrn box). 
Boite ou borne placée dans les rues pour appeler, au 
moyen d'un système électrique, en cas d'incendie. 

(2) (^o).(>jut£Tpov, /3o>o5 jet, ,3o),ô rayon V^^x", ,uerpov me- 
sure) (SBolometer — Bolo)neter), Appareil de M. 
LANCiLEY. destiné à apprécier l'énergie radiante en 
utilisant un circuit composé d'une pile, d'un pont de 
Wheatstone et la modilication de la résistance de 
ulaciues métalliques dans ce circuit, sous l'inlluence 
a'un rayon calorifique. 

MÉTALLIQUE (^tai)ttUmtM , iDrûÇttefefligunQéfc^rûube, 3u^ 
Icitungéflemme — Binding screw, Terminal). Serre- 
fil en forme de borne portant: 1" une vis à tète carrée 
à la partie inférieure, servant à comprimer l'un des 
fils entre la partie inférieure de la borne et une sur- 
face plane d'un corps que traverse la vis ; 2° une 
autre vis en cuivre, a la partie supérieure, compri- 
mant un second fil dans un trou percé dans la 
borne . 

PROTECTRICE EN PIERRE (3) (^JreUflcin — Fender to 
prêtent vehicles strihing thehasc of a pôle). Bor- 
ne servant d'obstacle, ù la base des poteaux télé- 
graphiques sur route, pour empêcher les voitures 
d'en atteindre la base. 



(1) Gavarret, Traité d'électricité, T. II, p. 290, 301, — Lumière élec- 
trique, T. VII, p. 623. 

(2) Lumière électrique, T. IV, p. 142, — Journal de physique, T. I, 2« sé- 
rie, p. 148. 

(3) LuDFWiG, Der Bau von Telegraphenlinien, p. 245, 
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nOSSCHA — JJOUSSOLE 



Botte 



BosscHA Tnf:oRKMK DK BosscHA (I) iBoffc^û'f(^«^^orem — Bos- 

sch(Cs tîœorein). Des lois de Ohm et do Kirchhof, 
Al. BosrtCHA 51 déduit (juelques corollaires qui faci- 
litent beaucoup la solution des problèmes de dis- 
tribution des courants dans les conducteurs linéai- 
res. Les principaux de ces corollaires sont les sui- 
vants : 1" Toutes les fois que l'intensité est nulle, 
dans une des branches d'un circuit, les intensités 
dans les autres branches sont indépendantes de la 
résistance du conducteur dans lequel il n'y a pas de 
courant ; 'Qf^ lorsqu'il se trouve deux conducteurs a 
et hy tels qu'une force électromotrice placée en a 
n'envoie aucun courant en ?>, on ne change pas l'in- 
tensité du courant en h , soit en supprimant le 
conducteur a, soit en réunissant par un circuit sans 
résistance les deux points qu'il relie. 
DK FIL (SBunb »on JDro^t, JDra^taber — Bundle oftcire). 
Fil de ligne télograpliique roulé en couronne et li- 
vré en France en longueurs de Uî(H à 270 suivant 
le diamètre. 

ÉPRKUVK i)K LA BOUCLE (:2) (©cftlcifenprobe — Loop 
test), Métliode de Murray ou de Varley pour calcu- 
ler le point d'un défaut dans un câble. 
KLKCTRiQi'K {Jahloclikoff , Wilde, Jamin , etc.) 
(Sleftrif^e ^erje — Electrical candie), A-ppareil pour 
la lumière électrique avec des courants tuternés, ne 
nécessitant pas de régulateur, formé de deux char- 
bons, soit séparés par une substance peu conduc- 
trice appelée primitivement colombin (v. ce mot) 
et aujourd'hui composée de sulfate de chaux et de 
sulfate de baryte, soit placés au contact pour faciliter 
l'allumage, puis éloignés électromagnétiquement. 

Bourdonnement des fils TÉLKciRAPHiQUEs (@ummcn bcr tcteôrap^ifcften 

JDrâljtc — Humining of the telegraph icires). Sur les 
lignes télégraphiques aériennes, l'air atmosphérique 
produit une agitation moléculaire se traduisant 
par un bourdonnement du lil ([u'on perçoit facile- 
ment à la base des poteaux et qu'on attribue vul- 
gairement à la propagation de l'électricité. 
(3) (Italien Bossolo, boîte en buis. L'étymologie 
aiabe mouassala, aiguille, n'est pas admise) fîîBouffole 
— Compass). Instrument formo d'une aiguille ai- 
mantée, mobile autour de s( m centre de gravité, 
dans un plan horizontal ou vertical et destiné à me- 
surer la déclinaison ou VincHnaison (v. ces mots). 
DE DÉCLINAISON (*J) (îDcclinatorium, JDeclinûtionôbouffoie 



Boucle 



BOUGIE 



Boussole 



(1) Gordon, Electricité et Magnétisme, T. I, p. 575 Traduction Raynaud- 
Seligmann Lui. — Note de M. Ra.yna.iid — Wiedemann, Galvanismus und 
Electromagnetismus, T. J, p. 164. 

(2) Kempe, Handbook of electrical Testin^, p. 108, — Annales télé- 
graphiques, 1876, p. 314. 

(3) Klaproth, Lettre à De Humboldt sur l'invention de la boussole. — 
Hœper, Histoire delà physique, p. 2^3. — Poggendorff, Geschichte der 
Physik, p. 269. — Becquerel, Résumé de l'histoire de l'Electricité et du 
Magnétisme. 
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— Declinotiietery Decliuation ma(jnel), La bous- 
sole (Ift déclinaison, dont rai^uille ainnantée est mo- 
bile dans le sens liorizontal, accuse la déclinaison 
du lieu par Tanfçle qu'elle fait avec le méridien qs- 
ti'onomi<jue. I^a boussole de déclinaison aurait été 
connue des Jai)Oimis et des (Chinois dés le ive sikcle, 
avant dVtre utilisée par les peuples européens ; elle 
a été mentionnée nour la première fois par un 
écrit français dans la j)iéce satiri(jue • La Biiu.k », 
de GuYOT i)K Provins, en liiK). 
BoussoLK ^'inclinaison (il (Snclinatorium, 3ncïinat{on«bou|fole — 

Dtppinf/ needle). Appareil composé d'un cercle ver- 
tical qu'on peut orienter dans tous les azimuths et 
au centre du(piel est suspendue une aiguille aui peut 
tourner, en son centre de gravité, autour d un axe 
horizontal. K()hp:ht Noiiman, fabricant d'instruments 
de précision à Londres, en l')7(), construisit une 
boussole d'inclinaison, mais Hautman l'avait pré- 
cédé dans l'observation de Tinclinaison (v. Inclinai- 
son, 

— aALVANoMKTHK. Oii doiMiait aussi primitivement le 

nom de boussole au galvanomètre. (V. ce dernier 
mot.) 

-T- d'inspkctkur (2) (Unterfuc^unûégaloanometcr, Saf^engaU 

oanometer — Inspector's (folvanometer, Deteo.tor), 
Boussole portative, montée sur un pied (fu'on visse 
sur les poteaux télégraphiques et dont les inspec- 
teurs des télégraphes se servaient autrefois dans les 
tournées sur les lij^nes. 

— i>Ks SiNiTs (3) (®inu«bouffolc — Sine Galvanometer). 

Boussole dont le i)rincipe est dû à dk i.a Rivk ( IH'i:^). 
li'aij^uille montée sur un pivot est, comme dans le 
î^'alvanométre, enveloppée d'un cadre de tils, mais 
ce cadre est mobile horizontalement autour du point 
«le suspension de raij^uille et peut se déplacer en 
môme temps que l'aiguille est déviée par un courant 
qui traverse les spires «le til. I/intensité du courant 
est proportionnelle au sinus de l'angle de déviation 
lorsque le cadre est au dessus de l'aiguille et que 
celle-ci est en repos . 

— DKs TAN(ii:NTKs (4) (^angcntcnbouffole — T^ingent 

f/alvanofticlrr). Boussole tlont le principe est dû à 
PouiLLKT en 18'i.*i et dont l'aignille est très petite 
par rapport au cadre circulaire dont Téloignement 
est relativement considérable. Gaugain a trouvé, 



(1) S. Thompson, Elementary Lcssons on Electricity and Maenetism, p. 
114. — Daguin, Traité de Physique, 2« vol., p. 238. 

(2) Merlino, Dio Telegraphcntecnnik, p. 159. 

(3) Annales Télégrapliques, 185^, p. 1. — Gav arrêt. Traité d'électricité, 
T. II, p. 49. — C.R. DE l'Académie des Sciences T. IV, p. 267. 

(4) Annales Télégraphiques. 1859, p. 505 et 1860, p. ^. — Oavarret, 
Traité d'électricité, T. II, p. 5^. — C. R. de l'Académie des Sciences, 1837, 
T. IV, p. 267. — Ann. de Chimie et de Physique, T. 38, p. 301. Bravais, 
T. 41, p. 66. Oaugain. 
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Boussole 



Bouteille 



Bouteille 



BOUTE-ROUKS 



BOTJTOX 



par le calcul, que raijjfuille doit être placée au som- 
met d'un côii» droit dont le cadre serait la base et 
dont la hauteur serait éfçalf à la moitié du rayon de 
la base pour que l'intensité du courant soit propor- 
tionnelle à la tangente de la déviation observée. 
i^Es Sixus et dks Taxgkxtks (©inuôtanaentenbouffofe 
— Sine and Tanf/enl (falvanomcler). Appareil de 
MM. SiEMh:Ns et ÎIalskk pouvant servira volonté 
de boussole des Sinus ou de boussole des Tangentes. 
i)K Leyde (1) (êeçbencr gtaft^e — Leydenjar). Nom 
donné par l'abbé Nollet au condensateur dont les 
deux armatures sont aujourd'hui constituées, l'une, 
extérieurement, par une feuille d'étain collée sur la 
surface du verre de la bouteille, Tautre, intérieure- 
ment, par des feuilles dcclinciuant touchant une tige 
métallique traversant le bouchon. 
DE Kleist (2) (JÇleifl'fdje glafd^c — Kleist jthial). 
Kleist, chanoine de Poméranie, observa le premier 
les effets du condensateur à (Ivmmin, en 1745, et ce 
n'est qu'on 1746 que GrxErs lit connaître le résultat 
de ses expériences exécutées à Leyde avec ce même 
appareil; c'est ce qui lit donner à cet instrument le 
nom de bouteille de Leyde, par Nollet^ 
DE Leyde ex cascades (Slcftrifd^c gïûfd^c — Jars ar- 
rancfed in cascade). Hontoilles reliées par leurs 
armatures différentes. 

(8) (?)reUpfa^l — Fcndcr). Pieu destiné à écarter les 
roues des voitures de la bnsc des poteaux télégra- 
phiques. 

DE soxxERiE (2Bec!crtûfle, Sâutctafte, Sîuftafter — Bell 
jmsh, Bell hey^ Plumier), Pièce mol)ile et en forme 
do bouton d'un conjoncteur destiné, par son abais- 
sement, à fermer le «ircuit d'une sonnerie. 
DE soxxEiiiE A uÉpÉTT'i lox (Càutctafte mit Sîûctftônal — 
Repealinfj J)ell push). Petit appareil dans lequel un 
signal de retour indi([uc, au point qui appelle, que 
la sonnerie a fonctionné au point que l'on appelle. 
DE soxxEUFE A cocuAXT coxTixu (Sîut^cflromtûfte — 
Constant current hcll p}ish). Bouton (jui ne fait 
fonctionner la sonnerie que par l'interruption du 
circuit. 

DE coMMTTTATErn MOBILE (SBûnbcrftôpfct — IHiKj of a 
sinitch). Fiche destinée à s'enfoncer, en faisant res- 
sort, dans différents trous i)Our fermer des circuits 
en produisant des contacts métalliques entre diverses 
plaques. 



(1) Le D"^ Bevis, (1695-1771), a fait flo nombreuses études sur les armatures 
de la bouteille de Leyde. 

(2) Hœker, Histoire de la Physique, p . 259. — Poggexdorff, Geschichte 
der Physik, p. 851. 

(3) LUDEWiG, Der Eau von Telegraphenlinien, p. 245, 



BRANCHE — BUREAIT 



25 



Bride 



Brigade 



Branche nvs KLKr/rRcwiMANT kn fkr a chkvai. (^enfeteineé 

»&ufcifcncïe!tromo9netcé — ^Arm ou leg of an horseshoa 
electro-ma(fnet). On noiiiiiK.» ainsi chacune des bo- 
bines dont il est formé, avec le tV*r doux sur bMjuel 
elles sont montées. 

A scellement (SSû^el — (lasp wall attache) ne ni. 
Pièce de fer qu'on scelle dans une maçonnerie et 
qui sert à soutenir un poteau. 
cïviLK de tklécrapiiie militairh (1) (gclbteleôraptjcn* 
tnfpection — Civilian staff of telegraph ists). Section 
de télégraphistes civils char^jés de relier la base 
d'opération d'une armée au sié^re du gouvernement. 
— DK TKLÉ(jRAi»niK d'i^h'apks (l) (@tappentelcgrapt)enab* 

t^ellung = Section of intemircliate telef/raphists). 
Section de télé>s'ranhistes militaires charj^'és de relier 
le (|uartior j^énéral d'une armée à sa base d'opéra- 
tions. 

DE TKLÉ(iRAIMlIi: MILITAIRE (Ir^ ligne) (1) (gelbtelf^ 

gtûp^nûbt^eilung —Section of field telegraph). Sec- 
tion de télégraphistes militaires chargés de relier 
entre eux les divers éléments ([ui constituent une 
armée. 
Briquette-pile (2) (Sriquctte^SSottede — Briquet tehatten/), M. Brard, 

DE LA UociiELLE aj>r()p(>sé (188:^), comme générateur 
d'électricité, un aggloméré de poussière de houilhî et 
de brai fortement comprimé dans un moule autour 
, d'un noyau de iils de cuivre. La l)ri(iuette porte sur 
l'une de ses faces des espèces de cuvettes tapissées 
d'amiante, dans les(juelles on a coulé un mélange de 
cendres et de nitrate de notasse en y insérant comme 
prise de courant des Iils de cuivre. En plaçant la 
briquette dans un foypr ardent, on obtient un courant 
contiim dans les fils pendant toute la durée delà 
combustion. M. B«r(|u<*n'l (IHTm) et Jablochkofl' 
(1877) avaient déjà <*u recours à l'oxydation du car- 
bone* en prés<,'ncr du nitrah» dv potussc ou de soud^ 
pour la j)rodu<'tion de Télcctricité. 
PHOSPHOREUX. On emidoie le bronze nhosphoreux 
connue conduchMu- (U' rélectricité (v. Fil de bronze 
phosphoreux.) 

de déroulement (.*:;) (^CbwicflungèîaCTC — Barroïc ou 
drum for uncollinf/ irires). Brou<'tte portant une 
bobine de câble télégrai)hique militaire qua l'on dé- 
roule en marchant dans les chemins où une voiture 
ne peut passer. 

télégraphique (v. statioiL) (SKelegrop^enamt, SKelegra^ 
p^nftation — Telegraph office). 
télégraphique privé (S'îcbenftûtton — Private tele- 
graph office). Bureau installé dans une maison 



Bronze 



Brouette 



Bureau 



(1) BUCHHOLTZ, Die Kriegstelegraphic. — May, Geschichte dcr Kricgstc- 
le^aptaie in Preussen. 
12) C. R. DE l'Académie des Sciences, T. XCV. p. 891, 1158. 
(3) BucHHOLTZ, Die Kriegstele^raphie, p.30. 
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Bureau 



Butoir 



BUREAU — CABLK 

j)articulièrft et ne aars'ant qii'ù la correspondance du 
propriétaire. 

RESTANT (îfmfétagcrnb — 7V> he called for), Mentiop 
inscrite dans Tadresse d'une dépêche télégraphique 
adressée simplement dans un bureau où le destina- 
taire doit venir la chercher. 

A OUVRIR (Semnâd^ft ju ercfînenbeé 2fmt — Office to he 
opened). Mention indiquant Touverture prochaine 
d'une station. 

Chef de bureau (2Cmtè»orftet)cr — Ofûce superinten- 
dent). Fonctionnaire responsable au service d'une 
station télégraphique. 

de départ (2(ufgabeûmt — Sending office). Bureau 
dans lequel une dépèche a été déposée. 
d'arrivée (îfbrcfamt — Receiving office). Bureau 
d'une localité oi'i se trouve le destinataire d'une dé- 
pêche auquel elle est adressée, 
(©cgrenjungéftift, ÎCnfc^lûgftift — Stop, Pin), Pièce des- 
tinée, dans un appareil, à limiter le déplacement 
d'un autre organe. 



C 



Cabine 



Gable 



Ti':LÉpnoNiQUE(l)(83ôrfenieUe — r^/ejj7ione/iw^). Cabine 
publique où l'on peut venir, à certaines heures, se 
mettre en communication téléphonique avec un 
abonné quelconque, moyennant une taxe. 

Tl':LÉ(iRAPHlQUE SÔUS-MARIN (2) {ZtltQXa^Wd^ti ©CC* 

îabîl — Telegraph cahle). Conducteur enveioppé de 
matière isolante et d'une armature de dimensions 
variables pour le protéger contre les causes d'usure 
et les accidents (v. condensateur).' 

DES (GRANDES PROFONDEURS (3) (Sicffccfabel — DCUp 

.sea cahle). Suivant que le cAble télégraphique est 
destiné aux grandes profondeurs, aux profondeurs 
moyennes, ou aux petites profondeurs, il est revêtu 
d'une armature spéciale à chacun de ces cas, mais 
l'âme est toujours la même ; elle est formée par le 
conducteur avec son enveloppe isolante. — Le con- 
ducteur est un toron de 7 fils de cuivre de diamètre 



(1) Grawinkel, Die Fernsprecheinrichtunoren. 

(2) Phil Magazine, 1861, èe sém., p. 202. — Douglas, Manual of Telegraph 
Construction, p. 249, 250, 256, 270, 385, 386, 392 et, 402. — Tblegraphic 
Journal, 1881, p. 5, 149 et 338. — Agenda Dunod, Télégraphes. 

(3) Annales télégraphiques, 1859, p. 445 — 1860, p. 473, 636 — 1861, p. 
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ilétermiiM' ii lil central et crune conductibilité aj)- 
prochant de celln du cuivre pur ((),i>^i). Un emploie 
un toron plutôt (ju'un seul lil afin que, en cas de 
rupture de l'un des sept fils, les six autres main- 
tiennent la communication ; le toron est d'ailleurs 
plus élastique qu'un iil simple, et se prête plus faci- 
lement à une traction correspondant à la résistance 
de l'armature. Ce conducteur est revêtu de plusieurs 
couches successives, trois ou (juatre, d'une substanc 
isolante comme la gutta-percha ordinaire , celle de 
WilloïKjhby Smithou le caoutchouc /Tooper (v. coî<- 
ches de séparation). Ces couches sont soudées entre 
elles et adhérent au cuivre pur suite de l'intercala 
tion d'une couche de composition Chatterton (v. ce 
mot). La capacité électrostatique d'un lil isolé étant 

inversement proportionnelle au Lo^'. -- expression 

dans laquelle i> est le diamètre du diélectrique 
et d celui du lil , il convient de tenir compte 
de ce rapport dans la construction du câble (v. 
ce mot). L'âme ainsi soigneusement isolée est , 
pour des questions de solidité, pendant la pose, 
et de résistance aux inlluences extérieures entou- 
rée de chanvre ou de jute qui servent de ma- 
telas pour la préserver contre l'écrasement que 
pourraient produire les 15 ou j(3 fils d'acier homo- 
gène galvanisé, constituant Tarmature des grandes 
profondeurs. lies enveloppes de chanvre ou de jute 
sont actuellement enduites de tannin comme pré- 
servatif contre les tarets. L'armature est finalement 
garnie de deux enveloppes de filin de jute appliipiées 
en sens inverse et d'une troisième couche de com- 
position à hase d'asphalte. Les cilbles des grandes 
f)rofondeurs reposent dans des eaux tranquilles, et 
es causes de détérioration accidentelles y sont rares. 
■ ' Le câJ)le des profondeurs moyennes diffère de 
celui des grandes profondeurs par la dimension des 
fils de l'armature, (|ui v:i rient entre /5""", 5 et 4™™ de 
diamètre. 
AELE d'attkhkisskmkni' (JCiïflcnfûbel — Shalloïc loater ca- 

ble, Shore end) (:5). Le cdble d'atterrissement, étant 
sujet à des accidents de toute espèce dans des eaux 
peu profondes , agitées et roulant des galets , 
pouvant èire atteint par les ancres des navires ou 
scié par les rochers sur les saillies accores, est armé 
d'une enveloppe de résistance exceptionnelle. Le 
câble des grands fonds , pour constituer un câble 



S — 1862, p. 293,297, 332 et 417. — Ternant, Télégraphes sous-marins — - 
3S télégraphes — Phu.. Mao\zine, 1877, l*^"* séia., p. 199. — Capitaine 
0SKi0ER,LayingandRepairing oftelegraph cables. — Report of the Joint 
)MMiTTEE — ^ Journal of the societv of tei.r(;uaph Engineers. T. VU, p. 
•3, T. VIII, p. 63 et 153. — Amenda Dunod, Télégrraphes, p. 151 — Kempe, 
andbook of electrical testing. — Doi.WtIas, Manual of Telegraph Cens- 
action, passim. 
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des côtes, est de plus recouvert d'une 2me armature 
de 12 fils de 8"™. L'ext(^rieur est d'ailleurs garni 
de filin et d'asphalte. 

Le câble , après avoir été fabriqué, est plongé dans 
des réservoirs dont on renouvelle fréquemment 
l'eau, et lové à bord dans des caisses en tôle d'où il 
se déroule pendant la pose avec une vitesse déter- 
minée. Cette vitesse est réglée par des freins. Quant 
aux essais d'isolement, de résistance électrique, de 
capacité, ils sont faits préalablement avant l'em- 
barquement, et sont répétés à bord et pendant la 
pose. La pose du premier câble, projetée, en 1840, 
par Wheatstone, fut effectuée en 1851 par Brett et 
Grampton entre Douvres et Calais. 
Cable souterrain (Untcrirbifd^cé Jtabcl — Underground ca- 

ble). Les câbles souterrains sont formés d'àmes iso- 
lées avec autant de soin que celles des câbles sous- 
marins. Ces âmes sont recouvertes de guipages et 
de coton goudronné. On câble alors un certain nom- 
bre de ces âmes, généralement 7, et on recouvre le 
tout de rubans goudronnés, de filin de phormium 
et de rubans. Les câbles exceptionnellement destinés 
à être posés dans des tunnels ou des égouts, sont 
introduits dans des tuyaux de plomb, tandis que 
les autres sont simplement gouoronnés. Les gui- 
pages ou rubans sont toujours trempés dans une 
dissolution de sulfate de cuivre pour éloigner les 
animaux destructeurs. 

— SOUS-FLUVIAL (gtufîûbet — Suhfluvial cable, River 

crossinf/ cable). Câble muni d'une armature de fer 
appropriée aux accidents qui peuvent survenir dans 
un fleuve. 

— AÉRIEN (Suftîabet — Overhcad cable). Câble non re- 
couvert d'une armature, quelquefois cependant en- 
serré dans une gaîne de plomb, en cas de pose dans 
les égoi4s ou les tunnels. 

— TÉLÉPHONIQUE (1) (Selept)on!ûbcl -- Téléphone cable). 

Câble dans lequel on emploie généralement un fil 
d'aller et un fil de retour, pour éviter les effets d'in- 
duction. 

Cable ame de cable (5Cûbelabcr — Core of cable). Conduc- 

teur d'une conductibilité supérieure (0,93), à travers 
lequel on échange les communications ; elle est 
composée généralement d'un toron de sept fils de 
cuivre et recouverte d'une enveloppe isolante. 

— CORDON DE cable (^ûbelli|c — Slranded copper 

conduclor for cable). Conducteur formé de filscor- 
delés en toron ; système dans lequel la rupture de l'un 
des fils n'entraîne généralement pas la perte du 
câble, à moins toutefois que le bout du fil brisé ne 
traverse l'enveloppe isolante. 



(1) Du MoNCEL. Téléphone, p. 301 et suiv. 
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Cable 



Gadhak 



Cadre 



Cage 



Caisse 
Calibre 



BR(><)Ks ifBtooVi 5taM — Brooka's cahlc], Syslrine de 
câble souterrain dans lequel on utilise des tuyaux 
étanches remplis d'huile de parafline et dans les- 
quels on a ^dissé préalablement le câble. L'huile do 
parafline est un excellent diélectrique. 
tuyau photkcteuh V()V\\ <:able (jtûbe(fdju|mu|fc — 
Pipe for undergroiutd cablo). Tuyau do fonte dans 
lequel on glisse les câbles souterrains non armés. 
immkr(;er un <:able sous-mahin(I) (Sin ^abe locrfcnfcn 
— To lay a cahle, T<> pay oui a cable). Le laisser 
descendre au fond de la mer en réglant sa vitesse 
d'immersion au moyen d'un frein, généralement le 
frein Appold. 

POSKR UN CABLE SOUTERRAIN C^) (ttill UnteÛtbifC^é Jtû* 

bel cinlegen — To lay an unclerfjroHnd cahle). Dé- 
rouler le câble armé, le placer dans la tranchée 
cieusée dans le sol, ou le tirer dans des tuyaux de 
fonte placés au fond de la tranchée lorsqu'on n'em- 
ploie pas le système des câbles armés. La profon- 
deur normale de la tranchée est de 1'". 
instrument destiné a arrêter un cable a son 
p:ntrée dans la mer ou une masse d'eau quelcon- 
que (3) (Jtabelbattec — Arrangemenl tofixihe shore 
end ofa cahle), 

(3ct4)enf4etbe, 3tffcrblatt — Dial), Tableau sur lequel 
sont inscrits les signaux devant les(juels doit s ar- 
rêter Faiguille de l'appareil télégraphlcjne dit « à 
cadran » . 

APPAREIL A CADRAN. V. Appareil Iclégraphique, 
modérateur (îDâmpfer — Darnpcr). C^adre de cuivre 
servant, par sa proximité, à amortir les oscillations 
d'une aiguille, grâce aux courants induits provoqués 
dans le cadre de cuivre par le mouvement de rai- 
guille, courants qui réagissent ensuite à leur tour 
sur l'aiguille et en amortissent les oscillations. 
DE FARADAY (gorûbaç'é SKùrfcl — Faraday's holloio 
cube). Appareil formé d'un cube creux en bois, 
couvert de papier conducteur chargé à un haut 
potentiel et qui ne laisse pas la moindre trace d'é- 
lectricité se manifester intérieurement par suite de 
la propriété de l'électricité de se porter à la surface 
extérieure des corps. 
DE résistance. V. Boîte de résistance, 
(4) (:Drûi^tle^te, Ibxa^ilXixiU — Wire (jauge), Listru- 



(1) Breton et B. de Rochas, Théorie^ mécanique des télégraphes sous- 
marins. — Delamarche, Eléments de télégraphie sous-marine. — Annales 
télégraphiques, 1859, p. 445. 

(2) LuBfiÈRE ÉLECTRIQUE, 1882. — Zetzsche, Handbuch der clectrischcn 
Télégraphie, T. lU. — Journal of the society of telegraph Engineers, 
1877. — Journal télégraphique de Berne, 1877, n<>* 27 et suivants. 

(3) Rother, Der Telegraphenbau, p. 138. 

(4) Rothbr, Der Telegraphenbau, p. 16. — Journal of the Society of 
Telegraph Engineers, T. VII, p. 215, 332, etc. — Telegraphic Journal, 
1872, p. 329. — DouGiAS, Manuaf of telegraph construction, p. 234, 296. 
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CALIBUE — CAMK 



Galibue 



Game 



ment pour mesurer le diamètre des lils métalliques. 
Le GoNGRÈs DES Electuiciens a émis un vœu (1) 
tendant à ce qu'il n'y ait plus de jauges ou calibres 
variant avec les pays, mais que les diamètres des 
lils soient exprimas en millimètres et fractions de 
millimètre. 

DE WASHBiTRN (aJod^butn^Ccljrc — Washhurn gauge). 
Entaille angulaire dans une plancha d'acier de 4™'"5 
df> largeur à l'entrée et de 1""" 128 à l'endroit le plus 
étroit ; la longueur de l'entaille est divisée en :ïîO 
])arties, de sorte que la dilférence de largeur entre 
deux divisions consécutives n'est que de (5»™ )225. En 
faisant entrer les fils dans l'entaille, on observe à 
(luelle profondeur ils s'arrêtent et on y trouve les 
(tiamèties inscrits. 

(aBcIIcnjat)n, îDûumcn — Catu). Dent en saillie sur un 
axe et constituant un levier du i)remier genre jiour 
opérer un travail quelconque. 

DE (CORRECTION OU CORRECTRICE (2) (JCCtreftiOllébaU^ 

men — Correctlng cam). Game de l'axe imprimeur 
de l'appareil Hughes, destinée à faire avancer ou 
reculer la roue correctrice d'une certaine quantité 
autour de son axe, en pénétrant, à chaque émission 
de courant, entre deux dents ; la roue correctrice^ 
solidaire de la roue des types, amène cette dernière 
dans sa position normale pour l'impression et, au 
moyen d'un levier inverseur . produit également 
l'inversion des lettres ou des chiffres. 
d'impression (2) (îDrucf baume n — Printing cam). 
Game de l'appareil iii:(iHEs portée par Vaxe impri- 
meur et qui, rencontrant, dans son mouvement de 
rotation, une fourchette soutenant le rouleau sur 
lequel passe le papier, projette ce dernier contre les 
caractères de la roue des types, 
DE DÉciAGEMENT (2) (JDûumen bec îCuélôfung be« (5tn« 
fteU()ebelé — Detent cam). Game de l'appareil 
lluGHEs qui, au début de toute transmission, acit 
sur l'une des branches du levier tri fur que qu'elle 
écarte en éloignant ainsi la dent d'arrêt qui em- 
pêche la roue des types de suivre le mouvement de 
Taxe sur lequel elle n'est montée qu'à frottement. 
d'entraînement DE PAPIER (2) (Daumeit bcr 9)ûpierfû^ 
rung — Paper movlng ca^n). Game de l'appareil 
Hughes ayant pour fonction d'abaisser, à la fin de 
chaque inlpression, un levier entraînant le cliquet à 
ressaut qui appuie sur une roue dentée fixée à un 
cylindre portant le papier. Ge papier, soumis à une 
légère pression contre les dents du cylindre, se dé- 

Slace, a chaque lettre imprimée, par un mouvement 
e progression. 



(1) CoNORKS INTERNATIONAL DES ÉLECTRICIENS. roini)tes-rcndus dcs tra- 
vaux, p. 295. 

(2) BoREL, Traité de l'appareil Hughes. 
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VIE 



3UTCH0UC 



PACITE 



AUBRE A (UMKs (1) (©aumcntwUe — Cam shafi). Axe 
de l'appareil HrciUKs portant les quatre cames 
dont il vient d'être fait mention et animé d'un mou- 
vement sept fois i)lu8 rapide (jue Taxe de la nmc 
des types, 

(5tooutf4u(f^ Seber^an^ ®ummi claéttcum — India Rub- 
ber), Substance isolante provenant du suc desséché 
et préparé de dilîérentfs plantes telles (ïue le Sipho- 
nia CaJniciiy YAcorus Aniensis de l'Amériijue du 
Sud, de VUrceola elastica des Indes orientales. 
Composition chimique G< H' (2). 
DURCI ou VULCANISÉ (SSulcantfïtteô JCaoutfctucf, »&om^ 
gummi — Hard rubber ou vulcanised rubber). 
Caoutchouc allié au soufre, inattaquable par les 
dissolvants habituels du caoutchouc. Le caoutchouc 
vulcanisé est dû à Hancock. 

ÉLKCTiUQUK (8) (@leftrif(^e ©opacitât — Capacitif), La 
capacité électrique d'un corps est la quantité d'élec- 
tricité susceptible d'élever de zéro à 1 le potentiel de 
ce corps, quand tous les conducteurs (jui l'entourent 
sont en communication avec le sol. 

MESURK DK LA CAPACITÉ ÉLECTRIQUE. — lo On me- 
sure la capacité d'un condensateur en la comparant 
avec la capacité d'un étalon comme le condensateur 
ayant une capacité de l/:^de microfarad. On charge 
le condensateur de capacité inconnue à un certain 
potentiel, puis on le met en communication avec hi 
condensateur étalon et on mesure le potentiel résul- 
tant ; on calcule alors la capacité primitive qui est 
à la capacité totale comme le potentiel linal est au 
potentiel primitif. 

:cO On peut encore «léchar^er lentement le conden- 
sateur à capacité inconnue a travers un lil de grande 
résistance. Le temps employé pour que le potentiel 
descende à une fraction donnée de sa valeur primitive 
est proportionnel à la capacité et au logarithme de 
la fraction donnée. 

La capacité électrique d'un conducteur est égale i$. 

— , Q étant la quantité d'électricité au potentiel v. — 

La capacité d'une sphère est égale à son rayon en 
mesure absolue. 

Pour les essais à faire subir aux câbles relative- 
ment à la capacité voir Lat. Clark, Electrical measu- 
rement, ou Traité de la mesure électrique, p. 75. — 
Kempe, Handbook of electrical testing, p . 197, lî/J, 
204, 201), 211, 201). — La capacité moyenne des câ- 
bles est de 1/3 (le microfarad par mille marin (v. Fa- 
rad). 



) BoREL, Traité de Tappareil Hughes. 

î) Composition repondant aux analyses de Faraday et Payen. — V. 

RTZ, Dictionnaire de Chimie. 

\) Faraday, Expérimental Researches on Electricity, T. 1, p. 1252. — 

JGLAS, Manual of Telegraph Construction, p. 2CA, — Maxwell, Electri- 

f and Magnetism, T. 1^ p. 49, 319. 
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Capacité — carillon 



Capacité inductrice Onbuftionéoermôgen — Indue Uve capa- 

City). Propriété plus ou moins prononcée des diélec- 
triques de produire des effets d induction. 
— INDUCTRICE SPÉCIFIQUE (©pectfifd^cé 3nbuftion«»cï* 

tnëgen — Spécifie inducllve capacity). Rapport en- 
tre les capacités de deux condensateurs, Fun étant 
un condensateur ù air, l'autre formé d'une substance 
déterminée. 

Capillaiue (1) Elec^romolre cîipillaire (Llpniann (1873), De- 

war et autres) (©opiUûrelcctromctec — Capillary elec- 
ti ometer). Instrument fondé sur le déplacement du 
niveau du mercure dans un tube capillaire sous 
l'influence du passage de l'électricité. 

Caubonisation de la base des poteaux télégraphiques (2). (2C6:« 

brennen, ÎCnfo^len, JBertoÇtung — Charring the base of 
pôles). Opération dans laquelle on fait lécher la base 
des poteaux par une flamme ayant pour but de dé- 
truire les germes des champignons qui concourent 
à la décomposition du bois, et, en oblitérant les 
pores de la surface, de le rendre en quelque sorte 
imperméable. Cette opération est bonne avec des 
poteaux secs, mais plutôt nuisible avec des brins 
numides dont elle n'arrête nullement la décomposi- 
tion intérieure en empêchant la dessiccation. 

Carboniser (SScrfot)len - 2'o c/iar). Procéder à la carbonisation. 

(Procédés Ifugon, de Lapparent). 
(8) suspension de cardan (Sîtnôauf^àngung, ©ûtban'fdSie 
iCuf^ângun^ — Cardan's mode of suspending a 
compass). Mode de suspension adopté pour les 
boussoles marines dans lesquelles la boîte est mo- 
bile dans l'intérieur de deux cercles concentriques, 
autour des extrémités de deux diamètres, perpen- 
diculaires l'un à l'autre, et reste dés lors honzontale 
quelle que soit la position d'inclinaison du pont du 
navire. On a rapporté à tort l'origine de l'appella- 
tion de a Cardan à « Carda^ charnière » ; Cardan 
est réellement l'inventeur de cette suspension. 
électrique (2)ûê eleîtrifdje ©locBenfpiel — Electric 
chime). Expérience faite par Franklin en 1752 pour 
l'avertir de la présence de l'électricité atmosphéri- 
que qu'il recueillait au moyen d'une tige élevée. 
Il opérait au moyen de trois timbres de sonnerie 
suspendus à une barre de métal ; le timbre du mi- 
lieu était en communication avec la terre et sus- 
pendu par un fil isolant, tandis que les deux ex- 
trêmes étaient en communication métallique avec la 
barre. Deux petites sphères métalliques, suspendues 
par un fil isolant entre chacun des timbres, 



Cardan 



Carillon 



(1) Annales télégraphiques, 1875, p. 164. 

(2) Annales TÉLÉGRAPmQUES, 1865, p. 581. 

(3) Cardan, De rerum subtilitate, Nuremberg (1550), v. La Nature, 1883, 
p. 339. 
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Carreau 



Cartouche 



éUiient auccessivenient attirées puis ivpouaséos ot 
opéraient une décharge par convectioyi en frappant 
les timbres par un mouvement continu. 

Carnet d'inscription des poteaux télégraphioues (0tu^^ 

punftnad^weté — Régis tet" of telegraph pôles). Carnet de 
comptabilité-matières relatant les différents inci- 
dents de pose des poteaux. 

ÉT1NGELAXT (SBli|tafcl — Spanglecl pane). Expérience 
d'électricité statique dans laquelle l'étincelle illumine 
les intervalles ménagés avec art entre des pièces 
conductrices applicjuées contre un carreau de verre. 
magique (âûubetfc^cibc — Magic pane, Fulminating 
pane). Expérience analogue à la précédente, dans 
laquelle l'électricité illumine de la poussière métal- 
lique noyée dans une couche de gomme et répandue 
sur une vitre. Cotte expression se ra])porte aussi à 
une autre expérience dans laquelle une personne 
cherche à enlever une pièc(î de monnaie placée sur 
l'armature d'un tableau de Franklin. 
A inflammation par in<iandesgence (dJlûÇjûnbpa- 
trone — Incandescent fuse), (V. Fusée de Statham). 
A inflammation par étincelle (gunïenjûnbpûtrone — 
Spark fuse). Dans laquelle une solution de conti- 
nuité est ménagée dans un circuit électrique traver- 
sant la cartouche pour qu'il s'y produise une étincelle 
dont la chaleur enflamme les corps explosifs. 
(1) (xar4 en bas, ooùç route) (5tût^)obc — Cathode), 
Electrode négative (Faraday). 

(1) (xarà en bas, ^wv allant) (JCûtioncn — Cations), 
Désignation admise par Faraday pour les éléments 
provenant de l'électrolyse et transportés au pôle né- 
gatif de la pile. 

(Oefe, Draçtôfe, JCramme — Staple), Clou à deux 
pointes et recourbé à sa partie médiane comme nu 
chevalet ; on enfonce ce double clou à cheval sur 
les fils de poste télégraphique pour les fixer aux 
tables. 

Centre PE dépôt (©atrmelamt — Central dépôt ou Main of- 

fice). Bureau institué, dans l'exploitation télégra- 
phique, sur lequel sont dirigées les transmissions 
d'une même région et où elles empruntent des fils 
plus directs pour parvenir à un autre centre de dé- 
pôt de la région destinataire. 

Céraunomètre (2) (xepaûvoff foudrc pirpov luesure). Instrument dû à M. 

Jacquez et fondé sur le mouvement que subit une 
hélice de zinc sous l'influence de la chaleur. Unc^ 
hélice-zinc se déroule par la chaleur et revient à sa 
position initiale dés que l'action calorifique a cesséi 
Si l'on monte une de ces hélices en dérivation sur 
un paratonnerre, les décharges échaufferont le zinc 



Cathode 
Cations 



Cavalier 



(1) V. Faraday, Expérimental Researches on Electricity, T. I, p. 197, 2U 

(2) Annales télégraphiques, 1880, p. 3:27. 
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CERCLE PRÉSERVÉ — CHAMl' 



Cercle 



Cerf-volant 



Certificat 



Chaîne 



CHAlNErrE 



Chameau 



Champ 



r[iii accusera, sur une échelle, le degré de chaleur 
au(juel elle aura été élevée. Au moyen de la loi de 
Joub et en connaissant le rapport de la résistance 
des deux branches de la dérivation, il est facile de 
remonter à la valeur totale de la décharge en la 
multipliant de la déviation par une simple cons- 
tante de l'appareil. 

j»RÉsERVÉ ou DK protection (1) (@dj|u|!reiô, ®ef4|û^tet 
Stxtii — Area of protection). Espace circulaire, de 
rayon déterminé , autour d'un paratonnerre dans 
lequel les atteintes de la foudre ne sont pas à re- 
douter. Le rayon de ce cercle théorique fixe en 1823 
par Gay-Lussa(; au double de la hauteur du para- 
tonnerre, a été plus récemment réduit à la simple 
hauteur. 

ÉLECTRIQUE DE FuANKLLN (2) SUftcifc^et ^xaà)tn — 
Franklln*s electric hite). Essai exécuté par Frank- 
lin en juin 1752 au moyen d'un cerf- volant en vue 
de démontrer l'identité de la foudre et de l'électricité. 
Une expérience, dans le même but, au moyen d'une 
tige de fer élevée, avait été également tentée avec 
succès, sur les conseils de Franklin, un mois au- 
paravant par d'ALiBARD et Delor à Marly. 

DE DÉPÔT d'une dépêche TÉLÉGRAPHIQUE (îCufgûbl* 

recepife, ïufgabcbcf^^einigung — Receipt of deposit). 
Reçu attestant qu'on a déposé une dépêche télégra- 
phique au guichet d'un bureau. 
d'un paratonnerre (TCblcttung — Conductor of 
a lightning conductor). Toron de gros fil de fer 
ou mieux de cuivre reliant la tige du paratonnerre à 
la terre. 

b'AiRE LA CHAINE (©ie ^cttc bilben — To for m an 
electric chain). Former un circuit électrique entre 
plusieurs personnes en se tenant par la main. 
(8) (^ettenlinte — Catenary or sag). Courbe décrite 
par un fil pondérable suspendu à ses deux extrémi- 
tés comme dans le cas du lil télégraphique aérien 
prenant appui sur deux poteaux. 
(Jtameelform — Camel). Nom donné en Allemagne 
à un des premiers modèles d'appareil Morse à 
pointe sèche. 

d'ac'J'ion (2Birfung«felb, SBirîungèîreié — Field of ac- 
tion). Espace dans lequel s'exercent des forces. 



(1> Instruction sur les paratoniNerres, Académie des sciences de Pa- 
ris, 1824, 1854, 1855, 1868 et 1874. — Congrès des Electriciens, Comptes- 
Rendus des Travaux, p. 175. — Phil. Magazine, 5® série, T. X, p. 427 
(1880). 

(2) Franklin, Lettre VIII, p^. 114 — do la traduction de ses œuvres par 
Barbeu Dubourg. -L'identité de la foudre et de Tétincelle électrique avait 
été exprimée avant Franklin, par Wall (1708), Desaguliers et Nollkt 
(1753), WiNCKLER (1766) ; mais ce fut Franklin qui indiqua le moyen de vé- 
rifier cette conjecture. 

(3) Annales télégraphiques, 1858, p.^ 57. — Douglas, Telegraph Cons- 
truction, p. 95. — Sabine, Règles pour déterminer facilement la tension des 
fils télégraphiques. Traduction française de M. Aylmer. 
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Champ 



Champignon 



Chandelier 



Chantier 



Chapiteau 



Charbon 



Chajige 



d'action électrique (1) ((tUftnr4<l 8*lb — Electric 
field). Espace dans lequel se fait sentir raction du 
système électrique que l'on envisage. 
d'action magnétique (S^ognetif^K* 8*^ — Magnelic 
field). Espace soumis à l'action des forces magné- 
tiques. 

unité d'intensité d'un champ magnétique (Unit»' 
magnétique) (Gin^it bec 3ntenfttât be< magnetif^cn SeU 
be« — Unit of magnetic field). L'intensité d'un 
champ inagnéti(fue est égale à une unité C. G. S. 
lorsque, dans ce chamj), la force qui agit sur une 
unité de pôle est égale a une dyne. 
(CTbampignon — Mushroom insulator). Nom d'un 
isolateur arrêt primitif employé en Hollande sur 
les lignes télégraphiques. 

(JCet^en^Itet — Electrical candie holder). Pièce de 
cuivre à branches isolées l'une de l'autre où sont 
maintenus les deux charbons d'une bougie Jabloch- 
koff, Wilde, etc. 

d'injection pour poteaux (2) Gtangenittbcreitttngf^ 
anfloU, ?)câpûriran|tûlt — Yard for injecting and 
preparing tirnher pôles). Espace de terrain où 
l'on procède à l'injection de substances antisepti- 
ques dans l'intérieur des poteaux. 
TENDEUR (€JpûnnlQppe — Straining cap). Chapiteau 
en fer muni de deux isolateurs-tendeurs et monté 
au sommet d'un fort poteau en Allemagne. 
POUR POTEAU (^U^ifapptf ^tangrnfappe — Pale cap). 
Chapiteau en fer sur lequel prenait pied le support 
de l'isolateur supérieur. 

POUR LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE (.*{) (JtO^ÏC — Carhon) . 

Le charbon a été employé pour la lumière électrique 
par Davy — Primitivement on utilisait le char- 
ton de bois éteint dans l'eau ou le mercure. Fou- 
cault y substitua le charbon de cornue et augmenta 
la durée de l'éclairage. Toutefois, la silice qu'il con- 
tenait fondait et, en se vaporisant, le faisait éclater 
fréquemment. Après les divers essais de Bunsen, 
Staite Edwards, Le Molt, Lacassagne et Thiers dans 
la manière de traiter le charbon, on est arrivé à 
produire aujourd'hui des charbons agglomérés avec 
du coke, du noir de fumée et un sirop de sucre que 
Ton recuit plusieurs fois. Les meilleurs charbons 
sont actuellement ceux de MM. Jacquelain, Arche- 
reau, Gauduin et Carré. 

ÉLECTRIQUE (4) (Sûbung — Jharge). Quantité d'élec- 
tricité par unité de surface à un potentiel donné. 



(1) Maxwell, Electricity and Magnetism, T. I, p 45. 

(2 1 Annales TÉLÉGRAPHIQUES, 1859, j). 24. 

i^) Hospitalier, Principales applications de rElectricité, p. 123. 

(4) Maxwell. Electricity and Magnetism,T. I, p. 36. — Lat. Clark. Mesure 
électrique, p. 21. — Culley, Manuel de télégraphie pratique, p . 444 (Tra- 
duction Berger et Bardonnaut). 
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CHARGE — CHEB* 



Charge 



Chariot 



Chatterton 



Chef 



RÉSIDUELLE LATENTE (SSetborgenet 8ûbung«rûrf(lonb , 
Sleftbttum ber Sepbener gtafd^e — Bound résidual 
charge). Quantité d'électricité qui reste, dans un 
condensateur, après qu'on Ta déchargé une première 
fois instantanément. 

COEFFICIENT DE CHARGE (Sûbungécoeffûient — Coeffi- 
cient of charge). Quantité d'électricité nécessaire 
pour porter l'unité de surface à un potentiel égal à 
Puni te (Gaugain). 

(8âufer, Ckj^lttten, S(B<iô«" — Chariot). Organe de la 
transmission dans l'appareil Hughes. Il consiste en 
un axe vertical muni d'une lèvre mobile tournant 
au-dessus de la boîte à goujons sans la toucher. 
Grâce à une ingénieuse modification de MM. Terrai 
et Mandroux, dans le jeu de cet organe, le soulève- 
ment de l'un quelconque des goujons détermine, au 
moment de sa rencontre avec la lèvre, l'oscillation 
du levier d'émission de courant qui se met en con- 
tact avec la pile de transmission. Dans les appa- 
reils à échappement mécanique, le levier est en ou- 
tre muni d'une bielle qui rend solidaires pendant la 
transmission, le chariot et la détente. 
TÉLÉGRAPHIQUE {Télégr. militaire) (fl^equifftenwûgen 

— Telegraph wagon). Voiture destinée à transporter 
à la fois le matériel de construction des lignes mili- 
taires, l'outillage et au besoin les surveillants. 

A BOBINES (Télégr. militaire) (SDrabtroUenwagen — 
Wire barrow ou tcagon). Chariot chargé de bo- 
bines montées sur des axes creux, sur lesquels sont 
enroulés des câbles ou des fils isolés pour lignes 
militaires. 
(1) COMPOSITION CHATTERTON (CT^ûttettott ^Cotnpofttfori 

— Chatterton's compound). Mélange composé de 1 

§. de goudron de Stockholm, 1 p. de résine et 3 p. 
e gutta-percha. Quoique moins isolant que la 
gutta-percha, il est employé à cause de l'adhérence 
qu'il produit entre le conducteur des câbled et les 
diverses parties de l'enveloppe. 

DUN BUREAU EN GÉNÉRAL (Amtél>Orfte<)Ct — Office SU' 

perintendent ou manager). Fonctionnaire chargé 
de la gestion d'un bureau. 

d'un bureau TÉLÉGRAPHIQUE DE 1'* CLASSe EN ALLE- 
MAGNE (a>clcgtap^)«nbireîtor — Telegraph manager 
l8t class in Germany). 

d'un bureau TÉLÉGRAPHIQUE DE 2* CLASSE EN ALLE- 
MAGNE (^legrûp^enoorfleÇec — Telegraph manager 
2^ class in Germany). 

d'un bureau télégraphique de 3« CLASSE EN ALLE- 
MAGNE {ZîUqxap^twtttoaltn — Telegraph manager 
3* class in Germany). 

d'équipe (S5ûttfûij)ret — Foreman). Homme chargé 
de la direction d'un atelier d'ouvriers. 



(1) DOUGLAS; Manual of Telegraph Construction, p. 256. 
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Chimique 



Chemik de fer électrique (dUîtti^â^ Clifenba^n — Electric 

railway), Ai^lication de l'électricité faite par M. 
SiemenH en 187J à la traction des waKonH sur voie 
ferrée ( v. Electrotechnische Zeitschriit, 1880, p. 53. 
— Lumière électrique, 1880). 

Chevalet a souder (Côt^botf — Trestle ou tripod to maintain 

wire tohiîe soldering). Appareil employé sur les 
li^es souterraines pour exécuter les soudures des 
câ]3les qui sont maintenus 'pendant cette opération 

f)ar cet instrument. 
1) (8{û(tf4|(og^ Jtottet ®4|(a0 (apnellation populaire) — 
Retiirn shock on stroke). tfhoc ressenti par une 
personne sous Tinfluence d'une nuée orageuse lors- 
que,- pour une cause quelconque, cette influence 
vient a disparaître brusquement. L'explication en a 
été donnée en 1779 par Lord Mahon. 
THÉORIE chimique DE LA PILE (Fabroïii, Pepys, 
Biol, Gaulherot, Woîlaston, Becquerel, Oerstedt 
Ritchie, Pouillel, Despretz, Schœnbein, Faraday, 
De la Rive, etc.) (CT^mif^c 3:()eorie bet SBattcrie — Che- 
mical theory of the haltery). D'après une des lois 
résumées par Becquerel (v. Action — Loi du déga- 
gement de l'électricité dans les actions chimiques) 
le zinc étant attaqué par une dissolution acide 
prend l'électricité négative, tandis que l'électricité 

Sositive se déjjage dans le liquide acide. On peut 
onc, en associant, dans un li(fnido approprié, oeux 
conducteurs l'un, le zinc oxvdable, 1 autre le pla- 
tine ou le charbon, non oxyd.able, recueillir d une 
part l'électricité négative et de l'autn», au moyen 
du corps inerte, servant de collecteur, l'électricité 

Sositive. En réunissant les deux plaques de zinc et 
e charbon par un conducteur, on observe un cou- 
rant qui persiste tant que dure l'action chimique 
qui lui a donné naissance. 

ÉLECTRIQUE (2) ((SUÎtti\&^% OJefâU — Electric fall). 
Ohm appelait ainsi la différence de tension entre 
deux points d'un circuit. 
DE POTENTIEL. V. Potentiel, 

(xtvw j'agite) (Jtinetifc^ — Kinetic). Epithète qui sert à 
caractériser une chose en mouvement. 
Circonscription de revision de ligne — (SeitungéreDifionlbejirï — 

Area of district for maintenance of telegraph 
Unes), Certaine étendue de ligne télégraphique à la 
ôurveillance de laquelle un surveillant des télégra- 
phes ou un réviseur à l'étranger est affecté. 
— DE remise (iRATUiTE (DrtôbefteUbejtrf — Area of free 

delivery of messages). Circonscription dans les li- 



Chute 



Cinétique 



(1) Principes d'électricité par Lord Mahon, p . 136 (Traduction française 
de Tabbe N., 1781). — Anderson, Lightning Conductors, p. 70. —Météo- 
rologie Ksemtz, p. 343 (Traduction française). 

(2) Ohm, Théorie mathématique des courants (Traduction française de 
Gaugain). 
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GiRCONSGRinE 



Circuit 



Cisailles 
Civière 

Clavier 

(^liquf:t 



mites de laquelle un bureau télégraphique doit re- 
mettre les dépêches {gratuitement. 
ÏJN dérangement (1) (dintn ge^Ur umfciliefen — To lo- 
calise a fault). Par des recherches convenables res- 
serrer entre des limites étroites le point d'une ligne 
ou d'un appareil où doit se trouver un dérangement. 
d'un courant (^eiltouf, CttomfreU — Circuit of a 
current). Suite de conducteurs traversés par le cou- 
rant entre le pôle positif et le pôle négatif du géné- 
rateur. 
METTRE DANS LE CIRCUIT (3n bcH ©ttomfrcii ctnfci^atten 

— To place in circuit). Intercaler un conducteur 
entre deux points dans un circuit. 

MISE DANS LE (CIRCUIT ((Stnfdboltuna — The putting in 
circuit). Action de mettre dans le circuit. 
DES FAITES (gitflleitung — Ridge circuit). Circuit 
comprenant les parties de la chaîne du paratonnerre 
suivant les faîtes d'une habitation. 

METTRE HORS DU CIRCUIT (VUlfc^Oltcn — Toput OUt of 

circuit). Supprimer un conducteur faisant partie 
d'un circuit. 

MISE HORS DU r:iRcuiT (7(ttlf4ia(tung — The putting 
out of circuit). Action de supprimer un conducteur 
dans un circuit- 

FERMER UN CIRCUIT ((Sineii ^txomttiii fc^liefen — to 
close a circuit). Etablir une communication con- 
ductrice continue entre les pôles d'un générateur 
d'électricité. 
FKRMKTURK d'un CIRCUIT {^^\it%în cûied Gttomfreifeé 

— The closing of a circuit). Action- de fermer un 
circuit. 

OUVRIR UN CIRCUIT ((Stncn @ttomfreid éffnen — To open 
a circuit). Rompre en un point la communication 
conductrice d'un pôle d'un générateur à l'autre. 
OUVERTURE d'un CIRCUIT (Deffncn einel Ctromfteifel — 
The opening of a circuit). Action d'ouvrir un cir- 
cuit. 

POUR FIL DE LKJNE TÉLÉCiRAPHIQUE (^ro^tmeffet — 

Wire nipper s). Outil pour surveillant des lignes. 
A BORiNEs (©ra^troUenttàgcr — Carrier or hand har- 
row for wire dru^ns). Appareil à bras pour dérouler 
les bobines de câbles dans la télégrapnie militaire. 
(CTlaoier — Key hoard). Transmetteur de divers 
appareils télégraphicnies parmi lesquels sont le Hr(j- 
HEs, le Baudot, le d arlincourt, etc. 
DE LA RouK DE FROTTEMENT (2) (Sricttondfpetrflinfe — 
Catch of frictidon wheel). Cliciuet, monté sur le 
côté de la roue correctrice de 1 appareil Hucihes, 
(jui s'abaisse, prend appui sur la roue de frotte- 



(1) V. dans un but spécial. — Etude des dérangements de l'appareil Hug- 
hes par M.BuEHLS — Kempe, Handbook of electrical Testing. — Lat. Clarr, 
Electrical measurement. 

(2) BoRKL, Traité de Tappareil Hughes. 
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Cliquet 



Cloche 



Code 



Coefficient 



menl et rend ainsi solidaires, au moment conve- 
nable, la roue correctrice^ la roue des types et la 
roîte de frottement. 

d'échappemkxt (1) (Vuélôfungéfperrflinfe — Free de- 
lent catch). Cliquet rhafjjé de rôunir, à chaque 
émission de courant ou à chaque mouvement de 
l'armature de l'appareil HrfJiiKs. l'axe imprimeur à 
Taxe du volant. 

ISOLANTE (Sfolirglocfe, 3foIirtûUe — Bell shaped insu- 
lator). Isolateur, en forme de clochette, pfénérale- 
ment en porcelaine à base de kaolin servant d'appui 
aux lignes télégraphiciues aériennes soit directe- 
ment, soit indirectement au moyen do crochets sur 
lesquels le lil repose. 

DOUBLE CLOCHE — V. IsOlatCur. 

«'.LOCHE ISOLANTE A SISPENSION — V. Isolatew* . 

SYMPATHIQUE — Avertisseur téléphonique de Sie- 
mens — V. ce mot. 

COMMERCIAL DES sKiNAUX («^nbellcobeic — Com- 
mercial code). Vocabulaire aontenant la manière 
de composer et de traduire dans les différentes lan- 
gues des. signaux (ju'on transmet au moyen d'un 
assemblage conventionnel de pavillons maritimes. 

DE CHAR(iE — V. Chfirf/C. 

DE RUPTiuE — V. Module de rupture. 
DE DISPERSION ÉLECTRIQUE (3€Tfhrettung6coefftctent — Co- 
efficient of electric dispersion). Rapport de la 
diminution de la torsion du lil de la balance de Cou- 
lomb , pendant l'unité de temps . à la torsion 
moyenne. 

DE RÉDUCTION (Sîebuftionifaftor — Réduction coeffi- 
cient). Nombre par lecpud il faut multiplier une 
grandeur exprimée dans un système d'unités pour 
passer dans un autre système. 
V. le mot Force. 

(^ieleftrifd) — Coibent. Dielectric). Mot employé par 
Faraday et synonyme de diélectrique. 
(^OLLATiONNEMENT (JCoUûtionnining, SSergleidjung — Répétition). Répé- 
tition dune dépèche télégraphi(fue par les diffé- 
rents bureaux concourant à sa transmission. 
(JÇoUûtionntren, SScrglficljen — To repeat ou to collate). 
Opérer le collationnemv^nt. 

(JtoUeftor, ©ammelûpparût — Collector). Plaque du con- 
densateur en communication avec une sourre élec- 
trique. 

A GOUTTES d'eau (2) SBaffertropfenfoUcftot — Water 
dropping collector). Sifi W. Thomson a employé, 
pour étudier le potentiel de l'air, un petit appareil 
nommé collecteur à gouttes d'eau^ c'est-à-dire un 



COERCITIVE 
COÏBENT 



collatioxner 
Collecteur 



(1) BoREL, Traité de l'appareil Hughes. 

(2) W. Thomson, Papers on electrostntics and clectroniagnotism, p. :?00, 
207, 222. 
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COLLFX^TRIGES 



COLLEMEXT 



Collier 



GOLOMBLX 



COMBIXALSOX 



GOMBINATETJU 



vase métallique isolé contenant de l'eau qui s'écoule 
«goutte à goutte à travers un tube très fm. Si on met 
le vase en communication avec la terre, les gouttes 
d'eau en se séparant du filet liquide, subissent l'in- 
fluence de l'électricité positive de l'air environnant, 
leur fluide de môme nom s'écoule à la terre par le 
vase et elles conservent de l'électricité négative, ce 
que l'on peut constater en recueillant les gouttes 
qui tombent dans un vase isolé placé sur le sol et 
en communication avec un électrométre. 
Pointes collectrices (^ugfpilen, (Sinfauger, &a\XQ^ 
îamm — Collecting spikes of electrical machines). 
Pointes par lesquelles, d'après la théorie, s'écoule 
l'électricité négative des conducteurs de la machine 
électriaue de Ramsdkx snr le plateau mobile en 
verre chargé d'électricité positive. 

DE LA PALETTE COXTIIK LK FKK DOUX d'uX ÉLEGTRO- 

AiMAXT (1) (Jtlebenbleiben; ^leben — Slicking ofthe 
keeper or armature of electroniagnet^ Attach- 
ment of the keeper). Dérangement dans l'appareil 
Morse qui transforme le fer doux de l'électro-aimant 
en un aimant permanent. Il provient de la flexion 
latérale d'un aes côtés de l'armature de l'électro- 
aimant qui établit alors uu(3 communication entre 
le contact de pile de la colonne de translation et le 
fer doux que l'armature vient toucher. Cette com- 
munication ferme la pile à travers les spires de Té- 
lectro-aimant,.qui se terminent sur le fer doux, et 
maintient l'armature au contact, 
(•^ûlécifen, Ck^cUen — A collar hand). Bande de fer 
circulaire enserrant un poteau ou une pièce quel- 
conque» 

(ittumpen ^^on — Lump of plastic clay). Le colom- 
hin,doni le nomr-st emprunté à l'art du potier, était 
une substance isolante composée primitivement de 
kaolin ou de plâtre, rjiieM. JablochkolF avait em- 
ployée comme isolant entre les deux crayons de 
charbon de ses bouffies. Aujourd'hui la substance 
qui lui a été substitu('*e et rjui est composée de 2 p. 
de sulfate de chaux et de 1 p. de sulfate de baryte, 
joue nn rôle actif en se volatilisant en partie par 
suite de réchauffement et augmente le pouvoir éclai- 
rant do l'arc en y muintenant en suspension des 
l)articules solides. 

(itombination — Comhi nation). Dans l'appareil llv- 
GiiE», le moi co'mfnnaison se rapporte au nombre de 
lettres que l'on transmet dans un môme tour de 
chariot. 

(2) (Jtombinûtcuc — Comhinator), Nom donné pri- 
mitivement à l'organe destiné à traduire en ca- 



(1) Annales télégraphiques, 1862r p. 499. 

(2) L'Electricien, 1882. — La lumière électrique, 1881-1882. 

TROTECHNISCHE ZEITSCHRIFT, 1882. 
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raçtères imprimés les signaux reçus par le relais 
Baudot (v. traducteur). 

Commotion électrique ((ïteftrifc^e (ïrfcbûtterung —Electric shoch). 

Secousse brusque et violente, accompagnée d'une 
contraction des muscles et d'une douleur vive, mais 
instantanée, principalement aux articulations, lors 
d'une décharge électrique à travers le corps humain. 

Communication (Stitt^Uung — Communication). Transmission de 

rélectricité par contact. 

— A MANCHONS (1) (QluffenDerbtnbung — Covering tube 

(Amer). Système dû à M. Baron pour raccorder 
deux fils aériens ; il se compose d'un manchon aplati 
et évidé sur une rainure suivant deux génératrices 
parallèles : il sert à mainteiîir deux tils de ligne 
qu'on engage de chaaue côté dans son intérieur et 
qu'on y soude, après en avoir recourbé les deux 
bouts en dehors contre les extrémités du manchon. 

— DIRECTE. Transmission par communication DiRE(rrE 

(iDur(^>fprc(t<ii, î)iteftfptec^n — Direct commun ica-- 
tionij. Transmission échangée entre deux bureaux 
télégraphiques à travers un troisième dans lejjuel 
on a relié directement les deux stations extrêmes 
en mettant tous les appareils hors du circuit au 
commutateur. 

Communication PNEUMATIQUE (2) (S?oirpofl — Pneumatic commu- 
nication). Tuyaux hermétiquement fermés où la 
force motrice est empruntée à une différence de pres- 
sion de l'air aux deux extrémités et dans lesquels 
s'effectue la tninsmission de boites remplies de dé- 
pèches. 
-* METTRE EN COMMUNICATION AVEC. . . (SBetMnben mft. . . 

— To put into communication with. . .). Etablir 
une communication conductrice entre doux points. 

Commutateur (CFommutûtor, SRutûtor, Umfc^altcr, SBedjfel — Commuta- 

tor, Switch, Circuit changer). Appareil spécial 
pour établir ou supprimer la communication entre 
deux points d'un circuit. 

— coN JONCTEUR (@tnf^Itet — Circuit doser, Commu- 

tator for making contact). Appareil servant à fer- 
mer un circuit entre deux points. 

— DISJONCTEUR (ïuôMjûltct — Commutator for hrea- 

hing contact , Cut-out (Americ). Appareil servant 
à rompre un circuit. 

— PERMUTATEUR (Um)'c^lter, Sinienwec^fel — Uniuersal 

sicitch). Appareil remplissant les rôles dt^ conjonc- 
teur et de disjoncteur dans diirérentes directions. 
(v. Coiomutateur à chevilles). 

— INVERSEUR (SBcc^fclûppatût — Current reverser). Ap- 
pareil renversant le sens des communications. 

-=- A BASCULE (®ippe — Tumhler sicitch). Appareil 



.(1) AnNALBS TÉLÉGRAPHIQUES, 1865, p. 306. 

(2) BoNTBMPS, Systèmes télégraphiques, p. 276. 
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dans lequel les contacts sont produits par un jeu de 
l)ascule. 
Commutateur a chevilles (©tôpfeUommutator, ©tôpfelumfciûlter — Peg 

conunutator on Pin switch). Appareil dans leauel 
les communications sont établies au moyen de cne- 
villes coniques qui s'enfoucont dans des trous forés 
dans deux plaques de cuivre séparées par un isolant 
(?t (jue réunit la cheville. 

— DES PÔLES d'une pfle (?)olwe(^fel — Pôle changer). 

Appareil destiné à inverser le sens du courant. 

— RHÉOTROPE (r^s'oi courant, TpfTTco j'inverse , mot mal 

formé — Rhootrope « ôôo» courant et rpeTro) » serait 
un /composé correct, hioç courant étant exclusi- 
vement poétique) (^tx(imxoiïi^iX — Rheotrope), Inver- 
seur spécial. 

-— rjYROTROPE (yvpo» circuit, Tpfrw j'inverse) (©çrotrop — 

Gyrotrope), V. Gyrotrope. 

— PACHYTROPE (^«X'^î épais, jj^rossier, commun, rpfrw 

j'inverse) (^ad^ptrop — Pachytrope). Appareil em- 
ployé par Stœhrer pour inverser les communica- 
tions d'une pile et les disposer suivant toutes les 
combinaisons possibles. 

— A ressort (gebercommutûtor/Jtïinfenumfc^lter — Spring 

commiUator). Appareil dans lerfuel un ressort 
maintient les contacts dans les deux positions ex- 
trêmes. 

— A manette (Jtujcbelumfd^lter — Lever switch). Appa- 
reil formé d'une manette conductrice que l'on dé- 
place sur divers piots decontact. 

•^ A PLAQUES (Ck^etbcnumfc^oUer — Plate commutator). 

Appareil dans lequel les contacts sont produits par 
des plaques. 

— A GLISSEMENT (©cfeubwetftfel — Sliding contact). Ap- 
pareil dans lecjuel les contacts sont produits par un 
mouvement de ^dissement. 

— A PÉDALE (gufcommutotor , ^rittcommutatot, a^rittum* 

f<^;olter — Pedal commutator). Appareil dans lequel 
les contacts sont obtenus ])ar un mouvement du 
])ied. 

— A CYLINDRE (SBaljentoec^fel, SBaljenumfc^olter — Cylin- 

drical contact). Ai)i)areil dans le(|uel les contacts 
sont obtenus par la révolution d'un cylindre autour 
de soa nxe. Une ou plusieurs sections du cylindre, 
dans le sens de Taxe, sont conductrices et les autres 
isolantes. 

— DE LicNE SPÉCIAL (Btt)îOTptUv — Une sioitch). 

— MANETTE OU MANIVELLE d'uN COMMUTATEUR destinée 

à être déplacée par un mouvement circulaire sur les 
]dots de contact (SBec^fclmânnc^en — Hanâ ou handle 
of a com,mntator). 

— PLOT DE CONTACT d'iN COMMUTATEUR A MANETTE 

(8(Bed^fcïweib(ten — Contact stiid. Contact pièce, Con- 
tact knoh). Contacts cpi'on appelle aussi p^outtes de 
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nnif i*t «*»">ntr»* lf>s«[u»*ls la manett*^ vi»>nt appuvt^r. 
Ci>vp.uL%TKrR \9É6bnmaÊ§$ab — Wir^ ff^^*ff^}- N«>m >le la jaii/t» 

p<Mir ûL 

fnfcncaw*^'!*^ para ton n«-rr»*> a re«'«.Tnnian«i«* rin^talla- 
tion «run»- lam«» il«^ tMiivr»- à»'« Mirbiir^* variahlr* «lan.-» un 
•"inniit tl»* ifr<in«l«* f»<»rtêf , -»«ir 1«*h toit-», p«)iir la «*halnr- 
»ln prtnàtonnt*rre, atin «l»- t*»»nip»*ns^r. par nn*^ oiiwr- 
tnn* varia hl«- il»* iv ♦N">ni|:>^n>;àl»*nr. It^ ►•ffr^tn il»- liiLà- 
tation mii •lf*s;i>.^timhlai«-nt -^'niv«»nt K*^ «liffï^n^nt»^ 
partit*s »iu para ton n**rr»e. 

ef>mpeHJÊaiingpUti^).i*[iii{n^^ «l** fr^r •'onv»»nal)lt^ni*^nt 
placi^^**, intr»>Iiiitr*N par Barlow. ►-n l>^\. -iiir l»-s 
navires p«>ur y ♦*onirn^n>**r !••'> étî--t* «in fer «les vai>- 
"♦eaiix sur la h»»n.-i.'M)V. 
PKRFORATKT R (^^cifrlo^ct — Pnnrht^r). ApjKirHil 

• lestiné à •iMN>up»=*r Ir*^ >»iu'^naiix «lans «lu [Kipit^r j>«nir 
l«*s transmettre en>iiît»-' arItotIlatî«f^l^•rll^*nt |Kir le fil 
téli^/raphiipie. 

PERFOR.\TKr-R A MAIN' { ^aaMtpHXkàftt — Hand ^ttfh- 
f*hf^r). M*^nie ii>avre. 

tlHATTERToN. WRAY — V. «'^*^ HlôU. 

KôRCF. «oNDEN^AXTF. ( ScttlcitoB^ifraft. fiôidaa^iocf» 
aê^cs — f,'ond*>n,iiinfj f»yrrt^), RipfH)rt entr»- la «pian- 
tit^* totale »lVlr>i'tritnt^* >ur Ir* platr-aii «vilWteur «riin 
i'on«lensateur et la »fii:tntît»- libr»- >ur »*»^ rii^^nu' pla- 
teau. 
CoxcHSNHATT.rit {'2\ (gonècmflttory XtSvtmVaM%%x^f^vnX, 8<tM}tfT — '>»*- 

den^**r). Sv^t^'rll^' «l^* 'U-n\ «'on«lu«*teur^ ♦l<>nt l^'^ sur- 
faites opp<-)>,#^s ><»nt -^fr-par^V^. Tun^* •!•-* l'aûtn- par un^ 
••out'he i>r>lantf* : l un»^' «l^-^ >>urfa«*»'^ «^'^t «^n •'•'>riiriiuni- 
«*ation avet' un«- ^oun*^^ t^Ui'tritfu»-. lautre étiint nû?^ 
à la terr«*. Kleist r»^*onnut •►•n l'i\'> les •^ff^t^ lie la 
bouteille «le Lf.yde. et Volta inventa en 17Sx> .s«)n 
«condensateur «fu il a«ljoi;/nit à lV'l«^*tros«V)j>e. 

Les ♦"àbles télt%rra[»hi«fM«^^. étant constitués par un 
«•on«lu«*teur »-nvironné il'un «liélr^rtriifue re«N>uVf*rt 

• l'une armature rnn«lu«*tri«>*. «^'U «*oriimuni«*ation avr*»' 
la terre, sont »le véritiil»l«^>» ^nHiteilleN »le LKYr>£ '[ui 
se rharïrent «-t s«^ .léi^hari/ent à rhaifue émis.>.ion •!►* 
«*ourant et «*es on«ies intemf)estiv»>»s atî»"«'tfnt les ii\y- 
fKïreils «lont ëllt^^ «lénaturént les ^i^maux et les 
remlent inintellii/ihlr-^. p.)ur •••»uii»^n>er les effet.-. ;/»•- 
nants que n«>us Vf*non^ ^le ^i'/ual^-r. **n iri>t:tlK* «l»-*^ 



f^NI>KH3AXT 



(1) C R. XyC L'AC. DE3 3CTEXCK3, T. LXVII, p. 148. 

(2) C. R. DC L'ArADéxiE des srïExrES de PaRï.^. 2 mai 18*>l. — Phil. sia- 
GAznOi, lSf74^ l*' %ém., p. 42^. — Maxwell, Klectricity and ma«rnetiAm, 
T. I, p. *>,319, 321, — Lat. Clark, Ele^trical meîi.^apement, p. î^ fit Si*. — 
EiJLvmt, Trmité de têlêâ[raphie, T. IL P- l?-». — Cciutï, Maniet. de tclk- 
««raprik, p. 36. 319, 510 (tradactioa Berger et Banlonnaot). 
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condensateurs dans un circuit de compensation. Si 
la capacité électrostatique du compensateur est la 
même que celle de la ligne ou du came, et si en ou- 
tre la décharge de l'un et de l'autre s'opère dans le 
même temps, en se distribuant de la même manière, 
il y a compensation et l'effet de l'induction est dé- 
truit. Quelle que soit la charge d'électricité statique 
induite sur la ligne ou le câble par un courant émis, 
un courant égal se rend à terre et induit une charge 
correspondante dans le condensateur. Celui-ci et la 
ligne ou le câble se déchargent à travers les relais 
au même moment et dans des directions opposées. 
Ils ne produisent donc aucune action sur les appa- 
reils, le courant de charge venant du condensateur 
neutralisant l'effet produit par le courant de dé- 
charge venant de la ligne. Pour les longs câbles qui 
se déchargent plus lentement que le condensateur, 
on a recours à une série de bobines intercalées entre 
différents condensateurs. Les condensateurs ont été 
utilisés en télégraphie d'abord par de Sauty en 
18^ sur le fil de Londres a Birmingham. M. Wil- 
LOUGHBY Smith les employa ensuite lors de la pose 
du CABLE transatlantique en 1866. Après avoir 
été limité aux essais de pose, leur emploi fut défini- 
tivement adopté pour la transmission. En 18i68, 
Stearns, de Boston, appliqua le condensateur à la 
transmission duplex et il s'en servit pour annuler 
les effets de charge et de décharge, ainsi que nous 
l'avons dit plus haut. Quelque temps après, Muir- 
HEAD construisit un condensateur dans lequel la ca- 
pacité inductive était combinée avec la résistance et 
u l'employa pour duplexer les longs câbles sous- 
marins. 
Condensateur a papier (|)opierconbenfator — Paper condenser). 

Condensateur dans lequel le diélectrique est une 
feuille de papier. 

-^ ÉLEGTROCHiMiQUE OU VOLTAÏQUE (1) (@lectro4iemif4ier 

iSonbenfûtor — Electrochemical condenser). Appareil 
de De la Rive permettant de décomposer l'eau lors- 
cpie la pile seule dont on fait usage n'aurait pas une 
intensité suff lisante pour le faire, en s'aidant de 
l'extra-courant d'une bobine mise dans le circuit. 

— CHANTANT (©îngcnbet ©onbenfûtor, ©ingcnbe* Sudji — 

Singing condenser). ( Yarley, Polard et Garnier). 
(2) Appareil fondé sur le son que produisent, dans 
un condensateur, les attractions et les répulsions 
des feuilles conductrices; ces attractions et répul- 
sions, lorsqu'elles sont engendrées par des courants 
induits, provenant d'une bobine dont l'inducteur 
fait partie du circuit d'une pile et d'un transmetteur 



(1) Annales de craMiE^ET de physique, 3™* série, T. VIII, p. 36. 

(2) Du MoNCEL, Le Téléphone, p, 290. 
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Condensateur 



tt'léphonimie. poiivi'iit manifester les luêmes effets 
que ceux (Vun récepteur téléphoniqu»*. 

PLATEAU 8UPÉR1KUR I)'UX C.OXDKXSATKUR (C^OOeCtor, 

S)e(tel — Upper plate of a condenser, Collector). 
Plateau ordinairt'uient en coniniunication avec la 
source électrique, 

— PLATEAU INFÉRIEUR o'UN CONDENSATEUR (Sofiô, ®runb# 

plotte — Lower plate of a condenser). Plateau ordi- 
nairement relié à la terre. 

— ÉLECTROSCOPE CONDENSATEUR. V. EleCtrOSCOpe. 

Condensation (1) ((^onbenfation, Snpuenj — Condensation). Phéno- 
mène en vertu (iu(piel une quantité d'électricité s'ac- 
cumule sur les faces opposées d'un diélectri(iue placé 
entre une plaque conductrice cpii amène rélectricité 
et une autre en communication avec la terre. Ces 
effets ont pour résultat d'augmenter la capacité 
électrique des plaques conductrices. 
' — DOUBLE-CONDENSATION ('Z) (jDoppelinfluenj — Double 

condensation). Par l'emploi d'un condensateur sup- 
plémentîiire î\ ^rrandes dimensions, Gangain est 
arrivé à élever la tension nécessaire à certaines 
expériences plus facilement qu'avec un autre sys- 
tème ; on a donné le nom de double condensation 
à cette méthode. 

l'électricité (Conbenfïren, SSerbic^ten— To condense). 
Rassembler, au moyen de deux conducteurs séparés 
par un diélectrique, une charj^e électrique bien su- 
périeure à celle qu'ils auraient reçue isolément. 
DE l'électricité (3). (8eiter, ^onbuîtot — Conductor). 
Appellation donnée pour la première fois par Desa- 
guliers (1683-17Vi) au corps susceptible d'égaliser 
le potentiel entre deux points électrisés qu'il relie. 
CORPS BON conducteur (®uUx ttiUx^ Seitct — Good 
conductor), Cori)s qui, mis au contact avec une 
source électrique, s'electrise aussitôt sur toute sa 
surface. La distinction entre les bons et les mauvais 
conducteurs, fut établie par Gray, en 1727. 
corps moyennement conducteur (3nnf4<nle{ter , 
^Ibletter, 3Rittelmâfiger 8eiter — Semi ou jfair con- 
ductor). Corps dont les propriétés conductrices lui 
assignent une place intermédiaire entre les bons et 
les mauvais conducteurs. 

NON-coNDUCTEUR(9li4|tïeiter — Non-conductor), Cov)}yi 
qui arrête la propagation des manifestations élec- 
triques. 

diamétral (JDtamettûlet «Çuïfôconbuftor — Diametrical 
conductor). Conducteur mobile de la machine de 
Holtz, muni de peignes à ses extrémités et empê- 
chant les manifestations électriques de la machmo 



Condenser 



Conducteur 



(1) Suppression de la Condensation, y. Telegraphic Jouknal, 1881, p. 211. 

(2) C. R. DE l'Académie des Sciences de Paris, 20 Juin 1853. — Annales 
E Chimie et de Physique, 3« série, T. XLVIII, p. 170, octobre 1856 4 

(3) History of electricity, par J. Priestley, p. 66, 
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de s'éteindre ou de s'intervertir tant que le mouve- 
ment est entretenu. 
GoNDUCTELii DE l^e CLASSE (1) (Settec ixfttx JCIûffc — Fi7'sl class 

conductor). Conducteur dans lequel il n'y a pas de 
décomposition électroly tique. 

— DE 2me CLASSE (1) (Setter jtoeitet étoffe — Second class 

conductor). Conducteur dans lequel il se produit 
des décompositions électrolytiques. 

— SECONDAIRE DE LA MACHINE ÉLECTRIQUE (VLthtV^àffii^tX 

itonbuftor — Prime co7iductor). Boze fut le premier 
qui ajouta, en 1741, un conducteur de capacité suffi- 
sante pour recueillir et emmagasiner l'électricité 
produite dans les machines électriques à frottement. 

— DE TRAVAUX (S^ûuletter — Clerk ofthe tcorks). Agent 

préposé à la direction ou la surveillance des travaux. 

Conductibilité électrique (2). fieitungêfâ^igfeit, ©tromfâ^igïeit, 8eit* 

Iraft, fieitungèoermôgen — Conductiviêy), Propriété 
d'un corps d'être conducteur (v. Conducteur) de l'é- 
lectricité observée d'abord par Gray en 1727. 

Conductibilité magnétique (3) (îKognettfc^e MtmQifàt)iQltit — Magne- 
tic conductivity). M. Jamin a donné ce nom à la pro- 
priété que possèdent les tensions magnétiques de 
s'équilibrer en deux points. 

Conduction élegtrolytique (4) (©lectroïçtifc^e ©onbuction — FAec- 

trolytic conduction). Mode de transmission de l'é- 
lectricité admise par Faraday dans un circuit où il 
peut se produire tfes décompositions et des transports 
électrolytiques. 

— électrique (5) (@Ieftrif4ie SKttt^eilung — Conduction). 

Transmission électrique par contact, par exemple 
par les molécules d'une barre métallique. 

Conduire (fieiten — To coyiduct). Propager d'un point à un 

autre les manifestations électriques. 

Conjongteur V. Commutateur. 

Conséquent point conséquent (goïgepunft — Conséquent ou 

consécutive pale). Pôle secondaire qui se développe 
dans les aimants entre les pôles principaux. 

Console (©onfole; ajîauerbûgel — Brachet, Boit). Pièce en fer 

qui sert d'appui à un potelé t sur les lignes télégra- 
phiques et est scellée clans une maçonnerie. 

Consolidation (SBerftàrfungêmittel — Consolidation of pôles hy 

m,eans of struts or stays). Moyen de consolidation 
des poteaux télégraphiques au moyen de haubans, 
contrefiches, etc.. 

— TRIANGULAIRE d'uN POTEAU TÉLÉGRAPHIQUE (SDreietf* 



(1) WiEDEMANN, Galvanismus, T. II, p. 285. 

(2) Annales DE cmMiE et de physique, février 1862, 1865. 

(3) C. R. DE l'Académie des sciences de Paris, Année 1874, le»" sém., p. 
19. — Gordon, Electricité et magnétisme, T. 1, p. 324. 

('l) Grove, Corrélation des forces physiques — p. 101 ("Traduction Abbé 
MoiGNo). — Maxwell, Electricitv and Ma^çnetism, T. I. — Gavarret, Traité 
d'électricité, T I, p. 534. 

(h) Faraday, Expérimental Researches on Electricity, T. I, p, 418. 
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Constante 



Constantes 



Construction 



Contact 



oerbinbttng — Triangular ronsoUdalion a f polos hy 
means ofsh^ufs and cross-pifces). SystùiiKMh» con- 
soliilatior^au iiiown <l'ini** contivliclie reliée, à sa 
base, à une tij^e horizontale qui fait corps avec le 
poteau. 

d'aimantation (SKûgmtiltrungdconflûntc — Constant of 
magnétisa ti(ta). Rapport <lu mouient maj^nétique. 
rapporté à l'unité de volume, à la force magnétique. 
DK DiftLKr.TiuGiTK (©iclfctricitâtéconflonte — Dielectrir 
constant). Riipport «le la ipiantité «l'électricité sur la 
plaque collectrice d'un con<lensateur à air à la «pian- 
tité de cette électricité sur une plaque d'un conden- 
sateur ayant un diélectri(|ue donné. 
i/uN GALVANOM^rriiE (1) (àonflûtitc eineé ©ûloonometert 
— Constant (tfa galvanonieter). Déviation produite 
par le courant d'un élément Danikll, i)ris coYnnie 
étalon, dans un circuit, «lont la résistance est é^ah^ 
à un megohm. 

voLTAïyuKs (:2) (®ûlDûmjc^ (Jonflontcn — Voltaic 
constants). On nomme ainsi la force» électromotrice 
et la résisUmce d'une pile «pii étaient regardées 
comme constantes. 

(SRoucrbocf — Supjiort fur ovor icall Une). Système 
de construction en fer [jour faire passer une ligiic 
télégraphique au-dessus «l'un mur en y prenant ap- 
pui. 

(CTontact, CcriiÇirung — Contact). Point où deux corps 
se touchent. 

DE TRANSMISSION (ïrbettêcontûct — SenduKj ancil. 
ou dans un s(»ns plus général, transmission con- 
tact). Point où le manijinlateur d'un appareil télé- 
graphi(jue vient se mettre en contact avec l'une des 
extrémités du circuit de la pile. 
DE Ri':cEPTiON (8îu()fContûCt — Receiring anvil). Point 
d'appui du manipulateur Morse, à l'état de repos, 
sur l'enclume nui établit ainsi une communication 
entre la ligne, laj)pareil (éIectro-aimant8)et la terre. 
ISOLÉ (3folirtet Xnéfc^ïag, 3foUrtcr (Contact — Bach 
stop). Point de la colonne de translation où l'extré- 
mité de la palette Morse prend son appui à l'étiit de 
repos, sous l'inlluence du ressort antiigoniste. 
DE PILE (SBattene ©ontûct — Battery stop). Point de 
bi colonne de translation où l'extrémité (le la palette 
vient toucher un contact en communication avec la 
pile lors de l'attraction de cette palette, 
par frottement (SBlonff^fuernbfé éontûît^letten — Ruh- 
Oing contact). (Contact de pièces dont l'une au moins 
vient frotter contre l'autre et raviver le métal. 
DE GLISSEMENT (©ïcitcnbet Ofontûct — Sliding con- 



(1) CuLLEY, Handbook of Tcle«jrraphy. p. 207, 7™e édition. — Gordon, 
Traité d'électricité et de magnétisme/ T. I, p. 570 (traduction Raynaud- 
Seligman). 

(2) Annales télégraphiques, 1861, p. 166. Art. Du Monccl. 
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tact). Contacts produits par un mouvement de glis- 
sement. 
Contact par traction (3ugcontact — Pull contact). Contact 

de pièces tirées Tune contre l'autre. 

— PAR PRESSION (©rucfcontûct — Push contact). Contact 

de pièces pressées Tune contre l'autre. 

— A PÉDALE (Srcttcontûct — Floor contact, treading 

contact). Contact qui nécessite la pression du pied 
pour fonctionner. 

— A MERCURE (Cluecffilbercontûct — Mercury contact). 

Système dans lequel le mercure se déplace et produit 
un contact sous l'influence du mouvement des ai- 
guilles d'une voie ferrée. M. Lartigue a employé 
cette méthode pour le contrôle du jeu des aiguilles. 

— THÉORIE DU CONTACT (1) (SontafttÇeorie — Contact 

theory). Théorie primitive des phénomènes de galva- 
nisme mise en avant par Volta. D'après cette théorie, 
deux corps hétérogènes étant au contact engendrent 
de l'électricité. La théorie chimique ne tarda pas à 
se substituer à la théorie de Volta. Les plus fougueux 
adversaires de la théorie de Volta furent Pouillet, 
Ritchie, Desprez, De la Rive et Becquerel. Néan- 
moins des expériences de Thomson mettent hors de 
doute la production de l'électricité par le simple con- 
tact (v. Chimique, Théorie), 

GoNTREFiCHE (Sttebc, ©ttcbe^olj — Strut), Pièce de bois appelée 

aussi t jambe de force » prenant appui sur le sol et 
s'arcboutant, en un point aussi élevé que possible, 
contre un poteau télégraphique pour s'opposer à son 
renversement. 

— METTRE UNE GONTREFICHE A UN POTEAU ((Slxit ©tûHge 

Dcrflrebcn — To strut a pôle). 

— ^ ACTION DE METTRE UNE CONTREFIGHE (9Scrftrcbung — - 

Struting). 

CoNTREVÉRiFiCATioN d'une LIGNE (avaut sa misc en service) (9tùâ)ioU 

(aubirung etner Sintc (Autriche) — Final vérification 
of a Une), 

Contrôle des appareils télégraphiques (9)rûfunô ber ÎCppatûte 

— Supervision of instruments). Avant leur accep- 
tation, lorsqu'ils sont fabriqués par des fournisseurs, 
on soumet les appareils à un contrôle minutieux de 
toutes les pièces. 
~ DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (ŒcUaubitung bcc £inifn, 

?)t:ûfun9 bcr Cinien — Supervision oflines). Opération 
à laquelle on se livre pour vérifier le bon état des 
lignes. 

— DES SIGNAUX DE NUIT SUR LES VOIES FERRÉES (JCon* 

trolc ber ©iônalbeleucîtun^ — Supervision of night si- 
gnais). Système destiné à s'assurer du bon fonction 
nement des appareils à signaux. 

— DES ISOLATEURS TÉLÉGRAPHIQUES (9)rÛfunô bCt Sfolû** 



(1) Journal de physique, — Suf le principe de Volta — Righî, T. VIII, 
f. 19. 
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torcn — Test of insulators). Les isolateurs fournis 
aux Administrations télégraphiques sont soumis à 
un contrôle minutieux concernant leur solidité, la 
aualité de la pâte, et surtout leur pouvoir isolant. 
Four ce dernier essai, on fait un bain d'eau salée et 
on y plonge des isolateurs renversés de manière 
que l'ouverture de la cloche s'élève d'une très 

Ï>etite quantité au-dessus du niveau do l'eau. On 
es remplit ensuite individuellement d'eau salée 
et on examine, à un galvanomètre placé dans le 
circuit, la déviation que produit une pile de cent 
éléments dont l'une des électrodes plonge dans le 
bain, tandis que l'autre est successivement plon- 
gée dans chacun des isolateurs. Tout isolateur 
qui, dans cette opération, produit au galvanomètre 
une déviation égale ou plus grande qu'un maxi- 
mum admis , doit être rejeté. La résistance des 
isolateurs doit f^tre égale au moins à 7 milliards d'u- 
nités. 

»NTRÔLE DE L'ÉPAISSEUR DU ZINC SUR LES FILS TÉLÉGRAPHI- 

QUES EN FER (?)rûfun0 be« Sinfûberjuôc* — Galvani- 
zing test). On fait une solution de 1 partie de shI- 
fate de cuivre dans 5 parties d'eau — et on y plonge 
le fil. On enlève après chaque immersion de une mi- 
nute la couche noire forpiée sur le lil qui doit, 
s'il est bien galvanisé, supporter environ 4 immer- 
sions avant d'accuser, par un dépôt rouge de cui- 
vre, l'apparition du fer. 
— DE l'injection DES POTEAUX (S)rûfun0 ber Smprâgnû^ 

tiott — Injection test). 1» Pour l'injection au sul- 
fate DE cuivre on badigeonne une rondelle du 
poteau avec une solution de cyanoferrure de po- 
tassium. Si le poteau est convenablement injecté on 
observe une couleur brunâtre; le tache devient bleue 
au bout d'un certain temps si le sulfate de cuivre 
n'est pas i)ur et contient du sulfate de fer. — 
8© Si l'injection a été faite au chlorure de zinc, on 
coupe une rondelle du poteau, et on la place dans un 
vase contenant une dissolution étendue de sulfure 
d'ammonium. Après un quart d'heure d'immer- 
sion on la lave avec de l'eau acidulée de vinaigre 
et on la badigeonne avec une dissolution d'azo- 
tate de plomb ou de chlorure de plomb à la- 
quelle on a ajouté quelques gouttes d'acide azotique 
ou chlorhydnque. Partout où le poteau a été touché 
par le chlorure de zinc il se colore en noir par suite 
de la formation d'un sulfure de plomb. — 
3o L'injection A la créosote donnant aux cellules du 
bois une couleur noire qui tranche sur le fond blanc 
des parties non injectées, le contrôle en est facile. On 
peut cependant, pour plus d'exactitude dans ces 
opérations délicates, s'assurer en pesant, à l'état sec, 
avant puis après l'introduction dans le récipient à 
injection, si r augmentation de poids représente bien 
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Contrôle 



Contrôleur 



CONVEOTION 



Coque 



Corde 



la quantité de créosote que le poteau doit avoir 
réglementairement absorbée. 

de la couche de gutta-pergha des fils recou- 
verts (?)rûfun9 bcr Sfolation bec ©uttaperd^ IDca^te — 
Insulation test of guttapercha covered wires). 
On enferme un rouleau entier de fil recouvert dans 
une cuve de fonte et on y fait le vide à un degré 
aussi bas que possible. On y comprime ensuite de 
Pair à 100 et même 400 atmosphères pour que l'opé- 
ration affecte tous les pores de la gutta-percna. 
L'une des extrémités du fil est alors reliée au pôle -h 
d'une pile tandis que le pôle — correspond à la clef 
d'un commutateur dont le bouton est en communi- 
cation avec la cuve. Ce commutateur permet de fer- 
mer successivement le circuit à travers deux galva- 
nomètres de sensibilité différente. Si l'on constate 
une perte sensible, on reporte le fil sur un cylindre 
et on le déroule en le faisant plonger au dessous d'un 
second petit cylindre dans une cuve pleine d'eau. En 
déroulant successivement les spires du fil on arrive 
au point défectueux que l'on reconnaît par le mou- 
vement d'une aiguille ou le fonctionnement d'un 
électro-aimant placé dans le circuit dont fait partie 
le fil à essayer (par l'une de ses extrémités sur le 
cylindre) et l'eau du récipient. 
DES lignes (Ceitungêreoifor — Line superintendent). 
Agent chargé de surveiller l'état d'une certaine éten- 
due de lignes télégraphiques. 

(1) (©ont>ettion — Convection). Transmission de l'élec- 
tricité par transport, par exemple, dans le jeu de 
la machine de Holtz ou par l'intermédiaire d'un 
fluide dont les molécules s'éloignent immédiatement 
après le contact et sont repoussées. 
élegtrolytique'(2) (<SreîttoïiE)ttfdS|e @ont>ectton — Elec- 
trolytic convection). Faraday avait admis la 
transmission d'un faible courant électrique à travers 
une solution acide sans la décomposer. M. Helm- 
HOLTZ (1873) a démontré, sous le nom de convection 
électroly tique, que le seul effet de ce courant est 
d'absorber l'oxygène de l'atmosphère à l'un des pôles 
pour former de l'eau tandis que, à l'autre pôle, le 
dégagement d'oxygène maintient la composition 
atmosphérique normale. 

(©dèïeife, Jtïonfe, Ungc^origcr ^note — Kink). Nœud 
qui se forme dans les câbles pendant leur pose 
et qu'on évite par un agencement particulier dans 
les réservoirs du navire et une vitesse convenable 
de déroulement. 
DE FIL MÉTALLIQUE (JDtûj^tfett — Wive rope). Plu. 



(1) Faraday, Expérimental Researches in Electricity, T. L p. 496 et suiv- 
— Gaugain, C. R. de l'Académie des Sciences de Paris, 26 avril 1869. — 
Maxwell, Electricity and Magnetism, T. I. 55, 330 — Gordon, Electricité «t 
Magnétisme (Trad<>"'RAYNAUD-SELiGMAN), T. L p. 316. 

(2) Maxwell, Electricity and Magnetism, T. l. p. 330. — Monatsberichte 
der K. Akad. Berlin, iuillet 1873 p. 587. — Tblegraphic Journal. 1881 p. 168. 
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Gordon 



Correction 
Correctrice 



Couche 



Coude 



Coulomb 



sieurs brins dv lils tordus m conl*'. Lîi dis))(>Kition 
♦Ml « corde » oiFre |K)ur Iph conduott^urs électriques 
des avantapjes «le Jl**xibilité (fui n'oifi-i raient pas des 
conducteurs de même diamètre et formés d'une 
seule masse métallique. 

conducteur (Ceitungéli^, Seitungéfd^nur — Condur-. 
ting cord). Conducteur très flexible pour commu- 
nications dans les ap]>areils d'usaj^e domestique et 
formé de fils lins tressés. 
V. Roue^ Came, 
V. Roue et Came. 
Correspondance secrète (®<l^imrpre(ben — Secret ou cypher cor- 

respondence). Déi)ècne t»n «'luirres dont la clef n'est 
pas connue des bureaux tèlé^raphicfues. 
DE SÉPARATION (a^rennf4id;t, ëeparatoc — Separator). 
Couche de caoutchouc contenant 20 0/0 d'oxyde 
de zinc et seriaTit de première enveloppe aux câ- 
bles Hooper; elle a pour but d'empêcher l'action 
sur le fil de cuivre des deux «lerniéres couches de 
caoutchouc qui con tien Tient (> 0/0 de soufre et 10 0/0 
de sulfure de plomb. 

d'un fil (ou bosses) (jui se rencontre sur le lil télé- 
graphique et qu'on supprime au moyen de coups 
avec un tampon en bois (JCnict — Bends). 
(1) (CToulotnb — Coulomb). Nom du physicien français 
(1736-1806) donné à. runité praticpie de cpiantité 
électrique égale à un dixième de l'unité électroma- 
gnétique C. G. S. C'est la quantité d'électricité qui 
traverse un circuit pendant une seconde, lorscpie 
Tintensité du courant est de un Ampère, tandis que 
l'unité C. G. S. est la (juantité d'électricité qui tra- 
verse un circuit pendant une seconde lorsque l'in- 
tensité du courant est égale à l'unité C. G. S. 
— théorie magnétique de coulomb (CTouIomb'f^e ma* 

Îinctifc^ Z^oxit — Coulomh*s magnetic theory). Cou- 
omb admet dans les molécul<^s des aimants deux 
fluides impondérables. Chacun de ces fluides agit par 
répulsion sur le fluide de même espèce et par attrac- 
tion sur le fluide de nom contraire, d'où résultent 
les actions mutuelles des pôles. Les attractions et 
les répulsions sont dès lors produites par une, pola- 
risation préalable des fluides dans les molécules de 
fer qui amène le déplacement des molécules elles- 
mêmes (v. Aynpère et Magnétisme). 
CouLOMB-MÉTRE (1) (CToulombmeter — Coulomhmeter). Instrument 

imaginé par MM. Ayhton et Pi :rry (et d'autres in- 
venteurs), destiné à donner ( n couloiniis et niulti- 
{)les ou 80us-multii)les du Coulomb la (piantité d'é- 
ectricité qui passe dans un circuit. (V. Mètre). 
Coupler les poteaux (©tûngen oerfuppcln — To frame polea 



U) Electricien, T. II, p. 4^4. — Cette unité portai 
ant la réunion du Congrès des Électriciens en 1881. 
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COUPLER — COURANT 



Coupler 
Coupure 



Courant 



together). Assembler deux poteaux en un seul sys- 
tème intime au moyen de Louions. La résistance 
d'un semblable assemblage est égale à 5 fois celle 
d'un seul poteau de même dimension. 
action de coupler des poteaux ( SSerfuppclung — 
Framing pôles), 

STATION POINT DE COUPURE (Untcïfudjiungôflûtion — 
Cutting ou disconnecting station). Station télégra- 
phique où les lignes sont arrêtées sur des isolateurs- 
arrêts doubles de manière à être coupées facilement 
lorsque les besoins l'exigent. Les lignes y sont même 
souvent réunies dans certains cas au moyen de 
serre-fils en cuivre sans soudure. 

POTEAU TÉLÉGRAPHIQUE DE COUPURE. V. PoteUU à 

isolateur arrêt double. 

ÉLECTRIQUE (©Uf trifcl^er ©trom — Electrical current). 
Flux continu des manifestations électriques entre 
deux points d'un conducteur ayant un potentiel dif- 
férent. L'identité des propriétés du courant dans 
toute la longueur du circuit ne permet pas d'ad- 
mettre que les fluides positif et négatif se portent 
l'un vers l'autre dans le fil conjonctif, il en résulte- 
rait en effet un état neutre dans le milieu du fil. 
Aujourd'hui qu'on n'admet qu'une seule espèce d'é- 
lectricité qui ne serait autre chose que l'étner quit* 
tant les molécules autour desquelles il est accumulé, 
le courant peut être assimilé à un transport ou flux 
d'électricité du pôle -f- au pôle — . Ce courant de ma- 
tière impondérable, à cause de son affinité pour les 
molécules pondérables, peut les entraîner dans le 
sens de son mouvement (v. Endosmose). 
voLTAïQUE (@ûtoanifdS|<c éttom — Yollaïc current) 
Courant provenant d'une pile. Le courant voltaïque 
n'offre que des effets peu inarqués comme tension, 
mais il a des propriétés de quailtité bien plus accu- 
sées que la décharge d'une source statique à 
cause de l'action génératrice continue dans la pile. 
DE TRANSMISSION (2(cbeitdflroin , Selegrap^trflcom — 
Transmitting current). Courant circulant sur une 
ligne télégraphique pour produire des signaux à 
l'arrivée. 

DÉRIVÉ (3wei9flcom — Derived current). Courant cir- 
culant dans un circuit dérivé qui s'embranche sur 
un autre circuit. 

LOI DES COURANTS DÉRIVÉS DE KIRCHHOF (1) (®Cfe( bCC 

o^rjweiflten ©trôme oon Mxd)f)of, Jtir^^ofTWe ©âje — 
Kirchhoffs lato of derived currents). En appliquant 
les lois de Ohm à un système quelconque d^ conduc- 
teurs reliés entre eux, on arrive aux conséquences sui- 
vantes qui constituent les lois de Kirchhop : « 1» Pour 



(1) Gordon, Electricité et Magnétisme, T. L p. 571 (Traduction Raynaud- 
Seugman). Appendice par M. Ratnaud. — wibdemann, Galvanismus und 
Electromagnetismus, T. I, p. 162, 
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tout point de concours, c'cst-ii-dire tout point où 
aboutisHent pluH de deux conducteurs, la Homni«» 
des intensités des cour.ints (pii le traversent est 
litill^/ en (Considérant connue positifs les courants 
qui se dirij^ent vers ce point et comme néf^atifs 
ceux qui s'en éloi(?nent. — 2» Pour tonte lit^ure 
fermée du système, la somme des produits des in- 
tensitéfl paf le«- résistances est é(?ale à la somme 
des forces électromotrices. Lès forci's él<M-tromotri- 
ces sont regardées comme positives lorsrprelles 
déterminent une au(?mentation de potentiel et comme 
négatives lorsqu'elles déterminent une diminution. 
Gourant moucftËUR (♦ûU|>tflrom — Indncing current). Gou- 

rant qui, par ses intermittences, cré»» une polarisa- 
tion et une dépolarisution dans les conducteurs voi- 
«ins d'ofi naissent deux courants induits (v. Induc- 
tion dynamique). 

— INDUIT (ou d'induction) (1) (Snbuftlonôftrcm, 9le6en< 

ftrom — Induction current). Gourant instantané 

SrtJVetiant de Tinduction d'un courant inducteur ou 
'un aimant en mouvement sur un circuit fermé à 
proximité. 

— INDUIT DE FERMETURE (0<t!îefung8lnbu!tion«ftrom, Um* 

dcR^rter^tom — Induced current on niakiyig con- 
tact). Gourant induit, instantané, de sens contraire 
au courant principal et prenant naissance lors de la 
fermeture du circuit de ce dernier. La tension de ce 
courant est moins forte (pie la tension du courant 
induit d'ouverture. 

— ' INDUIT D'ouvERftJRE ( Oe|fnung«tnbufttonéflrom , T>i^ 

refter ®trom — Induced current on hreaking con- 
tact). Gourant induit de même sens que le courant 
inducteur , prenant naissance à chaque ouverture 
du circuit de ce dernier, mais avec une tension pins 
forte que celle du courant induit de fermeture. 

— LOI DES COURANTS INDUITS (2) ((S)efe$ bct inbucittcH 

©tïôme — Laio of induced currents). a) !<> L'in- 
tensité des courants induits est proportionnelle à 
celle des courants inducteurs. 2o L'intensité des 
courants induits est proî)ortionnelle au produit 
des longueurs du circuit inducteur et du circuit 
induit. 

— b) Lenz a résumé les différentes lois de l'induction 

par déplacement de la manière suivante. (3) (Cenj*fd;e« 
®efeé — Lenz^s laïc). Le déplacement d'un courant 
électric[ue ou d'un aimant situés dans le voisinage 
d'un circuit fermé développe dans ce circuit un 
courant induit de sens contraire à celui qui eût été ca- 



(1) De la RrvE, Traité d'électricité théorique et pratique, T. I, p. 445. 

(2) Matteucci, Cours spécial sur rinduction, p. 52. 

(3) WiEDEMANN, Galvanismus und Electroraagnetismus, T. III, p. 12. — 
Vkrdbt, Conférences de physique, T. I, p. 372. 
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pable de produire ce déplacement, en d'autres termes, 
un courant qui tend à s'opposer au mouvement 
produit. 
Courant c) loi de Newmann (9len)tnann*f(ltie6 ®efe| — Neic- 

mann^s lato). La force électromotrice du courant 
induit est à ckaque instant proportionnelle à la 
vitesse du déplacement d'où résulte l'induction. 

— DE Foucault (goucoulf fd;er ©ttom — Foucaulfs cur- 

rent). Gourant induit dans une masse métallique qui 
n'a d'autre effet que de résister au mouvement et 
d'échauffer l'appareil. 

— DE RETOUR. Syn. Courant de décharge. V. Retour. 

— MAGNÉTOÉLECTRiQUE (SRûgnctinbuction^ftttom — Ma- 
gne toelec trie current). Courant provenant de l'in- 
duction d'un aimant mobile sur un circuit fixe ou 
d'un aimant fixe sur un circuit mobile. On se rend 
compte de la direction de ces courants en assimilant 
l'aimant à un solenoïde et en appliquant les lois de 
l'induction voltaïque. 

— d'Ampère (1) (3Rotecutotfhcoiii, itreiffhom — Ampere's 

solenoidie current). Courants (jui, d'après l'hypo- 
thèse d'AMPÈRE, circuleraient autour de chaque 
molécule aimantée dans des directions déterminées 

Ï>ar le sens de l'aimantation et prendraient dans 
'état non aimanté des directions variables dont la 
résultante serait nulle. Dans un aimant la direction 
des courants à* Ampère est contraire à la marche 
des aiffuilles d'une montre si Von regarde le pôle 
nord de cet aimant ; la direction est contraire si l'on 
regarde le pôle sud. 

— THERMOÉLEGTRiQUE(i3)(S^tmofh:om — Thermoelectric 

current) (Seebeck, Becquerel). Courant électrique 
observé par Seebeck en 1821 et produit par une 
inégale propagation de la chaleur dans un ou plu- 
sieurs corps dont la structure moléculaire n'est pas 
la même. Ces courants se dirigent , de la partie 
chaude à la partie froide, à travers le cuivre, dans 
un couple formé d'une lame de cuivre et d'une lame 
<le bismuth. 

-^ TELLURiQUE (3) (©rb^JÏûttcnfltom — - Earth plate cur- 

rent). Courant produit par la force électromotric»^ 
des plaques métalliques enterrées aux extrémités 
d'un circuit dans un sol humide. 

— TKHRESTRE (3) ^Srbfltom, ZtlluxUâitx 6tcom — Earth 



(1) Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, 
T. IIL p. 271. 

(2) Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, 
T. ni. p. 153. 

(.3) On a souvent fait confusion en France entre ces deux expressions 
(|iii se rapportent cependant à des causes fort différentes. — V. Journa-L 
ov THE Society of telegraph Enginekrs, Earth current, T. I, p. 105 — 
T. Il, p. 89 — T. VI, p. 468 — T. X, p. 34 et T. XII, p. 39. — Phil. Maga- 
7ASE ,, Manière de remédier en télégraphie aux courants terrestres, 
2'ne sera., p. 400. — C. R. de l'Académie des sciences. Juin 1864. — Con- 
grès international DES Electriciens, Comptes-Rendus des travaux, p. 173. 
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current). Gourant, provenant (iu sol, qu'on observe 
dans toutes les directions, mais en Europe, surtout 
sur les lif^nes tMé(îrîii)hi(iues allant du N.-E. au S.-O. 
et dont Torigine est imparfaitement déterminée. 
Ces courants s'observent, avec une intensité parti- 
culière, pendant les tempêtes nui(j:nétiques. Sur les 
grandes lignes télégraphiques, les courants terrestres 
se font sentir d'une nuiniére exceptionnellement 
gênante. Pour se mettre à l'abri de leurs effets sur 
les longs câbles, on fait aboutir ces derniers à l'une 
des armatures d'un condensateur en intercalant le 
récepteur entre le condensateur et la terre. Cette 
installation étant identique aux deux extrémités de 
la ligne, le câble sera isolé et par conséquent sous- 
trait à l'influence des courants terrestres ; les trans- 
missions s'effectueront en chargeant et en déchar- 
geant le condensateur au départ. Il en résultera une 
onde électrique (|ui, se propageant j\ travers le cAble, 
affectera le récepteur et chargeni. puis déchargera 
le condensateur j\ la station d'arrivée. 
Courant d'aurore boréale (9lorMi(^tflrom — Current produ- 

ced hy an aurora borealis). Courant variable 
comme direction et comme intensité qui provient, 
d'après les théories admises, de l'activité variable 
de la circulation électrique de l'équateur aux pôles 
par l'atmosphère et des pôles à l'équateur par la 
terre, pendant l'apparition d'une aurore boréale. 

— PROPRE DE LA GRENOUILLE (1) (^O^dfftXOÏÏl — Frog*S 

natural current). Courant observé d'abord par 
Galvani sur la grenouille et dont l'existence a été 
démontrée par Nobili et Matteu(xu ; il va de l'in- 
térieur des muscles à la surface. 

— PHOTOCHiMiQUE (2) (Becquereï)(^\^(iXoàitmi\é^x^txoxa— 

Photochemical current). Courant résultant de l'ac- 
tion de la lumière agissant chimiquement. 

— ÉLECTRO-CAPILLAIRE {Becqucrel, Quincke) {^apiViat 

cttâtifhom — Electrocapillary current). Courant 
provenant probablement de l'adhésion de gaz dans 
les pores des substances poreuses comme l'éponge 
de platine. 

— FLAMMAiRE (3) (glûmmenflrom — Flame current). 

Courant dû à l'état èlectromoteur des différentes 
parties d'une flamme. 

— TRiBOÉLECTRiQUE (Tpf,3w, frotter) (Becquerel, Gau- 
guin) (ZxibotUîtti\ditv ®ttom — Triboelectric current). 
Gourant thermoélectri(iue produit par le frottement. 

— PRENANT NAISSANCE DANS LE PASSAGE d'uN LIQUIDE 

A TRAVERS UN DIAPHRAGME POREUX (Quincke) (©ÎQ* 

(1) Becquerel et Edm. Becquerel, T. I, p. 269. — Mascart, Electricité 
itatique, T. II, p. 537. — De l\ Rh-e, Traité d'Electricité, T. III, p. 7. 

(2) Becquerel, Electrochimie, p. 39. 

(3) Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de maûrnétisnie. 
r. 1, p. 177. 
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l^^radntenfttom — Current taking place hy the pas- 
sage ofa liquid through a diaphragm). Ce phé- 
nomène peut être regardé comme le réciproque de 
l'endosmose électrique. La force électromotrice varie 
avec la pression et la nature du diaphragme. 
Courant de disjonction (1) (Edlund) (fciôjunttionéflrom — 

Electric disjunction current). Courant produit par 
une force électromotrice secondaire opposée à la 
force électromotrice principale d'un circuit, prenant 
naissance dans un circuit dérivé, en un point de 
disjonction constituant une dérivation à grande ré- 
sistance 

— ONDULATOIRE (EUsha Gray, Bell) (2) (Unbuïirenbet 

C^tvom, UnbulûtotiWet CJtrom — Undulatory current). 
Gourant dont l'intensité croit et décroît régulière- 
ment. Pour la reproduction des articulations et du 
timbre de la voix les courants prennent dans le té- 
léphone la forme ondulatoire. 

— INTERMITTENT (Sntemtittirenbct ©trom — Intermit- 
tent current). Gourant doijt l'interruption est com- 
plète instaxitanée et momentanée. 

— d'impulsion ou puLSATOiRE (2) (Bell) (?)ulfatorif(^et 

Gtrom — Pulsatory current). Gourant caractérisé 
par des variations brusques a'intensité. 

— DES MUSCLES (3) (Du Bois Reymond, Matteucci) 

(SXuôfelflrom — Muscular current). Gourant se di- 
rigeant de l'intérieur du tronçon d'une cuisse de 
grenouille à l'extérieur. 

— DES NERFS (3) (SlftDenllrom — Nervous current). 

Gourant naissant dans les nerfs, dans les mêmes 
conditions q-ue le courant des muscles, mais avec 
une intensité moins grande. 

— CIRCULAIRE. V. Courant d* Ampère. 

— CONTINU ({Rut^efirom — Continuous current^ Closed 

circuit current). Le courant continu circule cons- 
tamment en temps ordinaire sur une ligne télégra- 
phique ; il ne cesse de la traverser qu'au n^oment 
où les signaux qui naissent de son ansence se ma- 
nifestent. 

— CONTINU (système allemand) ^JDeutfc^iec Sîtt^jellrom — 

Continuous current^ Closed circuit current [Ger- 
man system]). Système do transmission dont on 
s'est, servi en Allemagne, au début, surtout sur les 
lignes de chemins de fer, permettant de n'employer 
qu'une pile pour un grand nombre de stations avec 
appareils Morse. Dans sa plus grande simplicité, 
il consiste dans l'intercalation d une pile sur la 

(1) WiEDEMANN, Oalvanismus und Electromagnetismus, T. II, p. 308. — 
Phil. Magazine, 1870, 2™« sém., p. 14. — Telegraphic Journal, T. I, p. 258. 

{2} Journal of^the Society of Telegraph Enginebrs, 1877, p. 385. — 
Du Monoel, le Téléphone, p. 37. — Telegraphic Journal, 1881, p. 386. — 
Prescott, The speaking Téléphone, Talking Phonograph, p. 54, o2. 

(3) Db la Rive, Traité d'électricité, T. III, p 7,41. 
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Courant 



COUBBE 



Couronne 



Coussin 



Crampe 



Créosote 



li^pe avant l'arriv«'*ci <le cette «lernirre aux appa- 
reils. Plusieurs stations «Hant enibn)cln''«.»s, il suffira 
3ue le nianipulatour soit isol*' au !>outon ordinaire 
e pile pour cpio les sijjnaux (pie Ton aura à trans- 
mettre par le inouveiut'nt de ce manipulateur se 
tniulaisent en mouvements de la palette dos récep- 
teurs eorrespondants. 

CONTINU (système américain) (Vmerifanifc^t dtùJ^s 
Utom — Continuons current, Closed circuit current 
[American System]), Dans ce syst»''nie, a[>pli(piê 
pendant quelque temps sur les li^rnes de IIanovrk, 
c'est le contact de réce|)tion du mauipulat»'ur Morsn 
qui est isolé : h» contact de pil*» étant ndié à l'un «h's 
pdles de la pile ot lantre pôle à 1» terre. La com- 
munication doit toujours être réUihlie avec la pile. 
à la main, à la tin de cliaque transmission : cette 
nécessité lit modifier ce système par Frischen et enfin 
le fit supprimer. 

marche Di' COURANT (©ttomlauf — PafJi of a cur- 
rent). Cro^^uis indiquant la série des conducteors 
d'un circuit fermé et permettant de se rendre compte 
des fonctions qu'il remplit. 

ABSENCE DE COURANT DANS UN CONDUCTEUR (©tTOm* 

loflgfcit — Absence of current). VAwi naturel du 
conducteur. 

SANS gourant (Ctromlol — Without current). Gon- 
«lucteur à l'état naturel et n'étant soumis à aucune 
influence électrique. 

MAGNÉTIQUE (8Xûgnetif(fc« CTuctx — Maf/nefic curve). 
Joignes indiquant les (lirections des lignes de force 
magnétique par leur position et l'intensité magné- 
tique par leur nombre. 

DE FIL (jDtûJtbunb, jDrof)tûbft — A coil of wirc). Fil 
de ligne télégraphique enroulé et livré en couronne. 
d'aurore BORÉALE (1) (jttoiie bcô Slotblic^té — Corona 
of an aurora horealis). Voûte lumineuse, qui est le 
résultat d'une illusion d'opti(jue et dont le centre 
semble être sur le prolongement de raiguilleaimantée. 
(V. Aurore boréale). 

PROTTEUR (9teibf{fen, 9?eibf geug — Ruhhcr: Friction 
cushion, Pad). Pièce de la machine électrique à 
frottement enduite (Voy mussif et inventée par 
Winkler, vers 1741. 

TÉLÉGRAPHIQUE (2) (^ïcgrûp^Knftompf — Telegraph 
cramp, Operator's paralysis (Americ). Affection 
nerveuse qui atteint les télégraphistes et paralyse 
certains mouvements des doigts et de la mam. 
(3) (JCreofottrung — 6'reo,vo//>7/7). L'injection despoteaux 



(1) SiRKS, Ueber die Krone des Nordlichts — Ann. de Pogg., T. CXLIX, 
p. 112 (1873). — FRrrz, Das Polarlicht. 

(2) Journal télégraphique du bureau intrrna.tion\l, V. IV, p. 328. — 
D*" ÔNIMUS, La Crampe des Télégraphistes. 

(3) CuLLBT, Manuel de télégraphie pratirpic (Traduction Berger-Bar- 
donnaut. 
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Crig-tenseur 
Crochet 



Crocodile 



télégraphiques à la créosote a la propriété, tout en les 
conservant, d'en éloigner les araignées. {Y. Contrôle), 
(î)rûî)ttt)inbe — Wire tightener). Instrument pour 
tendre les fils de ligne télégraphique. 
DE SUPPORT, du fil télégraphique sur les lignes aé- 
riennes (»Ç>aéenôfe, Gramme, Ue&erwurf — Hook of in- 
sulator). Le support était autrefois muni d'un cro- 
chet dans lequel le fil de ligne était engagé. 

DESTINÉ A FIXER LE HAUBAN SUr UU poteaU (TCtlUti^ 

(jacfcn — Hook for attaching the stay to the pôle). 
Dans certains cas on fixe le hauban à un crochet, 
dans d'autres on entoure le poteau avec l'extrémité 
du fil de hauban. 

(gcftcr Contact in ber SRittc be« ®eïetfe« — Fixed con- 
tact hetween rails ht Lartigue's System). Contact 
fixé entre les rails, d'après le système Lartigue, 
pour le jeu de son siffiet automoteur et contre lequel 
un balai disposé au-dessous de la locomotive vient 
frotter. 

Croix de malte (^ontrolrab, @tcUrab, îCufjugcontroïe — Spring stop). 

Pièce ayant un peu l'apparence d'une « croix de 
MALTE » et plus exactement celle d'une roue à dents 
carrées profondes et peu nombreuses dans lesquelles 
une came de l'axe d'un barillet vient s'engager ; la 
Croix de Malte arrête le mouvement de l'axe du ba- 
rillet, dès que la came s'engage dans une des dents 
spécialement conformée et ne lui permettant pas 
sortir en continuant sa rotation. 
de faraday (1) {Faraday* s hollow cube). Cube en 
fil de fer creux servant d'écran (v. Ecran et Cage 
de Faraday). 

(ftôffelbo^^tec — Spoon). Instrument pour creuser le 
sol et faire les trous des poteaux. Cet instrument 
qu'on emploie fréquemment à l'étranger est peu 
utilisé en France. 

(2) @urb^@enbec — Curb sender). Appareil dû à W. 
Thompson et F. Jenkin, permettant, au moyen de 
deux courants de sens contraire qui se succèdent 
sans interruption et dans des conditions de temps 
déterminées, d'accélérer la transmission sur les ca- 
bles, en abrégeant considérablement le temps que 
met la ligne à se décharger. Cet appareil a été trans- 
formé en appareil automatique. 
V. Cuillère. 

(Caufer, ©d^icbring, ©d^tttten (chariot de l'appareil 
Hughes) — Slide). Organe animé d'un mouvement 
généralement circulaire et remplissant des fonctions 
variables suivant l'instrument auquel il est affecté. 

C VANITE V. Disthène. 

Cylindre creux du frein (SBreméring — Hollow circular dise 



Cube 



Cuillère 



Curb-Sender 



Curette 
Curseur 



(1) Faraday, Researches on Electricity, T. I, p. 365. 

(2) Journal of the society of telegraph Engineers, 1877, p. 213. — 
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of break). Cylindre de Tappareil Hughes dans l'in- 
tf^rienr diiqiii»! le sabot du frein vient s'appuyer. 



D 



Damage 



Décharge 



(Sefiflanwfen — Ramrtiiny ou tampening ofground). 
Action de pilonner les terres avec une dame au pied 
des poteaux télégraphiques pour assurer leur point 
d'appui. 

(1) (Qtotlabung — Discharge), Dïtfay étudia un des 
premiers ce phénomène électrique provenant de 
l'égalisation de potentiel de deux points par réta- 
blissement d'une communication conductrice entre 
ces deux points. 

CONDUCTRICE (CTonbuctioe C^ntlabung — Conductive dis- 
charge). Décharge à travers un corps conducteur 
comme une masse métallique et ne donnant lieu 
qu'à une élévation de chaleur minime. 
OBSCURE (2) (SDunfle ©nttobung — Dark discharge). 
Phénomène découvert par Faraday et constitué par 
un espace sombre qui sépare l'auréole négative de 
la geroe positive dans les gaz raréfiés. 
OSCILLANTE {Feddcrsen) (2) (2)ie odcillirenbc (Sntlobung, 
OSciOatorifdde Chittobuna — Oscillatory discharge). 
Lorsque la durée de la décharge augmente et que la 
résistance diminue, les étincelles oscillent d'une ar- 
mature à l'autre avec une intensité graduellement 
croissante. Ce résultat avait été prévu à la suite 
des considérations purement théoriques par Sir W. 
Thomson. 

CONTINUE (2) (©ontinuirlic^ (Sntlabuna — Continued 
discharge). Dans un milieu dont la résistance di- 
minue, la décharge Unit par ne plus être formée que 
d'un jet. 



Zbtzsche, Handbuch der Télégraphie. — Electricien, T. III, p. 497. 

(1) Gauqain, C. R. de rAcadémie des sciences de Paris, 17 juillet, Cmars 
1865, 29 janvier 1866, — Faraday, Expérimental Researches on Electricity, 
T. I. — Snow HARRiSjPhil. Magazine 1856, l*"" sera. p. 136, 339. — RiESS, 
Phil. Magazine, 1856, 2"« sém. p. 525. — Goldstein, Décharge dans les gaz 
raréfiés. 



Ann 



(2) Faraday, Expérimental Researches in Electricity, T. 1. p. 460. 496. 
MN. DE PHYSIQUE ET DE cmMiE, 3«>« série, T. LIV p. 4,'tô et LXIX p. l78. 
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DÉCHARGE -— DÉCLINOMÈTRE 



DégharcJe intermittente (1) (Sntcrmittirenbe Sntlabung — Inter- 

mittent discharge). Lorsqu'on dispose une colonne 
d'eau sur le trajet du conducteur, de manière à 
introduire des résistances considérables, l'électricité 
s'échappe par étincelles isolées. 

— - GONVEGTivE (S'onocctionôcntlûbung — Convective dis- 

charge). Décharge par transport par exemple au 
moyen du plan d^preuve, dans le carillon électrique 
etc. 
-— SUCCESSIVE (@uccefftt)e C^ntlabung, 2Cflmâligc ©ntïabung — 

Successive discharge). Moyen de décharger alter- 
nativement les deux armatures d'un condensateur. 

— FROIDE. V. Choc en retour. 

— LATÉRALE (2) (©citenenttûbung — Latéral discharge). 

Décharge secondaire se produisant sur les côtés de 
l'excitateur d'une bouteille de Leyde et par un fil 
latéral en môme temps qu'une décharge a lieu dans 
le circuit de l'excitateur. 

— sous FORME d'aigrette. Forme de décharge lumi- 
neuse. V. Aigrette. 

— DI8RUPTIVE — V. Etincelle disruptive. 
Décharger (Sntteben — Ta discharge). Egaliser le potentiel 

électrique entre deux points. 

— INSTANTANÉMENT UN CONDENSATEUR ((^itliXl ffonbCH* 

fûtor ûuf elnmût entlflben — Instantaneously di^ 
sahfUr&ing of a condenser). En reliant les deux 
armatures avec un conducteur. 

— PAR CONTACTS SUCCESSIFS UN CONDENSATEUR (^Cnett 

GFonbenfat^c oUmâUg entïaben — Gradually discharging 
ofa condenser by successive contacts) . En enlevant 
l'électricité libre qui se trouve sur les armatures 
par de^ contacts alternatifs avec un corps en com- 
munication avec la terre. 

Déclinaison magnétique (3) (îDecUnation, 7ibwt\âi\xn^, SRlf wcid^ung — 

M^gnetic decUnaitQn). Angle de grandeur variable, 
suivant les moments et les lieux a'observation, en - 
tre le méridien magnétique et le méridien astrono - 
inique. La déclinaison aurait été découverte par 
Christophe Colomb en 1452, et Halley en observa 
les variation» au X Ville siècle (v . Variations). 

Déclinaison boussole de déclinaison, v. Boussole. 

Déclinomètre (jDeclinometei: — ^ Declinometer). Appareil inventé par 

Gauss pour mesurer la déclinaison absolue. Il se 



(1) Annales de Poggendorfp, T. Cin.,p. 69. — Annales de chimie et de 
physique, 1858, S»»» vol., p. 435 et 1863, 3"® vol., p. 178. 

(2) MascarTj Electricité statique, T. II, p. 225. — Ribss, Die Reibungs- 
electriciteet, T. II, p. 246. — De la Rive, Traité d'électricité, T. I, p. 417. 

(3) On attribue quelquefois à tort la découverte de la déclinaison à SÉ- 
BA.STIEN Cabot, et on dit aussi que Peter Péllegrinus Tavait observée en 
Europe au commencement du XIII® siècle. Il est toutefois hors de doute 
qu*à cette époque elle était déjà connue des Chinois. Thevenot assure 
avoir vu une lettre écrite en 1269 par Pierre Adsiger disant que raiguille 
de la boussole faisait un angle de 5® avec le méridien. 
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compose d'un aimant Huspendu Hans torsion dans 
des conditions do sensibilité exceptionnelles. On 
observe au moyen d'une lunette la projection d'une 
échelle dans un miroir disposé perpen<liculairement 
à l'aimant. On procède enfin à des opérations de 
moyennes pour ontenir la direction vraie de l'aimant 
mii n'est jamais en repos. 
Décomposer (^erfeten — To décompose, to electrolysc). Séparer 

une substance composée en ses éléments par des 
procédés électrochimiques (v. Grotthus). 

— un fluide neutre en ses éléments constituants hypo- 
thétiques (JBert^ilen — to disturh electric eqiiili- 
brium). 

Décomposition d'une substance composée par des procédés éleg- 

TROGHiMiQUEs Ocrfejung — Décomposition), Phéno- 
mène qui se passe dans l'électrolyse. (V. ce mot). 

— d'un fluide netttre en ses parties constituantes 

hypothétiques (JBert^eilung — Disturhayica of the 
electric equilihriiun). 

Décroissance logarithmique (Sogarit^mifcdes ^Décrément — Loga- 

rithmic décrément). Logarithme du rapport do 
l'amplitude d'une oscillation d'une boussole i» celle 
de la suivante. 

Déflagrateur (jDePûgrûtor^ (^alorimotot — Deflagrator), Pile en hé- 

uce de Hare. 

Densité électrique ((SUftrif^ie ©i^tc, (8U!trifd(|e JD^tfgfeit — 

Electric densifg). Quantité d'électricité sur l'unité 
de surface. 

Dents intervalle des dents d'[;ne roi'e (3a^nlûcfe — 

Space between the teeth of a cog wheel). 

Départ Bureau télégraphique de départ. V. Bureau. 

Dépêche télégraphique (SfUfltûp^ifdjie ©epefc^e — Télégraphie mes- 
sage). Correspondance manuscrite qui, après avoir 
été remise dans un bureau télégraphique et frappée 
d'une taxe conventionnelle généralement proportion- 
nelle au nombre des mots, un minimum étant admis, 
est transmise par les lils télégraphiques à la station 
destinataire. Celle-ci opère, gratuitement, dans un 
certain rayon, la remise à domicile d'une copie ma- 
nuscrite ou imprimée suivant l'appareil en usage. 
— privée (fhrioattfpcfdJK — Privât message). Dépêche 

émanant d'un particulier et adres.sée à un particulier* 

— officielle (GtaatSbeprfdl^ — Officiai message). Dé- 
pêche émanant d'une autorité d'un gouvernement 
et jouissant de la franchise dans les limites de l'Etat. 

— urgente (jDrinôenbc De|)ffdi|e — Urgent message). 

Dépèche ayant un caractère d'urgence reconnu. 

— de départ (ïufgegebeiie tHiptSH^ — Original forwarded 

m^essage). Dépêche considérée au point de vue de 
son lieu d'origine. 

— d'arrivée (VngefommcRc f>cp<fdj|e — Receited mes- 
sage). Dépêche considérée au point de vue du lieu 
d'arrivée 

Dépêche de service (sDicn^tcpcfi^ — Service message). Dé- 
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DÉRANGEMENT — DÉTOUR 



Dérivation 



Dériver 



impossible l'échange des signaux sur les lignes télé- 
graphiques. 
Dérangement provenant d'orages (SBlilartlge ©tôrung — Thunder 

contact). Influences inductrices de nuages électrisés 
se traduisant par des décharges instantanées sur les 
lignes télégraphiques. 

— disque de dérangement (©tôrun^ôfdjicibe — Railtoay 

signal in case of télégraphie dérangement). Disque 
signalant dans certains pays le point d'un déran- 
gement des lignes télégraphiques. 

— relever un dérangement ((Sine ©tôrung auf^ben — 

To remove a fault) . Le supprimer. 
(1) (9lebenf4liefund, 9iebenfc||(uf, aiebenweg, ^Cblettung, 
iCbjtoeigung — Shunt, Earth communications y Déri- 
vation) , Communication conductrice, au moyen d'un 
second conducteur entre deux points d'un circuit déjà 
fermé. Cette expression désigne spécialement, sur les 
lignes télégraphiques, les communications acciden- 
telles d'un conducteur avec la terre. 
FIL DE dérivation (ÎCbleitungôbrot^ — Shunt wire. 
Dérivation loire). Fil que traverse le courant de 
dérivation. 

(2(bleitcn — To dérive , to shunt). Etablir une com- 
munication par fil dérivé. 

— COURANT dérivé (Stoti^ft^otti — Derived current). 

Courant qui suit une dérivation. 

— CIRCUIT DÉRIVÉ (âwcigbroftt — Derived wire). Con- 
ducteur constituant une dérivation. 

Dérouler un cable souterrain (6ln unterirbifc^feô Jtabel au*** 

roUen — To run out an underground cable). Opé- 
ration qu'on pratique dans la pose d'un câile 
souterrain livré en bobines. 
Etre en désaccord, v. Dérailler. 
(Sntmognctijïren — Démagnétise). Supprimer la j)ola- 
rité magnétique par une action mécanic^ue, physique 
oupar une influence électrique ou magnétique oi)posée. 

Désaimantation ( ^ntmagnetijïrung — Démagnétisation). Action de 

désaimanter. 

UN appareil télégraphique (@inen Uppaxat bebiencn 
— To îoork an instrument). Transmettre et rece- 
voir les dépèches télégraphiques par cet appareil. 
d'une dépêche télégraphique (Abrejfût — Addres- 
see). Personne à qui la dépêche est adressée. 
remettre une dépêche au destinataire (Sine 
©epefdSie juIlcUen — To deliver to the addressee). 

REMISE d'une dépêche AU DESTINATAIRE (3u|lettung 

eineô Zzlt^xaxami — Delivery to the addressee). 

REMETTRE A DESTINATION UNE DÉPÊCHE (6foC ©€# 

pef4)e beflcnen — To deliver at destination). 

— REMISE A DESTINATION d'UNE DÉPÊCHE (SBcflctïUng tiXitX 

Î)epef4)e — Delivery at destination). 
Détour subi par un télégramme en dehors de sa voie 



Désaccord 
Désaimanter 



Desservir 



Destinataire 



Destination 



(1) Annales télégraphiques, 1858, p. 20 — 1874, p. 225 et 1875, p. 274. 
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Détourner 
Développer 



Déviation 



NORMALE (Utniettund. Umtclegrap^irun^ — Diversion nf 
a tele(fram). Les dôpiVlies par suite d'un déranj^e- 
ment ou par envur peuvent être dirijifées sur les li- 
L^es téléj^raphiqiies par voie détournée. Il est d'ail- 
leurs admis, en télégraphie, que la voie laplus courte 
n'est pas toujours la plus rapide. 
(Uwleiten — To divert). Faire subir un détour, télé- 
graphiquement parlant. 

LE FIL SUR LE PAR<:OUHS d'uNE LIGNE TÉLÉGRAPHIQUE 

(îDtûJt audlegen, JDrû^jt abroUen — To un coil and lay 
out tcire along the Une , to run the wire , to 
string the wire). Etendre, au pied des poteaux, le 
fil que l'on doit y fixer avant (fe faire les soudures. 
DE l'aiguille AIMANTÉE (^Cblenfung, ÎCuéf^ïûg — De- 
flection of the magnetic needle). Oersted décou- 
vritj en 1820, Tinfluence d'un courant sur une aiguille 
(v. Electromag netisme). On connaissait depuis 
Gilbert l'influence du magnétisme terrestre sur la 
boussole. La déviation s'explique parla considération 
des courants d'Ampère. 

spontanée d'un système astatique (1) (Stetu)tai0e 
TCbïenhm^ eineô û|lûtifd;cn ©çflemô — Spontaneous de- 
flection of an astatic systan), {Xobili, Moser). 
Le système astatique n'étant pas soustrait entière- 
ment à l'action de la terre donne lieu à une légère 
déviation de déclinaison (pi'on appelle spontanée. 
DOUBLE d'une ai(;uille (1) (Doppelfinnige ïblenîung — 
Double, de flection of a needle). Nom de la déviation 
sous l'influence de courants rapides et inversés, 
y. Lampe électrique auxiliaire. 
(2) (o£a à travers, ^yw je conduis, jwîrpov mesure) {Ibxa* 
gometet — Diagoyneter). Appareil de Rousseau (et 
d'autres inventeurs) pour constaterla puretéde l'huile 
par le temps que met une aiguille très légèrement 
aimantée à s'éloigner d'une quantité déterminée d'une 
boule en communication avec le môme pôle d'une 
pUe sèche que l'aiguille par l'intermédiaire de l'huile 
a mesurer. 

Diamagnétique substance diamaonétique (otajuayvrjTixoî ôtot-, à tra- 
vers, jE/AyvTjç aimant) (jDiûwognct — Diamagnetic sub- 
stance). Substance repoussée par un aimant (v. 
Diamagnétisme). 

Dlamagnétique (©iamûgnctifcli — - Diamagnetic). Qui a l'état ouïe 

caractère d'une substance diamagnétique. 

Diamagnétisme (5ta à travers, )wàyvr,5 aimant) (3) (Diûwognetiému* — 

Diamagnetism), Propriété de certaines substances, 



Déviator 
Dia^ométre 



(1) WmDEMANN, Galvanismus und Electromagnetismus, T. II, p. 261 et 284. 

(2) Mascart, Electricité statique, p. 40, Telegraphic Journal, 1881, p. 360. 

(3) Becquerel, Traité d'électricité théorique et appliquée, T. I, p. 569. ~ 
Bibliothèque de Genève (supplément), T. II, p. 42 et 145. — Maxwell, Elec- 
tricity and magnetism, T. Il, p. 51, 69, 432. — Gavarret, Traite d*electricité, 
T. II, p. 365. 
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d'ôtre repoussées par les aimants, découverte sur le 
bismuth, par Brugmans de Leyde en 1778 et ob- 
servée sur l'antimoine par Lebaillif en 1827 et 
Faraday en 1845. Becquerel n'admet pas la ré- 
pulsion comme une propriété des substances diama- 
gnétiques, il explique ce phénomène en disant que 
les substances diamagnétiques sont repoussées par- 
ce qu'elles se trouvent au sein d'un milieu plus 
magnétique qu'elles. Elles s'éloignent de même 
qu'un corps, quoique pesant, s'élève dans un liquide 
plus dense que lui. 

DxAMAGNÉTOMÈTRE (îDfamagnetometer — Diamaynetometer) . Instru- 
ment destiné à mesurer la polarité diamagnétique. 

Diaphragme poreux (1) (Becquerel, Quincke (1859) (^^iap^rogma, 

Cluewanby @dS)eibcwanb — Porous diaphragm). Corps 
poreux que traverse l'électricité lorsqu'il est imbibé, 
mais que les liquides ne traversent que difficilement 
et par capillarité. 

— MÉTALLIQUE (SWetaDifàc 3wifc^cnplatte — Metallic dia- 

phragyn). Pièce métallique interposée. 

DlÉLEGTRlGlTÉ (mot hybride, composé grec à désinence latine : oià 

à travers, JîXsxrpov ambre) (Cavendish^ Faraday). 
(>Diele!tïicitât — Dieleclricili/), Electricité molécu- 
laire qu'on admet comme polarisée dans les corps 
isolants. 

— CONSTANTE DE DiÉLEGTRiciTÉ (îDicUîtricitâtéconflantc — 

Constant of dielectricity). Rapport de la capacité 
d'un condensateur formé d'un diélectrique donné à 
sa capacité lorsque le diélectrique est constitué par 
l'air. 

Diélectrique (2) (Cavendish, Faraday) {iOkUltxuvim , Diclcftrifc^et 

iCôrpec — Dielectric substance). Corps dont le pou- 
voir isolant est tel que, lorsqu'on l'interpose entre 
deux conducteurs à des potentiels différents, la force 
électromotrice qui agit entre eux ne peut parvenir 
à en égaliser les potuntiels. 

— (îDieleltrifci^ — Dielectric). Qui a le caractère ou l'état 

des substances diélectriques. 

Différentiel galvanomètre différentiel (îDiffcrentiatgalDanometec 

— Differential galvanometer). Galvanomètre dont 
le cadre est composé de deux circuits égaux, sem- 
blablement disposés et dont les actions sur l'aiguille 
aimantée peuvent s'ajouter ou se retrancher en di- 
rigeant le courant d'une manière convenable dans 
les deux circuits. 

Dilatation galvanique (3) (Fontana, Edlundj Quincke, Blon- 

(1) Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, 
T. I P. 235 

(2) Maxwell, Electricity and Magnetism, T. I, p. 53, 153, 323, 412, 423, 
460.464— T. Il, p. 784. 

(3) Ann. de Poggendorff, T. CLVIII, p. 148. — Annalen dbr Physik 
und Chemie, nouvelle série, T. X, p. 161, 374 et 513; — Journal de Phy- 
sique, T. VÛl, p. 122. — K. Akademie der Wissenschaften in Wien4, 
^ov. 1880. 
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^1 



Dimensions 



Diminuer 



Diminution 



Diplex 



Direct 
Directrice 



DisJONCTEUR 

Dispersion 



lot) (tfUctroflrictton, Satoantf^e 2Cu<be(nung — Electric 
expansion). Auj<inentation du volume d'un corps 
sous Tinlluence de Télectricité seule. Cette (jucstion 
qui a été l'objet de nombreux travaux aurait été ré- 
solue par M. Bloxdlot. Les corps ne se dilatent 
pas sous rinflueiice de Télectricité seule. 
DES UNITÉS (îDimcnfîoncn ber Sin^iten -— Dimensions 
of units). FouRiEu donna le premier la théorie 
des dimensions qui expriment le nombre de facteurs 
entrant dans l'expression mathématique des unités. 
Les dimensions des unités électromagnétiques sont 
les suivantes: 
Résistance — Olim =: L T ' — Force électromo- 

trice ou potentiel - Volt = M j L ^ T -- — Inten- 
sité - Ampère = M ; L u T ~ ' — Capacité - Farad 
= L -• T^ - Quantité - Coulomb = M ^ L v 

LA FORCE DIRECTRICE DE LA TERRE (2C|lafïren — To 

weaken the directive force of the earth). Dans les 
mesures électromagnétiaues on cherche à diminuer 
la forer» directrice de l'aiguille magnétique pour 
rendre l'appareil plus sensible, 

DE LA FORCE DIRECTRICE MA(iKÉTI<jUK DK LA TERRE 

(TiftafitnnQ — Astaticilij), Opération ayant pour but 
d'obtenir un système asiatique. 

(Mot hybride à radical grec suflixé de latin oi((j) 
deux fois — p^^o;, suflixe multinlicatif latin) sys- 
tème DIPLEX (jDip(cî:*®i;f!cm - Diplex System). Sys- 
tème de transmission de deux dépêches télégraphi- 
ques simultanément dans le môme sens, sur le même 
til, inventé par Stark (Vienne) et Bosscha (Leyde) 
EN d855. On employa, dans ce but, des instruments 
n'obéissant qu'à des courants positifs ou négatifs. 
Pour cela on eut recours à des relais à armature 
polarisée et n'étant sensibles qu'à des courants dans 
une direction seulement. 
V. Communication. 

(1) (jDirectrij: — Directrice). Un courant quelconque 
circulant dans un circuit produit dans tout l'espace 
autour de lui un champ électromagnétique. Si, par 
exemple, un pôle d'aimant se trouve en un point de 
ce champ, il est sollicité dans une certaine direction 
par une force qui est l'intensité du champ électro- 
magnétique. Cette direction est celle de la directrice. 
La directrice, admise par Ampère, en un point, est 
donc la droite dirigée suivant l'intensité dii champ 
électromagnétique développée par lu présence d'un 
courant. 

V. Commutateur-Disjoncteur. 
ÉLECTRIQUE (©leîttif^e 3<rflreuun9, — Dissipation of 



(1) Maxwell, Electricity and Magnetism, T. II, p, 157. — Journal d8 
pHTStQUB 1874, p. 301. — wiEDEMANN, Galvanismus, T. II, p. 31, 
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Dispersion 
Disque 



DiSRUPTIVE 

Dissimulée 



DiSTHÈNE 



Distributeur 



Distribution 



electricily inlo tke air). Déperdition électrique 
ou diminution de potentiel d'un conducteur par son 
contact avec Tair atmosphériaue. Coulomb a ob- 
servé que la dispersion ou déperdition dans un temps 
très court est proportionnelle à la tensiondans un 
air calme et à un état hygrométrique constant (v. 
Déperdition), 
coefficient de dispersion. V Coefficient, 

(5(0X05 disque rond) («Çoltfci^eibe, SBenbefd^eibe, ^cibe — 
Disc), Disque servant de signal optique sur les voies 
ferrées et dont la position est indiquée parle carillon 
d'une sonnerie électrique à la station voisine. 
d'épreuve ou plan d'épreuve (1) (?)robefc^cibe, 9)ro* 
bicfc^cibd^cn, ^rûfungô Weibe, ^prûfunaôlugel — Proof 
plane). Petit disque métallique isolé dont on se sert 
pour recueillir une certaine quantité d'électricité 
sur un corps et l'étudier, par exemple dans la balance 
de Coulomb. 

indicateur (gûUfc^eibe) — Drop of indicator), 
V. Etincelle, 

(2) électricité dissimulée (SBerborôenc ^leîtridtàt, 
®ebunbene ©leftricitat — Dissimulated electricity^ 
Sound electricity, Disguised electricity). Electri- 
cité dont la réaction extérieure est nulle par suite de 
l'influence d'un corps voisin. 

(otç deux fois, oOevo^ force), (SDifl^ene — Disthene), Si- 
licate d'alumine allié à '|,^,„ de FeO. (S. Cyanite). 

Il s'électrise tantôt positivement, tantôt négativement 
par le frottement. 

(SSert^eiteï — Distributer), Dans les appareils multi- 
ples, fondés sur la division 'du temps (Meyer, Bau- 
dot) on emploie un distributeur, c'est-à-dire un sys- 
tème forme de pièces de contact lixes et séparées, 
disposées suivant les secteurs d'un cercle au centre 
duquel un rayon mobile, en relation avec la ligne, 
met successivement et synchroniquement l'extrémité 
de cette ligne en communication avec chacun des 
appareils en correspondance reliés aux pièces de 
contact fixes. Ce mouvement, qui est synchronique 
dans les deux distributeurs des stations en relation, 
permet de relier plusieurs appareils aux différents 
contacts du distributeur et de se servir successivement 
de la ligne pendant un temps déterminé , pour 
desservir les appareils aux deux extrémités. 
ÉLECTRIQUE (^lefirifc^e ajert^eilung — Electric distri- 
bution) (Hospitalier, Gravier, Maxim,. Lane Fox, 
M, Deprez), Le problème de la distribution élec- 



(1) Journal de Physique, Moutier, p. 397. ~ Maxwell, Electricity and 
Magnetism^ T. I, p. 315. 

(2) Daguin, Traité de physique T. II, p. 375. — Muller, Lehrbuch der 
Physik, T. VÏII, p. 178. —Faraday, Expérimental Researches in Electricity, 
T. I. et II. passim. 
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Divisibilité 



Division 



Doigt 



Doubleur 



trique est né de rapplication dos machines dynamo- 
électrirjues à des circuits variables comme résistance. 
Primitivement ou avait fait usajife dans ce but de 
procédés utilisant un or^jane mécanique, mais cet 
organe offrant une certaine inertie, produisait par 
conséquent (b»s intermittences dans le régime élec- 
trique du réseau à desservir. M. Marcel Deprez ob- 
servant que, jmur chaque dérivation nouvelle du 
circuit diminuant la résistance, on a une nouvelle 
excitation magnétique et un nouvel accroissement 
d'intensité et que la force électromotrice est repré- 
sentée dés lors par la sonmie de deux forces électro- 
motrices Tune constante, l'autre variable, a réalisé 
un champ nuignéti^pie satisfaisant à cette condition 
sans avon* recours à aucun artifice mécanique. Pour 
cela il a adopté un double champ magnétique, l'un 
tixe, excité par une nuichine auxiliaire, l'autre placé 
dans le circuit même de la machine et, comme d'ha- 
bitude, variable avec lui. Dans ces conditions, la 
différence de ])otentiel aux bornes, et la chute utili- 
sable restent toujours les mêmes et la constance du 
débit est parfaite. Le réglage est donc obtenu et 
chaque récepteur, dans le circuit, dispose toujours 
de l'intensité dont il a besoin. 
DE LA lumière ÉLECTRIQUE (1) (IX^tlbarfeit beé eleN 
trif^^n Sic^teé — Division ofcurrent for light). Ex- 
pression désignant l'emploi d'un seul courant qui 
se divise pour entretenir dans un même circuit 
plusieurs lampes électriq-ues à arc voltaique. 
d'un cadran (gelb cineé ^eû^né beim Beigetoppûrat — 
Division of arc scale of a dial instrutnent). 
Division dans laquelle est inscrit un signal sur un 
cadran; 

AVANCER d'une DIVISION (Um fût Jclb Dorfprtngcw — 
To move forward a division). En parlant de l'ai- 
guille d'un appareil télégraphique. 
d'arrêt DE LA CROIX DE MALTE (JCûntroljo^n, ©pcrtja^n 
— Cam of spring stop). Doigt ou came qui, en en- 
trant dans l'une des échancrures convenablement 
conformée de la croix, y est arrêtée et empêche de 
remonter le ressort du barillet outre mesure. 
DE BENNET (jDuplicotor - BenneVs doubler). Appa- 
reil condensateur formé d'un électroscope et de trois 
plateaux : — Le plateau inférieur laqué à la partie 
supérieure et faisant corps avec l'éléctroscope — ; le 
plateau moyen muni d'un manche et laqué de deux 
côtés — ; le plateau supérieur laqué à la partie infé- 
rieure et muni d'un manche. Le plateau intermé- 
diaire sert à charger, par une seconde influence, le 
Slateau supérieur d'une électricité semblable à celle 
u plateau inférieur. En réunissant ensuite ces deux 



(1) Du MoNCEL, L'Eclairage électrique. — Journal op the society op te- 

LEORAPH ENGINEERS, T. IX, p. 339; 



70 DUPLEX — ÉBONTTE 

derniers plateaux, on augmente ainsi la charge du 
plateau inférieur. 
Duplex (lat. duplex, double) — système de télégraphie 

DUPLEX (1) (î)u|>le):*€5pftcm — Dupleœ-system), Sys- 
tème dans lequel on transmet deux dépêches simul- 
tanément en sens contraire. La première solution de 
ce problème fut donnée par Gintl en 1854, les der- 
nières méthodes sont celles de MM. Preece et Stearns 
avec l'emploi d'un condensateur (v. méthode). 

Dynamique (Du radical amorphe ouva — idée de puissance, d'où 

Sûvajwaije peux). Electricité dynamique (©pnamifdde 

@Ie!tt{citât, (SatoamJmuô — Dy nantie electricity). 

Electricité produisant un travail par son écoulement. 

Dyne (même racine) (JDçn —Dyn). Unité de force G. G. S. 

qui, agissant sur la masse d'un gramme pendant 
une seconde, lui imprime une vitesse de un centimètre 

par seconde ; c'est en pratique ^ g -, du poids d'un 
gramme à Paris. 

Dynamoélectrique (5uva-El) Machine dynamoélectrique (2) (Hjœrth 

de Copenhague (1854), Siemens, Wheatstone, Gram- 
me, Wilde) (©lonamocleîtrifc^e SJîafdbinc — Dynamo- 
electric machine). Machine dans laquelle l'électri- 
cité est engendrée par la rotation d'un circuit à 
proximité d'un inducteur (fer doux d'un électro- 
aimant qui garde toujours des traces d'aimantation) 
sur lequel l'électricité produite réagit à son tour et 
atteint bientôt, grâce à cette influence réciproque, 
un maximum dans le circuit induit dont on utilise 
le courant à divers travaux. M. Marcel Deprez a 
étudié en 1881-1882, par des recherches expérimen- 
tales, lès lois fondamentales relatives à l'application 
des machines dynamo-électriques au transport de 
la force et vérifié les théorèmes qu'il avait exposés 
antérieurement. 



E 



Ebonitb (3) Jtûmmûffe, (îbonit, ®e^artcte« ©ûoutc^iouc, ^Çomtfïrteô 



(1) Journal Télégraphique, T. VIII.— Ternant, Les Télégraphes, p. 308. 
Annales télégraphiques, 1877, p. 401. — Journal of the society oftele- 
GRAPH engineers T. II, p. 89 — T. VI, p. 360 et 524. — Telegraphic Jour- 
nal, 1872-1873, art. Preece. 

(2) Ann. de Pogg., t. 137, p. 289, 296. — Royal Society. Siemens et 
Wheatstone, 14 févner 1867. — Phil. Magazine. 1881, l«r sém. 469, 544 — 
2™« sém., p. 81. — Hospitalier, Principales applications de rElectricité, p. 
53. — Lumière électrique, 1881-1882. — Journal of the society of 
Telegraph Engineers, T. VIII, p. 22S, 

(3) Douglas, Manual of telegraph Construction, p. 261. 



ÉCHAPPEMENT — EFFET 



71 



Echappement 



Eclair 



Ecran 



Effet 



QaouUbonc, ^oxn^ixmmi — Ebonite). Caoutchouc allié 
au soufre et à quelques autres substances. 
DE l'appareil Httghes (Xuélôfimg —Deteni), L'échap- 
pement dans l'appareil Hughes est le jeu de l'arma- 
ture de l'électro-aimant qui, se soulevant sous l'action 
des ressorts antagonistes, lorsque la force attractive de 
l'aimant permanent est diminuée par l'action du cou- 
rant de transmission, fait basculerie levier d'échappe- 
ment (jui laisse tomber un cliquet dont la fonction 
est de lier l'arbre à cames au mouvement d'horlogerie. 
(1) (a3li$ — Lightning), Lumière blanche dans les 
basses régions de Tatmosphère et violacée dans les 
régions supérieures projetée par l'étincelle électrique 
des décharges atmosphériques. 
EN SILLONS (Sinienbli^ — Forked lightning). Eclair 
de l^e classe d'ARAco constituée par une ligne nette 
et à bords bien tranchés. 

DIFFUS (glâc^enbli^ — Sheet lightning). Eclair de 
2me classe d'AnAGO embrassant une espace considé- 
rable du ciel. 

EN BOULE (2) (©onnerîeil, JCugelblîJ, JCugclfôrmfge SliJ — 
Glohular lightning ou hall lightning). Eclair de 
3nïe classe d'ARAao, d'une forme rare ayant l'appa- 
rence d'un globe de feu. 

DE CHALEUR (SSJctterïeud^tcn — Summer lightning). 
Lueur devançant l'approche d'un orage et provenant 
d'éclairs dont on n entend pas encore le tonnerre, 
vu l'éloignement. 

ARBORESCENT (Sk^langenformigcr SBlift — Branching 
lightning). Eclairs à sillons seramitiant les uns sur 
les autres comme les branches d'un arbre. 
EN CHAPELET (JCcttenblift — Chain lightning). Eclair 
composé de points brillants semblables aux sillons 
de leu produits sur une surface humide par un 
courant électrique de haute tension. 
ÉLECTRIQUE (3) (©(cîtrifd^er ©d^irm — Electrical 
screen). Corps conducteur relié à la terre et enve- 
loppant entièrement les appareils délicats pour les 
soustraire aux actions extérieures. 
MAGNÉTIQUE (SKagnctîfc^cr @d^irm — Magnetic screen). 
L'influence magnétique se fait sentir à travers toutes 
les substances excepté le fer et les substances magné- 
tiques. Si donc on recouvre un petit aimant d'une 
enveloppe de fer on le soustrait entièrement à l'in- 
lluence magnétique extérieure. 
THOMSON (a^^omfon'é SBirîung — Thomson's effect). 
Sir W. Thomson a découvert qu'un courant élec- 
trique traversant un conducteur métallique dont les 
extrémités sont à des températures inégales trans- 



^\ Journal op the society of telegraph Engineers, Preece, T. I, p. 336. 

(2) Comptes Rendus de l'Académie des sciences de Paris, T. XXXV, p. 1 

(3) Jamin, Traité de Physique. — Théorie des phénomènes électrique 
par M. BotTTT, p. 45. — Mascart, Electricité statique, T. I. p. 170. 
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Effluve 



Efflux 



Electricité 



porte de la chaleur avec lui dans une direction qui 
dépend de la nature du métal et du sens du courant. 
Ce phénomène est connu sous le nom d'eflfet 
Thomson. 

ÉLECTRIQUE (1) {e hors de, fluo je coule). (Hauhs- 
bee. Du Moncel) {QUÎtxi\â)t ^attabung — Electric ef- 
fluvium). Décharge caractérisée par la dissémination 
de l'étincelle et une élévation ae température peu 
apparente. 

(e hors de, fluoré coule) (^(uéfhômung — Efflux). Ecou- 
lement d'un fluide. 

POINT d'efflux CKnéftvômvmqtpmît— Point of efflux). 
Point par lequel un fluide s'écoule. 

(2) (^^^exrpov métal brillant, ambre). V^aryenne ark , 
rayonner, rAsxrcop le brillant, nom du soleil chez Ho- 
mère II. 6, 513. — rXtxrpiç épithète de la lune. Orph. 
h. 8, 6. Les autres étymologies qu'on rencontre sont 
empiriaues et surannées). - (@teîtdcftât — Electri- 
city). Mot introduit par Robert Boyle « electricitas • 
exprimant la cause inconnue qui engendre les di- 
vers phénomènes dits électriques et caractérisés par 
des attractions, des répulsions, des influences sur les 




actuel de nos connaissances — un mode de mou- 
vement et peut être engendrée par toutes les opéra- 
tions produisant un changement moléculaire quel- 
conque, ainsi le frottement, les actions chimiques, 
la dilatation, la pression, le clivage, le seul contact, 
etc., etc., et d'une manière générale par toute opéra- 
tion produisant un mouvement m(âéculaire ou un 
mouvement de masse d'un corps. 
STATIQUE et DYNAMIQUE, V. ces deux uoms. 
DE MÊME NOM (®Uvi)arti%t (SUlttUitât, (Bleic^namide &UU 
tricitât — Electricity of same name ou kind). Du- 
FAY (1698-1739) établit le/)remier que deux corps 
électrisés qui se repoussent ont une électricité de 
même nom. 

DE NOM CONTRAIRE (Uitgleiddnamtgc @leîtricitât — Elec- 
tricity of an opposite name ou kind). Dufay éta- 
blit le premier que deux corps électrisés qui s'at- 
tirent ont des électricités de nom contraire. 
POSITIVE (3) (^ofttioe @le!tncitât — Positive electri- 
city). LiGHTENBERG, EN 1777, douua le nom d'élec- 
tricité positive à celle qui est repoussée par l'élec- 
tricité que produit le verre frotté avec de la soie et 



(1) Mascart, Electricité statique, T. II, p. 189. 

(2| H. Martin, Electricité et Magnétisme chez les anciens. — Histoire de 
la Physique, par Hœfer, p. 95, — Maxwell, Electricity and Magnétisai, 
T. I, p. 68. 

(3) Histoire de la Physique, Hœfer, p. 261. — Poggendorf, Geschichte 
der Physik, p. 883. — Poggendorff attribue à Lichtenberg le mérite d'avoir 
représenté les électricitéà vitrée et résineuse par + et — . 
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qui, ajoutée à une même «luantité dVlectricité néga- 
tive, constitue l'état neutre. 
Electricité négative (1» (Slegatioe eieftnntât — Segative elec- 

tricity). Lichtenbehg appela «le même électricité 
négative celle qui est repoussée par l'électricité que 

Sroduit la résine frottée avei- «le la laine ou de la 
anelle et qui, ajoutée à une même quantité d'élec- 
tricité pK>sitive, amène Tétat neutre. 

— VITRÉE (®la<eleftii.-itat — Vitreous electricity). 

Appellation spéciale «le l'électricité positive donnée 
par DuFAY (17:W», provenant de ce fait que le verre 
est un des corps qui donnent cette espèce d'électricité. 

— RÉSINEUSE (<^ar|elcftrt.-itàt — Résinons electricity). 

Appellation spéciale de l'électricité négative donnée 
par DuFAY (17:ii>, provenaiitde ce fait que la résine 
est un des corps qui donnent cette esjwce d'électricité. 

— DE FROTTEMENT \'^) (9teibungé<Ieftri:itàt — Frictional 

electricity). Electri<.*ité statique, obtenue par frotte- 
ment et douée d'une t»*iision reuiarqualdr. 

— DE TENSION (Qkfpoiuitc dUftriitât — Tension elec- 
tricity). Xoni donné à l'électricité <louée de pro- 
priétés analogues à celles de l'électricité de frottement. 

— DE CONTACT (3) ( Setùi^ntiigéekftricttât — Electricity 

by contact). Volta a soutenu contre Galvaxi que 
l'électricité dynamique provenait du contact simple 
entre deux corps hétérogènes (v. Cftntart, théorie 
du contact). 

— d'indlmtion (4) 3nbu!tionieU!tTt:ttât — Induced elec- 
tricity). Elertriiûté provenant d'un corps électrisé 
ou d'un corps magnétique dont l'état ou la position, 
en variant à proximité d'un conducteur fermé, 
amène, dans ce conducteur, le développement suc- 
cessif de deux courants induits de tensions et de di- 
rections différentes, lors du rhangenient d'état ou 
de position du corps électrisé ou de l'aimant (v. In- 
duction statique, dynarniqtnn. 

— ATMOSPHÉRIQUE (ô) (Suftflcftnitât — Atmospheric 



(1) Histoire delà Physique, Hœfer, p. 2tM. — Ptxi«îENDORF, Oeschichte 
der Phyâk, p ^883. — 'Pogobndorff attribue à Lichtenberg^ le mérite d'a- 
Toir représenté les électricités vitrée et résineuse par -|- et — . 

(é> Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d*électrieité et de ma^étisme, 
T. I, p. 129. 

(3» pAYASRET, Traite d'électricité. T. I. n 401. — Oordon, Traité d'élec- 
tricité et de magnétisme, T. Il, p. 451». (Traduction Raynaud et Seligmvvn). 

(4) Matteucci, De ITnduction. 

l5) Beccarll, Lettres sur l'électricité atmosphérique. — Marie-Dant, 
Mcavements de l'atmosphère et des mers. p. Xm). — FLemtz, Météorologie. 
— Mascabt, Electricité statique, T. II, p. 555. — Mémoire de W. Thomson, 
à la Royal Institution 1860. — Phil. M.agazine, 1850, 2°»* sém., p. 400 — 
1860, !«• sém., p. 327 — 1862, l"" sém., p 4^. — Telegraphic Journal, V. 
I, p. 33. — Oavarrff, Traité d'électricité, T. 11, p. 517, 55"^. — De la Rive. 
Traité^ d'électricité, T HT, p. 89. — Becquerel, Traité d'électricité et de 
magnétisme, T. I, p. 392. 402, 447. — Congrès internatiowl des électri- 
ciens, Comptes-Rendus, p. 170. — W. Thomsun, Papers on electrostatics 
and electromaf^etism, 262, 2C6, 267, 30»>, 3*J1, 392, 3l»9, 4l>0. — Dinglbr's 
polytechniflolies Wœrterbuch — 1S83, T. 248, p. 141. 
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electricity). Electricité généralement positive de 
l'atmosphère, à Tétat serein, découverte par Le- 
MONNiER en 1752, mais dont l'origine, attribuée à 
l'évaporation à la surface de la terre (Volta, de 
Saussure), à la végétation (Becquerel), à -l'éva- 
poration de l'eau de mer (Pouillet), à la conden- 
sation (Palmieri), à l'influence du soleil (Becquerel) 
etc., n'est pas encore bien établie. 
Electricité d'un temps serein (1) (^lurmoleleftricitàt, S3et i)txtzxtm 

»^immel oor^anbene ©Icftrtcitat — Electricity of clear 
loeather). Electricité atmosphérique positive. 

— d'un temps d'orage (®ewittetelc!trivitât — Electricity 

of thunder weather). Electricité de signe variable 

?[u'il est fort difficile de déterminer à cause des ef- 
ets de condensation successive . 

— dissimulée. V. le mot. 

— VOLTAÏQUE. V. Voltaïque. 

«— ANIMALE (a^^terifd^e @ïcîtricttât -^Animal electricity). 

Pfaff et Ahrens ont démontré par des expériences 
convenablement disposées que, lo d'ordinaire l'élec- 
tricité propre à l'homme en santé est positive ; les 
hommes à tempérament sanguin ont plus d'électri- 
cité que les sujets lymphatiques ; la somme d'élec- 
tricité est plus grande le soir qu'aux autres moments 
de la journée. L'électricité produite par l'économie 

{)araît être le résultat des actes chimiques d'assimi- 
ation et de désassimilation qui caractérisent la 
nutrition. 

Electhipication (2) (S. Absorption électrique) (Sleîtnfd^c Worption — 

Electrification), Phénomène qu'on observe lorsqu'on 
met un câble isolé en communication avec une pile . 
Le galvanomètre dévie d'abord violemment et revient 
bientôt à une déviation fixe. 

Electrique (Mot introduit par Gilbert et employé pour la pre- 
mière fois dans les phrases suivantes — « namque 
eam vim licet appellare electricam » — et — 
Electrica : quœ attrahunt eadem ratione ut elec- 
trum, — Be magnete magneticisque corporibus — 
p. 52 et index) (eicftriW — Electric), Qui affecte les 
propriétés de l'électricité. 



(1) Beccaria, Lettres sur rélectricité atmosphérique. — Marie-Davy, 
Mouvements de Tatmosphère et des mers, p. 350. — ILemtz, Météorologie. 
— Lascart, Electricité statique, T. II, p. 555. — Mémoire de W. Thomson, 
à la Royal Institution 1860. — Phil. Magazine, 1859, 2^^ sém., p. 400 — 
1860, 1er sém., p. 327 — 1862, 1er sém., p. 494. — Telegraphic Journal, V. 
I, p. 33. — Gavarret, Traité d'électricité, T. II, p. 547.^558. -- Delà Rive, 
Traité d'électricité, T. III, p. 89. — Becquerel, Traité d'électricité et de 
magnétisme, T. I, p. 492, 402, 447. — Congrès international des électri- 
ciens, Comptes-Rendus, p. 170. — W. Thomson, Papers on electrostatics 
and electromagnetism, 262, 2G6, 267, 300, 391, 392, 399, 400. — Dingler's 
polytechnisches Wœrterbuch — 1883, T. 248, p. 141. 

(2) Raynaud, Recherches expérimentales sur les lois de Ohm et leurs 
applications aux essais électriques sur les câbles sousmarins. — G. R. de 
L*ÂCADÉMiE des Sciences 5 juin et 31 juillet 1854. — Phil. Magazine, 1869, 
2e série, p. 441. — Telegraphic Journal 1872, p. 136, 234. 
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Elsctrisir (<Reftrif!rcn — To elecfrify) . Communiquer à un 

corps les propriétés électriques ou engendrer le.s ma- 
nifestations électriques par une opération physique 
ou chimique. 

ELECTlio-AncANT(l) (9liftxùma^ntt — Electromagnet), Araoo a ob- 
servé en l>tA) qu'un fil traversé par un courant f*t 
plongé dans la limaille de fer emporte ave<" lui une 
partie de cette limaille qui se détache dés que le cir- 
cuit est ouvert. Amp»'re nhtint une ainiantntion plus 
énergiaue en faisant passer le courant dan» un lil 
enroule enhélioe autour du ter à aimanter. Stitkikox 
donna \\ cp d»Tni»T ^yst»*'njo lo nom d' « rU»vtro)n(i- 
gnet » d'où rlf^^tro-aimant qui lui r^t r».*sté. 

Electro-aîmakt BOiTF.rx ((Reftroiiiûgnct nnt mit efner î)ra^ttoIIe — Onr 

legged electromagnef). Kle«lro-aimant, recourbé en 
fer à cheval, dont une seule des branches est rou- 
verte d'une l>obine magnétisante. 

— CAMPANULE ou TABULAIRE (©locfcncUftromagnft — Tu- 

bulated electromagnet). Klectro-aimant enveloppé 
dans un cylindre de fer doux relié au f«r doux de 
la lK)bine par la base. 

— TRiFîrRQnKCi^lSDteif^KnfeltgetiSleîtromagnet— Tri fuma- 

ted electromagnet). Klectro-aimant composé de deux 
branches nues de fer doux se racconlant à une troi- 
sième revêtue d'une bobina. 

— CIRCULAIRE (A'tcA /^* ) (;^) (SRûjnctif^^ ©pute — Circular 

electromagnet). F.lectro aimant droit enveloppé à 
«es deux extrémités p-ir deux chemistis cylindriques 
de fer doux montées sur les pôles et venant af- 
fleurer en face Tun»' de l'autre à la partie médiane 
où elles forment une cavité qui donnp à l'électro- 
aimant Taspect d'une poulie à ^orge profonde. 

— PARACiRr:uL.\iHK {Sioklès) (<î) (i)ûractrculârcr (Steftroma^ 

gnet — Paraciroular eleotroYuagyiel ). Un électro-ai- 
mant paracirculairp peut être re^'ardé comm»; un 
électro-aimant rectilivfne dont le noyau a été aplati et 
taillé en disque, l'hélice étant excentrique. 

— Hughes {^n%\^%'\à^ ©kîtromagnct — HughesCs elec- 
tromagnet). L'électro-aimant Hugiiks a un noyau 
polarisé par un puissant aimant. L'armature est au 
contact a l'état de repos et sollicité à s'écart^T par 
un ressort antfigoniste dont on peut régler la tension 
au moven de deux vis. L'arrachement s'effectue par 
suite cïe la différence d« ileux forces, la force d ai- 
mantation et celle du ressort. Conimo on arrive, au 
moyen d'un courant d'iiiif» dix«*ction spéciale, à di- 
minuer la force d'aimintation jusqu'à <••• quel'éloctro- 
aimunt abandonne l'armature sollicitée par la tension 
du ressort que l'on fait varier, il en résulte qu'avec 



(1) Annales télégraphiques 18C4 p. 572, 18r»r> p. 203. — .Journal télé- 

PHIQUK DES ADHIXISTRATIONS TKL<Cr,RA.PHIQLES. T. VIL — DU MOXCEL, Elé- 
ments de construction des électroaimants. V. Electromaf^n^étisme. 

(2) NiCKLÉs, Les éiectroaimants et l'adhérence ma^étique. — Du Moncel 
et Obraldt, L'Electricité comme force motrice, p. 9. 
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un courant aussi petit que Ton voudra, on sera ca- 

{jable de faire declencner la palette et fonctionner 
'appareil dans lequel toutes les fonctions sont méca- 
niques. 

Electro-aimant transversal de Pacginotti (1) (^ranéocrfalelcîtro^ 

magnet — Paccinotti*s transversal electtomagnet). 
Anneau de fer ou plutôt roue à larges dents, ressem- 
blant à l'anneau Gramme, enveloppé de circuits 
magnétisants et mobile dans un champ magnétique. 
Cet appareil, dont l'invention remonte à 1860, était 
destiné à servir primitivement de moteur électrique 
et n'a été employé que plus tard comme générateur 
d'électricité. 

Elegtroghimie (Sïeftro^emie — Electrochemistry). Partie de l'élec- 
tricité s'occupant des actions chimiques qui se 
produisent dans un circuit et dont l'origine ne re- 
monte qu'à l'année 1800. 

Electrode (Electricité, o5(Îî route) ((SXzîtxo)>tf^oVt>xOi%t— Electrode), 

Conducteurs considérés dans une pile comme for- 
mant les extrémités d'un circuit, l'un partant du pôle 
positif, l'autre aboutissant au pôle négatif. 

— POSITIVE (ÎCnobe, ^optioe @leftrobe, 2Cbleitet — Positive 

électrode^ Anode), (Conducteur partant du pôle po- 
sitif de la pile. 

— NÉGATIVE (^t^obe, S'icgatioc ©ïeftrobe, 3uletter — Néga- 
tive électrode, Kathode), Conducteur aboutissant 
au pôle négatif de la pile. 

— soLUBLE (ïuflôéborc eieftrobc — Soluble électrode). 

Procédé dû à Jacobi pour maintenir une solution 
constamment saturée en galvanoplastie. Pour cela 
on se sert, comme électrode positive, d'un métal iden- 
tique à celui qui se dépose au pôle négatif par l'élec 
trolyse; ce métal se dissout, au pôle positif, dans le 
bain acide et reconstitue ainsi constamment l'élec- 
trolyte. 

Elegtrodiapason (Electricité, ota à travers raawv tous [les sons]). 

(Mercadier) (2) (Sleftrifc^e ©timm^abel — Continuons 
electrodiapason). Diapason mis en vibration par 
un électro-aimant et servant d'interrupteur. Il per- 
met d'étudier les phénomènes acoustiques pendant 
un temps indéfini. 

Elegtrodynamtque (Electricité, oyva//t$ pouvoir) (Sfcîtrobçnami! — 

Electrody nanties). Partie de l'électricité découverte 
par Ampère (1775-1836) en 1820, dans laquelle on 
s'occupe des phénomènes relatifs à l'influence des 
courants sur les courants, sur les aimants et réci- 
proquement. 

Elegtrodynamique (Sïcftrobçnamifd^ — Electrody namic). Qui se 

rapporte à l'Electrodynamique. 



(1) Journal de Physique, T. X, p. 461. — Journal op the society of 
TELEGRAPH Engineers, T. X, p. 37. — ScHELLEN, Die magnat- «nd dynamo- 
electrischen Maschinen. p. 121. ^ 

(2) Gordon. Traité d'électricité et de magnétisme, T. I, p. 498. (Traduction 
Raynaud et Seligmann-LuiK — Annales télégraphiques 1876, p. 105. — 
Journal de physique, T. 2, p. 350. 
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Electrodynamiquklois KLK(.TK()i>YNAMioi-F.s (Glefttobçnamtf^cOcff^ — 

Electrodytiatnic laws), !<> Deux courants parallèles 
«e repoussent quand ils marchent en sens inverse 
et S'attirent ({uand ils marchent dans le même s^^ns. 
2*> Un couraiit sinueux produit le même elTet qu'un 
courant reclili^ne de mt^nie intensité et de môme 
longueur en projection. /{»> Deux courants non paral- 
lèles s'attirent quand ils se rapproi'hent ou s'éloignent 
tous <l»:*ux de leur point <le croisement; ils se re- 
poussent quand Tun s'éloigne tandis <{ue Tautre se 
rapproche de leur point de croisement 

Electrodynamomkthk (1) (v)va;ii5 force, u-T'.ov mesure) {tfleftrobçnamo^ 

mcter — Eloctro(Ufnaitiometcr). Appareil de mesure 
dû à W. Wkbkh en IH^C et fondé sur l'action des 
courants sur les courants. Les indications étant pro- 
portionnelles au carré de rintensitê du courant sont 
donc indépendantes de son sens, et on peut em- 
ployer cet appareil pour mesurer les courants alter- 
natifs comme les courants d'indurtion. Il se compose 
d'un multiplicateur et d'un solénoïde susp»*ndu par 
deux 111s à la place d»* l'aiguillt» aimantée dans le 
nmltiplicateur. (V. Mcfre^ Elcrt rady namotuètre de 
Siemens), 

Elegtroendoscopk ( Electricité, Jvoov en dedans, «ori je regarde) 

((lUftrofnbo<:ope — Eloctrorndoavope). Instrument 
destiné à observer, avec la lumière électrique, le 
dedans du corps humain. 

Elkctroendoscopie (Même racine) (Sieftroenboé.opie — Electroendos- 

copy). Etude des cavités du «-orps an moyen de Té- 
leciricité. 

ELECTROENDOScopiQrE (Même racin»') (Slcîtrocnboé.opifcft — Electro- 
endoscopie), Qui a rapport à l'électroendoscopie. 

ËL.EGTROGÈNE (Electricité, yswiv engemlrer) (SIeftri ttàt er^eugenb — 

Electrogen). Qui produit rélectri«'ité. par exemple, 
courroie électrogéno. 

Elj£CTRooénèse ou ÈLECTHiHiKMK (Même racine) (Chrjeugung btï Sic!* 

tricitat bunb SJîUéfelbânber — Electnujenesis), Nom 
donné par Béuahd et Uohin à la production d'élec- 
tricité par les tissus vivants comme résultai de leur 
activité spéciale ou de leur activité nutritive. 

Elkgtrooraphie (El. ?r>5t<pcu j'écris) (eieîtrogrop^ie — Electrography). 

Branche de la galvanoplastie due à Devincenzi (et 
aussi à Bœttger) qui a pour obj»*t de reproduire des 

Slanches gravées en creux ou m relief par l'action 
irecte du courant. Pour cela on porte sur une pla- 
que de zinc le dessin avec de la craie grasse ou de 
rencre lithographique, puis on inonde la plaque 
d'eau gommée qui n'adhère pas au dessin gras et ou 
lave le dessin avec de l'huile de térébenthine. Dès 
qu'qji a enlevé l'eau et la gomme, on applique, 
comme dans la lithographie, du vernis qui adhère 



(1> Blictricité et sis appucations. Electrométrie par M. Raynaud, p. 67. 
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seulement au dessin. Lorsque le vernis est sec, on 
place la plaque de zinc dans une dissolution de 
sulfate de cuivre et on plonge à petite distance une 
plaque de cuivre de même grandeur. Lorsqu'on éta- 
blit le circuit, la plaque de zinc est attaquée en tous 
les points cpii ne sont pas couverts de vernis, tandis 
que le dessin reste complètement intact. 
Elegtrohaumonique. Appareil électroharmonique. (EL àpjuovix6s har- 
monique). (@lcftro^ûrmonif4cr TCppaxùt — Electrohar- 
monic). Appareil télégraphique dans lequel les sons 
sont reproduits avec leur hauteur, mais non avec 
leur timbre. (V. Appareil électro-harmonique), 

Elegtrolyse (1) (Electricité, >y»t5 décomposition) (Slcftrolçfc — 

Electrolysis). Décomposition chimique produite par 
Télcctricité, étudiée pour la première fois en 1789 par 
les Hollandais Deiman, Paeïs van Troostwyk et 
opérée par Garlisle et Nigholson sur Teau en 1800. 
Faraday a établi en 1834 les lois des décompositions 
électrolytiques. Pour qu'une substance puisse être 
décomposée par un courant électrique, il faut que la 
force electromotrice atteigne une certaine valeur 
égale au moins à la différence des quantités de cha- 
leur gagnées et perdues dans les opérations chimi- 
ques. (V. Actions chimiques), 

Elegtrolyte (El. — luràç décomposé) ((îteftrolçt — Electrolyte). 

Corps liquide décomposé par l'électricité qui le tra- 
verse. 

Elegtromagnétisme (2) (El. Màyvr.s XOoj pierre de magnésie, aimant) 

((Slcftromagnetiêmuê — Electromagnetism), Partie de 
l'électricité s'occupant de l'influence des courants 
sur les aimants et dont on doit la découverte à Œrs- 
TED (1774-1851) en 1820. On peut dire que Begga- 
RiA (8), RoMAGNEsi (4) (1802), MojON (5) avaient dé- 
jà entrevu la question sans en déduire une explica- 
tion théorique. 

Electrométallurgie (6) (©IcftromctaUurôie — Electrometallurgy), 

L'électrométallurgie est l'art d'extraire, par l'action 
d'un courant électrique, les différents métaux de 
leurs dissolutions salines, avec les qualités physiques 
qui leur sont propres. 



(1) Faraday, Expérimental Researches on Electricity, T. 1 p. 135 etsuiv. 
— Becquerel et Édm. Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, 
T. IL p. 1 et suiv. — Becquerel, Electrochimie . — Annales de physique 
ET de chimie, t. XXVII, p. 91. 

(2) Expérimenta circa effectum conflictus electrici in acum magne ti- 
cum. Oersted, 21 juillet 1820. — Becquerel et Edm. Becquerel. Traité 
d'électricité et de magnétisme, T. 111, p. 143. ^- Histoire de la Physique, 
Hœfer, p. 298. 

(3) PRIESTLEY, Histoire de rélectricité, T. II, p. 202. — BEi;cARiA, Let- 
tere deirElettricismo, p. 262, 263 et 268. 

(4) IzARN, Manuel du galvanisme, p, 120. 

(5) Jean Aldini, Essai sur le galvanisme, T, I, p, 338. 

(6) Ch. Alker, Electrométallurgie. 
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Electhométre (El. .uîtçov mesure) (1) ((Sleftrometec — Elevtrometcr). 

Appareil destiné à mesurer lu «lillcronce de potentiel 
entre deux sources dVli'ctrij'iti'. 
DE VoLTA (1) (®troÇ)Ç)a(mclcftwmct«r — Vol ta' s elec- 
tromeier). Electromètre inventé pur Volt\ en 1781 
formé de brins de i)aillo (fui sV;curtent Tun de l'autre 
lorsqu'ils sont êlertrisés similainMucnt. 

— i)K IIknley (I) (»f)cnlci/ô Cluabtant — llcnlcy^s 

Îuadraut elevtmtnetrr). Appareil inviuité i)ar 
Ienlky en VH'v et «lans lequ«*l le corps (ju'on éiec- 
trise est une hall»' de sureau qui s'éloi;^nie «l'une ti^^'e 
verticale à hupiolhî elle est suspendue «t <iui lui 
comnmni<iue stm électricité pîir contact. Kn sVloi- 
gnant, elle est retenue pur un conlun, et décrit une 
circonférence j^Taduét» <rune manière emjdrique à 
partir de rextreniilé inférieure du diamètre vertical. 

— DE Bennkt (1) (©olbbratteleftromctcr — (inUl Ira/' 

electrttscope). Appareil inventé parBKNNKT en HS/ 
dans lequel Télectricité est mesurée par IVcurtement 
des feuilles d'or électrisées similairem»;nt. 

— DE Dehuens (1) (©auleneleftrometcr — liehren's clcr- 

trometci*). Appareil dil à J^kiihkns en 1S()G, dans 
lequel l'écartement des feuilles d*or ou des balles 
de sureau est au^^nnenté i)ar l'attraction qu'exercent 
sur elles les pôles d'une pile sèche phicée dans le 
socle de Tappareil. 

— DE Laxe (J) (£ane'$ îSlûfc^e, «Waaifïofc^e — Laiic\^ 

unit Jar). Bouteille «le Leyde avec armature exté- 
rieure en communication avec U!ie ti^^e dont l'écar- 
tement du bouton de l'unnuture intérieure peut se 
régler micromètriquement et mesurer pur consé({uent 
une charge par hi longu«Mir de IVaincelle. Cette bou- 
teille unité fut inventée pur Lane v\\ l/ir/. 

— OAPiLLAiiiE. V. Capillairr. 

— A SINUS (:i) (©inuôeUttrometcr — Sine rlcctromoter). 

Appareil de Riess (l«sr>o) constitué par une barre «pi i 
supporte le pivot d'une aiguille aimantée et fait dé- 
vier celle-ci d'un ungh^ dont le sinus ])erniet d'éva- 
luer la valeur lors(pi*on h'ur communi(iue une <piun- 
tité similaire d'électricité. 

. — DE sAUssuiiE {}^) (®au|[ùrc'é ©Uîtrometer — Saussu7*c*s 

electrometcr)» Klectroméln' à feuilles d'or, inventé 
en 1785 et gradué d'une manière si)éciule. l*our cela 
ou charge 1 electrométre uvec une source ([uelconque 
et on le met en coinnnniicution avec un u[)pureil 
identique. Les deux a])pureils, se luirlageant la 
charge, indiquent chacun la moitié de lu churge primi- 



(1) Journal of the society of teleokapu Enchneers, T. VIÎ, p. t356, 4G0. 
— . Traité d'électricité staticiuc, Mascaut, T. I, p. :U8, 350. — Riess, Die 
Lehre der Reibungsolectricitaît, T. I, p. 54. 

(2) Riess, Die Reibungsolectricitaît, p. .54. — Mascart, Traité d'électri- 
cité statique, p . 346 et suiv. 

(3) Riess, Die Reibungsolectricitaît, T. I, p. 54. — ' Mascart, Electricité 
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tive. En déchargeant Tun des appareils et en les re- 
liant encore, on obtient une nouvelle charge égale, 
dans chacun d'eux, au 1/4 de la première dans le 
premier appareil. On a donc des nombres relatifs à 
inscrire en face des points d'arrêt des feuilles d'or. 
Electromêtre de peltier (9)eltierfd()eô ©Icftrometer — Peltier's 

electr orne ter). Une aiguille eii aluminium, dirigée 
par une aiguille aimantée qui fait corps avec elle, 
est montée dans l'intérieur d'un support en forme 
de boucle et en communication avec l'intérieur au 
moyen d'un chapeau et d'une tige servant de col- 
lecteur. L'aiguille est, ainsi que le plan de la boucle, 
dans le méridien magnétique. Dès que le collecteur 
avec son plateau a reçu une charge électrique, il la 
transmet à la boucle inférieure qui repousse l'ai- 
guille d'aluminium avec Taiguille aimantée, et l'é- 
cartement mesure la charge. 

— A QUADRANTS DE THOMSON (1) Sl^omfon'fd()eé Cuabrant* 

eleftrometer — Thomson's quadrant electrometer). 
Electromêtre inventé par W. Thomson en 1855 et 
formé d'une aiguille de clinquant en forme de x 
qu'on charge d'électricité à un potentiel donné et de 
quatre quadrants disposés au-dessous dans un même 
plan et reliés diagonalement deux à deux. Les uns 
de ces quadrants sont reliés à la terre et les autres 
à une source que l'on veut étudier, la déviation de 
l'aiguille fournissant le degré de charge de la source. 
Pour les mesures de précision on emploie deux pai- 
res de quadrants constituant une boîte plate et cir- 
culaire en cuivre divisée en quatre parties en la cou- 
pant suivant deux diamètres perpendiculaires. Un 
miroir permet d'amplifier les âéviations au moyen 
d'un rayon lumineux. 

— ABSOLU DE THOMSON (2) (SS^omfoti'fdbcê obfoluteê ^leîtro* 

meter — Thomson*s absolute electrometer). La 
théorie de cet appareil repose sur l'évaluation de 
l'attraction de deux disques plans et parallèles, à 
des potentiels différents, l'un fixe, l'autre mobile 
dont la distance est très petite par rapport à leurs 
dimensions. De la formule donnant l'attraction on 
tire la valeur du potentiel qui y est exprimée en va- 
leur absolue. Pour opérer avec cet instrument que 
nous ne décrivons pas en détail, on fait en sorte que 
le disque mobile que l'on déplace avec une vis mi- 
crométrique, fasse équilibre au disque placé au mi- 
lieu de l'anneau de garde (v. ce mot) et maintenu 
par un contrepoids. 



(1) Mascart, Electricité statique, T. I, p. 398. •— Journal de physique, T. 
IV, p. 297. — W. Thomson, Papers on Electrostatics and Electromagne- 
tism, p. 262. — Ma^xwell, Electricity and Magnetism, T. 1, p. 309. 

(2) Mascart, Electricité statique, T. I, p. 377. -- Journal de physique, 
T. IV, p. 297. — MaxwELL, Electricity and Magnetism, T. I, p. 304. 
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ËLEGTROMÉTRE PORTATIF DE W. THOMKON ( SciVegli^eS (Slcftromctcr — 

Portable electroinetor). Kl^ctroniètre fornu» des 
mêmes éléments que réle<'troniètre absolu, mais dis- 
posé de maiiiôre à être facilemont transportîil)le ; 
ses indications doivent être multipliées par une 
constante particulière à ('ha<[ue appareil pour obte- 
nir une mesure al)snlue. 

— ÉTALON (©tonborb eieftromctcr — Standard eh'ctro- 

meter). FLlectromètre de W. Thomson, semldable 
en principe à rèleetromètre jMjrtatif et n'^n dilTé- 
rant que par ses divisions ; il peut évaluer le poten- 
tiel équivalent à celui de «i^KX) éléments Daniell. 

— A GRANDE PORTÉE DE W THOMSON (SBcittâuftgCS dltU 

trometer — Loyig range electrorneter). Instrument 
analo^j^e comme principe aux électromètres porta- 
tif et étalon, mais p«Tmettant d'évaluer un potentiel 
équivalent à celui de i(MMXK) éléments Daniell. 

— DE CAVALLO (1) (CToDalïo'é (ïteftiomctcr — Cavallo's 
' electrorneter). Instrument inventé en 1780 par Ga- 

VALLO (174y-180i>) et composé de balles de sureau 
qiii sont attirées par deux ti^cs. placées dans le 
champ de leur <rourse, en <-ommunication avec la 
terre et sur lesquelles elles a^^issent par iniluence 
lorsqu'elles sont électrisées [^ar une source incon- 
nue; elles viennent toucher les tiges et se déchar- 
gent sur elles lorsqu'elles sont troj) chargées. 

Elegtromêtrie [Devrait signiller « action «le mesurer — on devrait 

lui substituer h* mot « hlccfrométrir/Ke (El utTrinr- 
riyvn qui signifierait science <le rélectrométrie] ». 
(Même racine) (2) (Slettrifc^c «Weffunbc — Electrical 
measiirement). Partie de Tèlectricitè traitant des 
mesures électriques. 

Electromoteur (El. motor moteur) (@le!tromotor — Electromotor). 

Générateur de rèlectiicitè. 

ELEGTROMOTmcE V. Force et Volt, 

EIlegtromotographe (Electromoteur — yp^v'.') j'écris — mot hybride 

grec aux deux extrémités et latin au milieu) (3) 
(Gleftromotodrap^ — Electric inntoyraph). Appareil 
d'EDisoN fondé sur rinlluence que le courant élec- 
trique a sur le lissage d'une feuille de papier trempée 
dans certaines solutions : le mouvement d'une tige 
servant de frotteur contre le pajiior est emplqyé à 
fermer un circuit et en vibrant, par suite de son 
frottement variable, reproduit les sons téléphoniques. 

Elegtronégatif corps ÉLKCTRoNÉciATiF (6le!troncûûHo — Electro- 

negativ). Corps qui, dans Télectrolyse, se rend au 
pôle positif. 



(1) RiESS, Die Reibungselectricitœt, T. I, p. 54. — Mascart, Electricité 
statique, T. I, p, 353. 

(2) jElectricité et ses applications. Raynaud, Electre m etrie, p. 47. 

(3) Journal op thb society of telegraph Engineers, T. ill, p. 161. — 
Annales télégraphiques, 1877, p. 544. — Gordon, Traite d'électricité et de 
magnétisme, T. II, p. 328 (Traduction Raynaud et Seligmann — Lui) 

6 
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Elegtrooptique (El. iTrrtxi^ science de la vision, Và-n) (1) (Steftroopti! 

— Electrooptics). Partie de l'électricité où l'on 
envisage Tinfluence de ce mode de mouvement sur 
la lumière ; Faraday, Verdet ont étudié l'influence 
de l'électricité sur la rotation du plan de polari- 
sation; le Dr. Kerr a observé l'influence de l'élec- 
tricité sur certains diélectriques transparents qui 
acquièrent la propriété de bi-réfringence et trans- 
forment la lumière polarisée rectilignement en lu- 
mière polarisée elliptiquement. 
Electrophonb ((5lcf tropÇon — Electrophon) (El. <puyyi voix) (2). Appareil 

de M. MAicHe constitué par une caisse en verre qui, re- 
cevant les vibrations de la voix, les transmet à deux 
contacts de charbon faisant partie d'un circuit in- 
ducteur et pouant le rôle de microphone. Un télé- 
Ïihone place dans le circuit induit reproduit toutes 
es inflexions de la voix qui parle devant la caisse. 

Elegtrophorë (3) (Electricité, (pipoj porteur v'^ep porter , produire) 

(éuitïicitMtxâ^it — Electrophorus). Appareil in- 
venté par Wilgke en 1762. Il est formé d'un gâteau 
de résine que l'on bat avec une peau de chat et 
dont on utilise l'électricité négative , comme celle 
du collecteur d'un condensateur dont l'autre arma- 
ture est un plateau métallique à manche isolé que l'on 
place sur lui, le diélectrique étant la résine elle- 
même. On attribue quelquefois l'invention de l'élec- 
trophore à Volta. 

Elegtrophysioloqie (3) (Electricité, <p'j(ïts nature, ^iyoj traité) {QXtU 

trop^pfioïoaic — Electrophysiology), Nom donné à 
l'ensemble des phénomènes qui ont pour cause et 
pour résultat la production de l'électricité dans le 
corps humain. 

Elegtropositif (6le!tropofiti» — Electropositéve), Corps êlegtropo- 

siTiF. Corps qui, dans Télectrolyse, se rend au pôle 
négatif. 

Elegtropungture (4) (Electricité, punctura, de pungere piquer) 

(gleîtropun!tur — Electropunctur), Moyen thérapeu- 
tique consistant en une combinaison de l'électricité 
et de l'acupuncture. On fait pénétrer l'électricité au 
sein d'une partie pourvue de nerfs au moyen d'une 
aiguille métallique isolée au milieu d'un tube de 
verre* 

ËLEGTROSGOPBl (5) (Electricité, (TxoTrw j'observe) (Sleîtrodcop^ Slc!tricitât«# 

onieigec — Eîectroscope)^ Appareil destiné à destiné 
à déceler l'existence de l'électricité. 



■I I oxi 



(1) GoïiDON, Traite d'électricité et de magnétisme, T. Il, p. 511. — Tra- 
duction Ra.tna.ud et Seligmann-Lui. 

(2) Cosmos, T. 52, p. 556. 

(3) PoGGENDORPP, Geschichte der Physik, p. 887. -^ Hcefer, Histoire de 
la Physique, p. 263. 

(4) DucHBNNE DE BOULOGNE, de TElectrisation localisée» 

(5) PoGGENDORPP, Geschichte der Physik, p. 873. — Hosper, Histoire de 
la Physique, p. 271. 
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EIlegtbosgops a balles de LiÉ(iE (Jtor!!udeU(3Ic!tro6cop — Cork hall 

electroscope). Appareil fondé sur la répulsion qu'é- 
prouvent deux balles de liège mobiles suspendues à 
un bouton métallique par deux lils conducteurs et 
électrisées par une même source. 

— condensateur (1) ((5ie!troécop mit CFonbcnfûtoc — Con- 

densing electroscope), Electrométre dans lequel 
Volta a introduit, en 1787, l'emploi de la conden- 
sation pour rendre plus manifestes les sources d'élec- 
tricité les plus faibles. Pour cela le bouton de Télec- 
tromètre à feuilles d'or est armé d'un plateau mé- 
tallique couvert d'une couche de vernis et recouvert 
d'un second plateau métallique à manche isolant. 
On a ainsi un condensateur dont la capacité est ac- 
cuer par la condensation. On attril)ue également à 
Bennet, en 1787, le mérite d'avoir assemblé dans 
un môme appareil l'électroscope et le condensateur (:;?). 

— flotteur ou aréomètre électrique de Leroi et 

D'Arcy (1) (^âftoimmînhex (SUltxoé:op — Floating elec- 
troscope). Electroscope inventé en 17'il), dans lequel 
on utilise non pas une composante horizontale, 
mais une fraction directe de la pesanteur comme 
force antagoniste. Un llotteur composé d'une boule 
creuse surmontée d'un tube porte un disque qui, 
lorsqu'il est repoussé par L^ couvercle métalli(jue du 
Vase où plonge le llotteur et auquel on a communi- 
qué de l'électricité, indi(|ue, par la hauteur dont 
monte le tube, la valeur de la force électri(jue. Cet 
instrument peu sensible n'est pas bien exact. 

ELECTROSCOPiQUE((5le!tro«;opif(^, ©tromprûfenb — £7é?c^rojfcop*c). Qui se 

rapporte à l'étude des moyens employés pour déce- 
ler rélectricité (v. Grenouille). 

Electrostatique (El. arxrlMç en équilibre) (Slectrojlati! — Electro- 

statics). Partie de l'électricité dans laquelle est étu- 
diée la distribution des charges sur la surface des 
corps. 

Electrothérapeutiuue (3) (Electricité, Oeparcjttv soigner) (Sleftro» 

thérapie — E leclro Cher apeu tic). Emploi de l'électricité 
comme moyen thérapeutique. On se sert de courants 
interrompus ou de courants continus. 

Elegtrotomique (4) (El. ràwnoi qui a rapport à la tension \Vav tendre) 

(èlfftrotonifdj— Electrotonic). (Becquerel, Faraday) 
Qui concerne l'état d'un conducteur pendant les pé- 
riodes qui séparent l'apparition et la disparition d^un 
courant induit. 

Elbctrotonus (5) (Electricité, T(5vo« tension) (Du Bois Reymond) 



(1) RiBSS, Die Reibtmgselectricitaet, T. 1, p. 56, 62. — Mascart, Electri- 
cité statique, T. I, p. 35S et 370. 

(2) PoooENDORFF, Qeschichte der Physik, p. 8S9. 

(3) DucHENNE DE BOULOGNE, de rélectrisation localisée . 

(4) Faraday, Expérimental Researches on Electric! ty. T. I, passim. 

(5) Mascart, Electricité statique, T. 11, p, lyS. — Electricité et ses appli** 
çntlons, Art. Jtaul Bert, p. 154. 
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ÉLECTKOTYPIE — EMBHOCHAGE 



((ïleîtrotonuô — Electrotonus). Etat d'excitabilité par- 
ticulière d'un nerf traversé par un courant en deux 
{)oint8 rapprochés. La partie du nerf en contact avec 
e pôle négatif devient plus excitable, tandis que 
celle qui avoisine le pôle positif devient moins exci- 
table qu'en temps normal. 

Elegtrotypie (Electricité, tûttoî type) (^leftrotçpte — Electrotypy), 

Multiplication des caractères d'imprimerie par un 
procédé galvanoplastique. 

Elegtrgvitalisme (Electricité, vila,la. vie, mot mal formé). Système 

d'après lequel la vie animale dériverait d'un fluide 
vital analogue au fluide électrique. 

Elément magnétique (SWclecularmagnet — Magnetic élément). 

Molécule de fer ou d'acier considérée au point de 
vue de ses propriétés magnétiques. Chaque molécule 
aimantée peut être regardée comme un aimant 
ayant ses deux pôles. 

— de pile ((Slcment — Elément or cell of a hattery). 

Appareil constitué par une plaque génératrice d'élec- 
tricité au contact d^'un licjuide approprié et par une 
seconde plaque conductrice inerte ; la plaque inerte 
constitue le pôle positif, la plaque génératrice le pôle 
négatif. 

— DE PILE THERMOÉLEGTRIQUE (SE^ermoclement — Elé- 
ment of a thermoelectric battery). Appareil com- 

§osé de deux lames électromotrices hétérogènes 
ont on chauffe la soudure, les extrémités libres 
étant maintenues à une température constante. 
Si l'on réunit alors les deux extrémités libres à un 
galvanomètre, on observe un courant. ^V. Courant 
thermoélectrique). 

— A FER (Qpifenclcment — Iron élément). Elément sem- 
blable à l'élément Grove dans lequel le fer est sub- 
stitué au platine. 

— A DIAPHRAGME DE PAPIER MÂCHÉ (Siemens) (1) (?)ûp* 

petelement — Elément with a paper mâché dia- 
phragm). Le papier mâché réunit toutes les con- 
ditions d'un bon diaphragme, perméabilité suffisante, 
résistance électrique, solidité, etc. 

— . A BALLON (SBûUonetement — Elément with a ballon). 

Elément muni d'un ballon de verre rempli de disso- 
lution pour le fonctionnement de la pile et renversé 
sur l'élément. 

(©(^leifenWûltung — Circuit with intermediate recei- 
ving 5^a^ion5). Système d'installation de bureau télé- 
graphique dans lequel l'appareil récepteur de deux 
ou plusieurs postes intermédiaires est simplement 
traversé par le courant venant d'une antre station 
et allant prendre terre à la dernière des stations. 
LIGNE A EMBROGHAGE (©c^lcifleitung — Line with 
intermediate stations). Ligne sur le trajet de la- 
quelle l'installation des bureaux est faite d'après la 
méthode précédente. 



Embroghage 



(1) Becquerel, Electrochimie, p. 109. (Des Diaphragmes.) 
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Encre 



Endosmose 



Embroghage station a EMBROciiAnK (WfltiUnftùtion — Inlerme- 

diate receivinçj station). Station t('4égrai)liique 
sans terre et installée «l'après la in«Hlio<le ci-uessus. 

Employa des TÉLÉ(iHAPHEs (ZtUqxapt^nhtamtt, ZiU%xaft^na\^fttnt 

— TelegrajiJi clerk), Kinployo diarj^t» Ao. tout ce 
qui concerne l'acceptation, la transmission ou la 
réception des dépêches. 

— DE GUICHET (XnnoÇmebfûmte — Countev clerk). Em- 
ployé faisant le service «le la réception des dépêches 
au guichet des bureaux- téléj^raphiques et de la 
perception des taxes. 

— MANIPULANT (2Cpparûtbeûmte — Instrument clerk). 

Employé télégraphi<(u«.^ charp^é du service d'un 
appareil. 

Empodiométre (i;/7r(lotov obstacle, résistance, yfrpov mesure. (SBSiber» 

flonbémefapparût — Empodinmeler), Mot proposé par 
M. Mahik Davy pour désigner le rhéostat. 

Encombrement des dép^îres dans tn buûkat: télégraphique (2Cn# 

(âufung — Block of tcork on a Une). L'encombre- 
ment des dépêches sur un appareil nécessite parfois 
remploi tl'une voie détournée. 
0Lf:iQUE (Ocltintc, Xpporatfûrbc — Telegraph printing 
ink). Encre pour imprimer les signaux télégraphi- 
ques sur la bande de papier. 

ÉLECTRIQUE (Kvoov au dedans. îo<T;/«i5 poussée. Mot mal 
formé, eyidosme serait le composé régulier) (1) (Reuss, 
(1809), PoRRET (1S16). QuiNGKE (l«*il). (SU!trifcîie «n- 
bodmofe, ©atapborifcï^ ffiitfung -^ Electric osmose ou 
endosmose). Déplacement jiroduit dans un liquide 
à travers une membrane poreuse, sous Tinfluence de 
l'électricité et dans le sens du courant. 

Energie électrique potentielle (Sleftrifcftc poteirticDc Ctnergfc 

— Potential eyiergy). Propriété d'un corps électrisé 
de pouvoir produire un travail lorsqu'on facilite Té- 
coulement ae son électricité (v. Mètre). 

— actuelle ou cinétique (Jtinetifcte (Snergie -— Kinetic 

energy). Propriété d'un corps électrisé (jui produit 
un travail par l'écoulement de l'électricité. 

Enfouissement d'un carle souterrain avec la charrue (Untcrpfïûgcn 

— Laying an underground cable with a plough). 
Action de couler un câble dans une tranchée 
faite au moyen d'une charrue (Télégraphie 
militaire). 

Enregistrement (Snftrobirung — Régis ter of messages). Service d'or- 
dre dans les bureaux télégraphiques pour la direc- 
tion des dépêches. 

Enregistrer (3nflrabiren — To régis ter). Opérer l'enregistrement 

des dépêches dans un bureau télégraphique et les 
diriger par la voie convenable. 
(Snfltûbeur — liegistrar of messages). Employé 
chargé d'opérer l'enregistrement et aussi la direction 
des dépêches. 



Enregistreur 



(1) Phil. Màoazinb, 1860, !«' sém., page 455. 
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ENREGISTREUR -r EQUATEUR 



Entréb 

Entretoise 
Enveloppe 



Epaulement 



Epissure 



Enregistreur électrique des votes d'une assemblée (Cléraa, 

Laloy) (TCbflimmungételedtap^, ^timmejâ^Iopparat — Ap- 
paratus for registering votes, Electrical ballot er). 
Appareil fourrdssant automatiquement le résultat 
des votes d'une assemblée. 

Entrainement du papier (?)ûpierfûÇruna — Paper advancing sys^ 

tem). Système adopté dans les appareils télégraphi- 
ques pour faire mouvoir le papier sur lequel s ins- 
crivent les dépêches. 

de poste ^((5inTû^)tung — Arrangement of entrance 
wires in ^offices). Installation des lignes télégraphi- 
ques à rentrée a'une station. 

(uuewcrbinbung — Brace, Tie rod). Pièce de bois 
arcboutée entre deux poteaux jumelés. 
protectrice pour gables (@4|uè<)ùUe — Protecting 
sheathing). Les câbles sont, suivant leur destination, 
enveloppés d'un guipage ou d'un tuyau de plomb, 
d'une armature en feuilles de cuivre ou en fils de 
fer, etc. (v. Câble), 

(IBorfprung an einer ïSkUt obec an einem 3apfen — Shoul- 
der). Pièce en saillie, servant d'appui à une autre 
pièce dans un appareil. 

g.) (Xnfpïeiftn, êplif — Splice). Soudure de deux 
outs de cable. Opération des plus minutieuses et 
des plus difficiles pour l'exécution de laquelle on ne 
choisit que des agents très habiles et très sains. La 
propreté des mains de l'opérateur joue un rôle im- 
portant et l'on divise ainsi qu'il suit les opérations 
nécessaires à la confection dW joint de cable : Net- 
toyage des fils, Lavage des mains. Réparation des 
bouts, Rapprochement des fils de cuivre à souder, 
Soudure, Nettoyage du joint. Apposition d'une pre- 
mière couche de composition Chatterton, d'une pre- 
mière enveloppe isolante, d'une seconde couche de 
composition Uhatterton, d'une seconde enveloppe 
isolante et enfin d'une troisième couche de composi- 
tion Chatterton. 

(^S^vutbod— Scarecrow). Pieu placé à la base des 
poteaux télégraphiques pour en écarter le bétail. 
V. Disque d'épreuve, 

d'un ressort (TCbïauf, 2Cbïaufen einer geber — ■ The 
running down ofa main spring). Etat d'un ressort 
qui n'est plus tendu. 

magnétique (aXagnetifd^etîCequator — Jlfa^ne^ic equa- 
tor). Ligne contenant les points du globe où la 
boussole d'inclinaison est horizontale. Gilbert avait 
appelé de ce nom la partie d'un aimant située au 
milieu entre les deux pôles et qui semble moins 
magnétique que les autres points. 



Epouvantail 

Epreuve 
Epuisement 



Equateur 



(1) Ternant, Les Télégraphes, p. 186. — Blavier, Traité de télégraphie. 
T. II, p. 162. — Douglas, Manual of Telegraph Construction, p. 399. — • 
Culley, Manuel de télégraphie pratique, p. 193 (Traduction Berger et Bar- 

DONNAUT. 
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Equipotsntisl 

SQUIYALniT 



Brci 



Ebrbur 



Bqtjivb ghkf d'équipe (Sdufû^ccc — Foreman ou hoss 

of gang ou party) (en Amérique). Agent à la tôle 
d'une section d'ouvrière appelée équipe. 
(1) (3foc(e!tr{r4, X(()Qipotcnti(il — Equipotential), Dont 
tous les points ont le iriôme niveau potentiel. 
tLEGTROGHiMiQUB ((SIc!tro4<m{f(tie< 2CequioaUnt — Elec- 
trochemical équivalent), L'équival«>nt électrorhi- 
mique d'une substance est la quantit*'* de cette ku1>- 
itance qui est électrolysée par l'unité d*élcctricité. 
(<P7«v, travail) (Org —Erg). Unité de travail G. G. 
S. produite par une force de une dyne agissant 
sur une dÎHtanre de 1 centimètre. (V. Mètre). 

COMMISE DANS LES FICHES d'tjN RHÉOSTAT — etiufluant 

sur la résistance d'un circuit. (Ctôpfelfr^Ur, Sfolffc 
Ctôpfelim^ — Mistake made in the résistance intro- 
duced by a rhéostat). 

Essai du pil TftLft<iRAPniQi:E au point dk vue de la 

PLEXiON (9>rûfun0 auf Siegung — M^ire hending test). Il 
est admis en France que le fil pourra être plié dans un 
étau à angle droit, sans se rompre, alternativement 
dans un sens et dans le sens opposé trois fois de 
suite pour le fil de ômm, quatre fois pour le fil de 
4miB et cinq fois pour celui de 8mn». 

Esprit db sel (Sôt^ffer — Spirit of sait). Nom vulgaire du 

chlorure de zinc liquide pour soudures. 

Etadi en feuilles pour armatures de condensateurs. 

(Ctûnniol — Tin foil). 

Etaloh a coulisse ((Salihtxmaaéftah — Sliding standard). 

Instrument pour mesurer le diamètre des fils. 

Etat électrique variable (2) (JSerànberlic^CT 3uftûnb — 

Variable state). Avant que Tétat de régime se soit 
établi sur un conducteur relié à une source électrique, 
le courant arrive d'abord à Textrémité de ce con- 
ducteur, en communication avec la terre, avec une 
intensité faible qui au^^mente peu à p^'u jusqu'à un 
maximum ; cette période porte le nom d'état variable. 

— PERMANENT {2) C^auertibet Buflanb — Permanent 

$tate). Etat de régime auquel le courant arrive après 
avoir passé par l'état variable. 

— 8ENSITIF (3) (€Hnnli<tcT 3uftûnb — sensitive state). 

Etat dans lequel la décharge électrique dans les 
tubes à vide est affectée par la présence ou l'approche 
d'un conducteur. 

Ethxr ÉLECTRIQUE ((Slcftrifc^fr Hîtf^t — Electric ether). 

Quoique l'opinion d'un seul lluide soit généralement 
adoptée, nous avons continué à nous servir du lan- 
gage de l'hypothèse de Synnner. Les pliysiciens 



(1) Maxwell, Electricitr and magnetism, T. I, p. 47. — Qordon, Traité 
d*electricit6 et de magnétisme, T. II, p. 78. 

(2) Blavier, Traité de télégraphie électrique, T. I, p. 405. — Mascart, 
Electricité statique, T. 11,^ p. 452. — Blavier, Des grandeurs électriques, 
et de leur mesure en unités absolues, p. VtG. 

(3) Gordon, Electricité et Magnétisme, T. II, p. 196. (Traduction Raynaud 
et Skuomamn). 
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modernes, en partant du principe de Franklin, ont 
reconnu qu'il était inutile de supposer un fluide 
particulier et que Téther, dont les vibrations consti- 
tuent la chaleur, suffit pour expliquer les phénomènes 
électriques. Le frottement ou toute autre opération 
a pour but de rompre l'équilibre de la quantité 
d'ether d'éterminée pour chaque corps. L'éther des 
molécules d'un corps voisin vient augmenter la 
densité des atmosphères qui entourent les molécules 
d'un corps qui est électrisé positivement, tandis que 
le premier qui a cédé de son éther est électrisé néga- 
tivement. — (V. Daguin, Traité de Physique, T. III, 

p. 109, 2me édon); 

Etincelle électrique (@lcîtrif(6et gunîcn — Electric spark). 

Lumière variable à l'infini comme aspect, produite 
par une décharge électrique à travers un fluide 
mauvais conducteur. Otto de Guerike observa le 
premier l'étincelle entre un corps électrisé et un corps 
a un potentiel moindre. Le Dr. Wall étudia ce 
phénomène. 

— d'ouverture d'un circuit (Oeffnungéfunlen — Spark 

at breaking contact). Etincelle provenant de l'ex- 
tracourant d'ouverture d'un circuit. 

— DE FERMETURE d'UN CIRCUIT (1) {CvOSSe, GuSSiOt) 

(©cjïtefungôfunîen — Spark ou before contact). Quoi- 
qu'il soit très difficile de la mettre en évidence, cette 
étincelle a été cependant produite par quelques 
physiciens en augmentant la densité électrique aux 
pôles 

— DisRUPTivE (2) (Secreifcnber gunîcn — Disruptive 

spark). Etincelle qui se manifeste dans un milieu 
isolant. 

— FAIBLE (Eiess) (©djjWûdJcr gunîen — Feeble spark). 

Etincelle caractérisée par l'absence de lumière sur 
une partie de son parcours. 

— FORTE (2) (Riess) (@tûrtcï gunfen — Strong spark). 

Etincelle qui n'a pas les caractères de l'étincelle 
faible. 

— COMPOSÉE (3) (3ufammenôefe6tet gunlen — Composite 

electric spark). Décharge fournie par une bobine 
de RuHMKORFF dout les pôles sont reliés d'une part 
aux armatures d'une bouteille de Leyde et d'autre 
part à deux boules métalliques entre lesquelles 
jaillit l'étincelle à une distance inférieure à 1mm. 



(1) Phil. Magazine, T. XVII, p. 215, 1840. — T. XXV, p. 290, 1844. — 
Wiedemann, Galvanismus, T. I, p. 925. 

(2) Mémoire de Gaugain, 13 février 1855. — Annales de Chimie et de 
Physique, 1866, p. .75. — Annales de Poggendorfp, T, CIV, p. 113. — 
Phil. Magazine, 1858, 2™® série, p. 408. — ; Maxwell, Electricity and Mag- 
netism, T. I, p, 54. — Mascart, Electricité statique, T. II, p. 449. 

(3) Cazin, Etincelle électrique, p. 104. — Journal de Physique. T. II. 
p. 252. — Annales de Poggendorf, Feddersen, T. ClII, p. 69. — Phil, 
Magazine, 1858, 2*™ sém. p. 503. — Telegraphic Journal, 1872, p. 161. 
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Etirbr 



Etoupe 
Etrier 



EUDIOMÊTRE 



EVAPORATION 



Excitateur 



Expédier 



LE fil de lione (JDcn îDro^t ûuérecfen — To kill the 
toire). Kxprortrtion s<» rîipi)ortant à une opération 
giii a pour luit en étirant le lil t»ntrt* deux tambours 
de diamètre dilTômit, d«î l'allonger et do lui ««nlovor 
toute tendance à former des co(jueH. 
goudronnée (®et^crtcc ^nf — Tarred garn). Enve- 
loppe de cAbles. 

(Sugel, Gteigeifen — Clitahers wifh spurs, SUrrups), 
Pointes de ter que les surveillants des tt''légraphcs 
s'attachent aux pieds pour implanter sur les poteaux 
et se hisser ainsi plus facilement à leur sommet. 

MODE de suspension DES HOUSSOLKS DANS UNE BA- 

lancelle (©d^iff^Kn — Fork forcarrying the needle 
of a magne t), 

bride a scellement fixke a ttn mur (SRûuetbii^el 
— Bracket, Clasp irait attachment), liande de fer, 
dé forme variable qu'on scelle dans un mur et qui 
sert à appuyer ou à supporter un objet. 
(ewo{« pureté de l'air, //îTf.ov mesure (Subiometer — Eu- 
diometer). Instrument invente par Vor/iA, employé 
primitivement pour analyser l'air et dans le^iuol les 
combinaisons s'opèrent sous l'inlluence d'une étin- 
celle électrique. 

(JBcïbûnftung — Evaporafion), L'évaporation d'un li- 
quide tenant un solide en dissolution (Volta, La- 
plage, Lavoisieh, Pouillet, (titiiuie, Peltier), 
par exemple de l'eau de mer, produit de Télectricité. 
L'évaporation de Venu de mer, à l'équateur, est re- 
gardée comme Vioia des sources de l'électricité at- 
mosphérique, la vapeur emportant le lluide positif. 
{éntlaUx, iuôtobcr, gunfenjic^cr — Discharger), Pièce 
conductrice munie de manettes isolées au moyen de 
laquelle on fait comnmni(juer deux points à un po- 
tentiel différent pour eu éj^aliser le niveau par une 
décharge. 

universel (»&ente9*fc^er'aU^emeiner TCuélobct — Henley's 
universal discharger, Discharglng longs), Excita- 
teur inventé par Henlkv en 17îK) et formé de ma- 
nettes isolées montées sur deux pièces conductrices 
à charnières au moyen desquelles on touche deux 
points à potentiel ditïérent. 

MICROMÉTRIQUE (gunïenmîïrometer — Micrometric dis- 
charger), Excitateur dont on peut rapproclier les 
extrémités des doux branches conductrices au moyen 
d'un vis micrométri((ue pour régler la distance ex- 
plosive. 

UNE DÉPÊCHE AU GUICHET d'uN BUREAU (@inC îDcpcft^e 

ûbfenben — To forward a dispatch ^ To send a 7nes- 
%agé). Remettre une dépêche à l'employé des télé- 
graphes chargé du service du guicliet et de la per- 
ception des taxes. 

une dépèche a DOMICILE (@ine ©epefd^e beftellen — To 
send a message to the place of résidence), (Service 
des stations télégraphiques). Remettre une dépêche 
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EXPÉDITEUR -^ EXTRARÊSISTANCE 



Expéditeur 
Explorateur 



EXPLOSEUR 



Explosive 



Exposant 



télégraphique, sous enveloppe, à un facteur chargé 
de la porter au destinataire. 

d'une dépêche télégraphique (XnfQtUt — Sender), 
Signataire de la dépèche . 

DE FIL (1) (Ceitungêuntetfudfiet, îDrattunterfuc^ct — Wire 
flnder). Petit appareil portatif pour constater les ef- 
fets d'induction des fils télégraphiques les uns sur 
les autres. Il est composé d'une embouchure de té- 
léphone portant la membrane phonique et d'un ai- 
mant en fer à cheval séparé que l'on dispose sur le 
fil en tenant la membrane au-dessus des pôles pour 
écouter les sons engendrés. 

DE mines (Breguet, Siemens) (SKinenjùnbct — Mine 
eœploder). Appareil d'induction magné toélectrique 
qu'on fait fonctionner par un mouvement très-brus- 
que au moyen d'un levier chargé de déplacer un ai- 
mant sur lequel on donne un coup de poing. 
DISTANCE EXPLOSIVE (2) ®dS|lûg»eite — Striking dis- 
tance), La distance explosive est mesurée par la 
longueur de l'étincelle. 

DE LIGNES (3) (îinieneyponcnt — Eœponent of Une). 
Produit de la résistance isolée par la résistance à la 
terre à l'extrémité du circuit d'une même ligne télé- 
graphique. 
Exprès (Siloote, ®cpref — Express). Homme, non commis- 

sionné, chargé de porter les dépêches en dehors de 
la circonscription gratuite d'un bureau télégraphique. 

— ^ TAXE d'exprès (SBotengcbûÇt — Express porteràge 

charge). Somme perçue au départ d'après les règle- 
ments pour le service de l'exprès. 

— frais d'exprès (SBotcnlo^n — Cost of porteràge). 

Somme que le bureau d'arrivée doit payer, à la suite 
d'une convention, au porteur d'une dépêche par ex- 

f)rè8. 
4) (©jctrûftrom, ©egenflrom — Extra current). Gou- 
rant d'induction produit par un courant dans 
le conducteur môme qu'il traverse et qu'on recueille 
par dérivation. Ce courant, surtout sensible dans les 
bobines à noyau de fer doux, produit un effet de dés- 
agrégation sur les contacts des inducteurs. Fou- 
cault a remédié en partie à cet inconvénient par 
l'emploi d'un condensateur dont les armatures com- 
muniquent avec deux points situés dans le circuit 
de part et d'autre de l'interrupteur. 
Extrarésistance S. Electrification. 



(1) Journal of the society of telegr. engineers. T. VI, p. 522. 

(2) Mascart, Electricité statique, T. II, p. 66 et suiv. 

(3) Wbidenbach, Compendium der Télégraphie, p. 270. 

(4) Annales de chimie et de physique, 2e série, T. 66, p. 5. — Monats- 
bbrichte der Berliner Académie, Nov. 1873. — Faraday, Expérimental 
îtesearches lu Electricity, T. I, p. 322. 
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Facteur 



Faisceau 



Faites 



Fantôme 



Farad 



Fer 



DU télégraphe (Sïetegrop^nbotf — Telegraph met- 
senger). Agent commissionné chargé do remettre 
les dépêches à domicile. 

auxiliaire (Botenonwârtet — Temporary telegraph 
messenger). Non encore titularisé. 
DE réduction (SiJebuctionôfactot — Reducing factor). 
Nombre par lequel on • multiplie les unités d'un 
système pour passer «lans un autre. 
aimanté (Stagnctif^eé^aga^tn, 9){agnetbûnbc( — Magne- 
tised fagot). Faisceau comprenant plusieurs bar- 
reaux aimantés réunis en un seul tout. 
DE FILS DE fer {^xatf)Uxn, ©ratjbûnbel — Fagot of 
toires for core of an electromagnel). Faisceau de 
fils de fer qu'on récuit plus facilement qu'un barreau 
et dont la force coercitive est très faible; on emploie 
fréquemment un faisceau de fils de fer pour noyau 
de bobines. 

il) circuit des faItes (ÇirfUeitung — Ridge circuit). 
■^artie du circuit d'un paratoiunTre s'étendant au 
dessus des habitations protégées. 
magnétique (Gilbert) ( aRagnctifc^e gigur — Ma- 
gnetic curves). Figure de lignes de force magné- 
tique accusées par de la limaille dont on saupoudre 
une feuille de papier reposant sur les pôles d'un 
aimant. 

(Sûtab — Farad), Le farad est la capacité d'un 
condensateur chargé avec une force électromotrice 
de une unité G. G. S. et renfermant une quantité 
d'électricité égale à ime unité G. G. S. L'unité 
pratique de capacité n'est pas le farad, mais le 
microfarad qui vaut un millionième de farad. 
a polir (QJlàtteifen — Polishing iron). Instrument 
servant à polir la guttapercha et les joints de 
l'enveloppe aux points de soudure dans un câble. 
A SOUDER (8êtb<ifen, 8ôt^!olben — Soldering-iron). 
Outil pour souder deux pièces à l'étain. 



(1) Instruction sur les parâ.tonnerres. — Rapport de la commission 
des paratonnerres du Iiouvre et des Tuileries. — C. R. de l'académie des 
SOŒNOBS, T. LXYII, p. 148. 
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FER DOUX 



FIGURE 



Fer doux (SBetc^cr Wf«n — Soft iron). Fer qui, après avoir été 

placé dans un champ magnétique intense, perd toute 
son aimantation quand il en a été retiré. Le fer 
réellement doux est très difficile à obtenir et il faut 
des précautions toutes particulières pour lui enlever 
toute force coërcitive. Le meilleur moyen est de re- 
cuire plusieurs fois et de laisser refroidir avec toute 
la lenteur possible des noj'^aux composés de fer déjà 
doux ou de fil qu'on assemble ensuite à la grosseur 
voulue. 

— MOBILE (©d^wàt^ungéûnîer — Wedge Keeper). Pièce 

de fer doux qu'on applique sur les cotés de Taimant 
de Télectro aimant polarisé de l'appareil Hughes pour 
en diminuer la puissance attractive. 

Ferromagnétique (Mot hybrioe formé d'un mot latin « ferrum » 

et de magnétique y qui est tiré du grec (v. ce mot). 
Synonyme de paramagnétique. 

Fermer un circuit (Cnnen ©tromlauf fc()Uefen — To close a 

circuit), ^Etablir une communication conductrice 
continue entre ses deux extrémités. 

Fermeture d'un circuit (©(^licfung be« ©tromîteifeé — Closlng 

of a circuit)» Action de fermer un circuit. 

Feuille d'attachement (^a^llungôlifle — Mémorandum of 

work done). Pièce de comptabilité dans les travaux, 
sur les lignes télégraphiaues. 

Feu St Elme (1) (6lm«feuer — S^ Elmo^s fire). Phénomène connu 

des Anciens sous le nom des Dioscures (Castor et 
PoLLUx). Cette expression vient de S^ Elme ou 
Erasme, évêque et martyr, qui devint le patron des 
navigateurs et fut investi de quelques-unes des 
anciennes attributions des Dioscures. — Le feu 
S* Elme est une décharge d'électricité s'échappant 
des corps sous forme de lueur. 

Fiche d'arpentage (SRarKrpfâ^Ujicn — Surveyor's stake, 

Surveyor*s pichet). Fiche servant à jalonner une 
ligne télégraphique. . 

— DE commutateur OU DE RHÉOSTAT (Ctôpfcl — Plug 

used in switches. Pin (Americ.) of switch). Bou- 
chon métallique servant à réunir aeux pièces for- 
mant les extrémités d'un circuit ouvert lorsque la 
fiche est enlevée. Les fiches de commutateur sont 
coniques et divisées à l'extrémité formant contact 
en deux parties faisant ressort. 
Figure magnétique. S. Fantôme magnétique, 

— RORiQUE (2) (ros roris, rosée) (^anqfi^ux — Breath 

figure). Image étudiée par Riess, que l'on obtient 



(1) H. Martin, La foudre, Vélectricité et le magnétisme chez les Anciens, 
p. 299. — Priestley, Histoire de rélectricité, T. II, p. 240. — ILemtz, Météo- 
rologie, p. 368. — Plutarque, Vie de Lysandre. — Pline, Histoire natu- 
relle, 2™e vol. — SÉNÈQUE, QuesticHS naturelles, Ch. I. — Cesar, De Belle 
Africano, Ch. 6. 

(2) Riess, Die Lohre von der Reibungselectricitset, T. II, p. 221, 224. — 
Mascart, Electricité statique, T. II, p 177. — Archives de l'électricité, 
1842j p. 591. 
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1)ar le souflFlosur uin* surfact» (]ui ari'vu «lesdécliar^es 
ors([ue riiab'iiH' a dôiM^wé une courlit* iiiô^'alt» d'ini- 
inidité sur l<'s dillV'reiits points ath'ints jiar une ♦'»tin- 
celle électri<iue l'ailile. 
Figure de lichtkxbkiki H ) (©taubfigur — Lichtenberr/s dust 

figure). Dessin jjroduit par Lichtenber^' en 1777 et 
accusant , sur un j^ateau «le résine, ]♦? frottement 
i)réalal)le de corps électrisés, ^ràce à des (loussières 
de minium et «le soufre uni sVh'ct lisent «l'um* ma- 
nière différent»* pendant la chute et se répartissent 
d'ai)rés les li^n«'s<(ui les attin*nt (y. note). 

— DE KUNDT C-t) (iCunbt'fc^c gigur - KundCs elec.lrical 

figures on a conductor plate), Fi;(un'sde Lichtex- 
BERG obtenues sur un ]dat«*au conducteur. 

— EN ANNEAU DE PmESTLKY. V. Xnnoau de Priestley, 

— EN ANNEAU DK NoHiLi. V. Annvau de XobUi. 

MÉTALLIQUE G^) (jDrû(>t— ^Vivc). On se sert i)our con- 
ducteur de Télectricité, en télé^rrajdiie ou en téléj)ho- 
nie, du cuivre, <lu fer, <lu bronze jdiosplioreux ou 
siliceux, de Tacier. Parmi les métaux le cuivre étant 
le meilleur conducteur de l'électricité a été choisi 
dans les applications électri<jues. chacjue fois qu'il 
ne doit pas être soumis à une traction dépassant 
sa limite d'élasticité. 

CORDE DE FIL MÉTALLlglE (©rO^tfcil — Wî/'f? rope). 

Toron dont on se sert nour chaîne de jiaratonnerre, 

pour conducteur de câbles. 

DE LIGNE TÉLft(iUAi>iii<^UE (:J) (ScitungébraÇt — TeLe- 

graph Une icire). Fil <!<' fer de dimensions variables, 

galvanisé dans la nlupart des pays ou verni (v. fil 

compound). Pour les li^'iies souterraines et sousma- 

rines le comlucteur est en cuivre. 

DE HETOUii (Slûctleitung, Slûctteiter — Ueturn wire). 

Deuxième lil emi)loyé autrefois sur les liâmes télé^^rni- 

phiques pour ranuMier le courant à la pile. Malgré 

fa découverte de Watson (17ir>-178r)) et <le Basse, 

relative à la conductibilité de la terre, en 180ÎJ, on se 

servit du 111 de retour jus(jii'en 1S::J8, où les expériences 

de Steinheil le tirent supprimer. 

FUSIBLE POUR PARATONXKUUEs (Xbfdjmel§btâtWl«n — - 




le mélange de minium et de soufre. 

(2) Archives dbs sciences physiques et NaTURELLES, T. 46, n. 21). 

(3) Mechanical Testings of Telegraph wires, Culley, journal op the So- 
ciety OF TELBGRAPH ENGINEER8, T. II, p. 211. —JOURNAL TÉLÉGRAPHIQUE DES 

ADMINISTRATIONS TÉLÉGRAPHIQUES, T. IL — DouGLAS, Manual of Telegraph 
Construction 46, 97, 102, 209, 223, 249, ^0, 296, etc. — Congrès interna- 
tional DES ÉLECTRICIENS, Comptcs-Rendus, p. 321. 
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Fusible wire). Petit fil de fer recouvert de soie 
entourant un petit cylindre en communication avec 
le sol. Ce fil, s'échauflfant par suite d'une décharge 
atmosphérique, brûle son enveloppe de soie et le 
métal, à nu établit alors une communication de la 
ligne avec la terre. 
Fil recouvert d'une enveloppe isolante (SBefponnenec 

SDrût^ — Covered wire). On recouvre le fil d'un tissu 
de fil de soie, de coton, d'une couche de guttapercha 
ou de caoutchouc. Ce fut Siemens qui recouvrit le 
premier, en 1846, le fil de cuivre de guttapercha et 
inventa une presse dans ce but. (v. Presse pour la 
guttapercha), 

— RECOUVERT d'uNE ENVELOPPE DE COTON TREMPÉ DANS 

LA CIRE (SBûc^ébrût^ — Cotton covered wire and 
waœed). Fil employé en Allemagne au même titre 
que les autres fils à enveloppe isolante. 

— coN JONCTIP (©djttePungôbrotÇ — Loop wire) . Fil destiné 

à fermer un circuit entre deux points. 

— PRÉSERVATEUR (@cl()U|brût^ — Wire of a lightning 
protector). Fil fusible pour paratonnerre (v. ce mot). 

— DE PILE (SSûtteriebrot^ — Battery wire). Fil reliant 

un pôle de la pile à un point déterminé qu'on peut 
mettre en communication avec l'autre pôle. 

— DE TERRE (©rbbtût^, Srbleitung, ©rbro^r — Earth wire). 

Fil reliant l'extrémité d'un circuit ou l'un des pôles 
de la pile à la terre L'installation du fil de terre est 
d'une importance capitale dans l'établissement des 
bureaux télégraphiques. Pour obtenir une bonne 
communication avec le sol, dit M. Blavier, on place 
au fond d'un puits, dans un cours d'eau une masse 
de fer dont la surface soit aussi développée que pos- 
sible et à laquelle on soude le fil de terre constitué 
par un gros toron de cuivre. On forme cette com- 
munication, par exemple, d'une série de fils de fer 
rayonnant dans toutes les directions. A défaut de 
piiits ou de cours d'eau, on place la masse dans un 
trou profond, en donnant à rélectrodede plus gran- 
des dimensions. Le terrain qui entoure la plaque de 
terre doit offrir une bonne conductibilité ; une lame 
métallique plongée dans une citerne ne donnerait 
qu'une mauvaise communication. Les tuyaux de 
fonte destinés à la conduite des eaux, les rails de 
chemins de fer, à cause de leur développement, 
peuvent être employés avantageusement comme 
faisant suite au fil de terre (v. Terre), 

— DE POSTE (âimmetleitung — Office wire). Fil de cuivre 

de 1™™ pour les communications dans l'intérieur 
d'un bureau télégraphique. 

— A LIGATURE (SSitibebrût^, SBicfeïbrat^ -— Binding wire). 

Fil fin galvanisé pour opérer une ligature entre deux 
fils de ligne. 

— DE HAUBAN (îCnîerbtût^ — Stay wire). (V. Hauban). 

— A TORSADE (SBicfelbtatf) — Ttcist wire), (V. torsade). 

— INDUCTEUR ET INDUIT (v. ces deuoo mots). 



FIL 05 

Fil oui est lk premier a la partie mtpérieure d'ux 

POTEAU TÉLÉGUAPiiiyuE (^uptlcitung — M'ire ichich 
is the first on the pôle). On emi)loie ^rén«'Tale- 
ment le fil le plus lin jiour mettre à la [lartie supé- 
rieure du poteau pour que la char^(e soit moindre 
au point où le hms de levier aj(issant sur le poteau 
est le plus long. 

— qui n'est pas le premier sur le poteau (v. Varticle 

précédent) (^lebcnleiiung — Wire xcich is not the 
first on the pôle). 

— OMNIBUS (Dmnibuélcitung — Omnibus icire). Fil qui 

dessert plusieurs stations sur son parcours, 

— DÉRIVÉ (âwidlcitungébro^t — Derining icire). Fil qui 

vient se sou<ler à deux points d'un <'iVcuit déjà fermé. 

— NORMAL (S'iormûlbro^t — Normal loire). Fil dont la 

section (en France 4niin de diamètre) était regardée 
comme type pour l'unité de résista n<*e. 

— DES LIGNES souTERUAiNEs (glûf(()fenbtûfrt (1 ), Untedrbi fc^Kt 

£c{tungébra(t — Underground tcire). Fil de cuivre 
couvert d'une envel()pi)e isolante. 

— DÉGROSSI AU LAMINOIR (©ûljbra^t — Die drawn tcire). 

Pour amener le fer à Tetat de fil, on le fait passer 
d'al)ord dans un laminoir où le morceau est aplati ; 
puis enfin dans une filière où il preinl la forme de fil 
avec le diamètre voulu. 

— DE TRACTION DE DISQrE DE r.HEMIN DE FER (Su^brO^t 

— Distance signal icire). Fil sur lequel on agit au 
moyen d'un fort levier équilibré par une masse qui 
augmente Tinertie du système. Ce lil sert à déplacer 
à distance les disques des gares pour signaux et en 
môme temps à i)rovo((uer l'arrêt du fonctionnement 
d'une sonnerie en gare. 

— DE SONNERIE (©fctcrUitung — Bell Une icire). Con- 
ducteur fermant le circuit d'une sonnerie dans lequel 
il y a une pile et un interrupteur. 

— TÉLÉPHONIQUE {^^) (îï«Up^oniicj)«r © 

toire). Fil du circuit d'un téléphone. 

— coMPOUND (3) (Jtupferftû^lbra^t — Compound icire). 

Fil employé en Amérique. Il est formé d'un fil d'a- 
cier revêtu d'un ruban de cuivre en hélice, puis d'une 
couche d'étain qui assemble le tout. Ce fil offrirait 
sous le même poids des avantages de conductibilltô 
et de résistance marqués. 

— DE bronze phosphoreux {'i) (?)Ço«p^otbtonjebTûJt — 

Phosphore bronze icire). Fil possédant une grande 
ténacité, une ductilité parfaite et une inoxydabilité à 
l'air très marquée. La conductibilité esl 22o/o de 
celle du fil de cuivre de mêmes dimensions. 

(1) Nom spécial (Fil bouteille) donne primitivement par M. Siemens à cause 
des effets oe condensation qui s*y manifestent. 

(2) Congrès internatirnal des électriciens. Comptes-Rendus des tra- 
vaux, p. 289. 

(3) wire Compound, Journal op the society of telbgraph bngineers. 

T. I, p. 284. — ANNALES télégraphiques. 1877, p. 277. — TbLBORAPHIC JOUR^ 

NAL, T. V, p. 129. — Manual of Telegraph Construction, Douglas, p. ^0, 
Je) TWJWRiLPHIC JOURNAL, 1872, p. 212, 1881, p, 35. 



^t ^xa\)t — Telephon 
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Fil 



Fixité 



Flèche 



Flotteur 



Fluide 



FIL — fluide 

LOURD (@^werec Ceitungôbrûî)t — Heavy toire). Fil té- 
légraphique de 3mra^ 2 à 5,5™ra en Allemagne, 
léger (Sei^tec £eitungébta^t , ©d^wa^ec Seitung^bra^t — 
Light wire — Fil télégraphique de 2^^ en Alle- 
magne. 

JAUNE (®el6ec SDra^t — Yelloio wire). Couleur adop- 
tée pour les fils d'entrée de poste télégraphique en 
Allemagne. 

NOIR (©dj^warjer SDraljt — Black wire). Couleur adop- 
tée pour le lil de terre dans les postes télégraphiques 
en Allemagne. 

ROUGE (Slot^ec jDra^t — Red wire). Couleur adoptée 
pour le fil de pile télégraphique en Allemagne. 
VERT (®rûner )Drûî)t— r Green icire). Couleur adoptée 
pour le fil des piles locales dans les postes télégra- 
phiques en Allemagne. 

DANS l'ASPECIT DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE (®leicl^* 

bleiben, @tâtiô!eit — Steadiness), -Cette fixité est 
obtenue au moyen de régulateurs qui maintiennent 
toujours les charbons de l'arc voltaïque à la même 
distance. 

DE LA CHAINETTE (1) (5)feU — Sag OU dtp). Distance 
du point le plus bas de la courbe à la ligne joignant 
les points de suspension). La fièche est proportion- 
nelle au carré de la distance des appuis et en rai- 
son inverse de la tension. 

DE De la Rive (©d^wtmmer t>on SDe la 9Woe — De la 
Rive's ring). Flotteur en liège portant une plaque 
génératrice et une plaque collectrice d'un courant 
qui, produit par le liquide d'immersion, traverse 
plusieurs apneaux de fil au-dessus du flotteur et 
sur lequel le magnétisme terrestre produit son effet 
lial)ituel de direction. 

LOI DU FLOTTEUR \o\\ du uageur) d'AMPÈRE (îCmpere* 
fd^e @4wimmerregel — Ampère* s rule). Comme moyen 
mnémotechnique, pour fixer les résultats des décou- 
vertes d'OERSTED sur l'électromagnétisme. Ampère, 
en supposant qu'un courant entrait par les pieds et 
sortait par la tête d'une figurine (flotteur ou nageur) 
regardant une aiguille aimantée, a précisé d'une ma- 
nière générale que le pôle nord de cette aiguille était 
toujours dévié vers la gauche de la figurine, 
(gliiibum — Fluid), Entité hypothétique comme l'é- 
ther. 

LIQUIDE (^topfbare gluIftQfeit — Liquid fluid). Sub- 
stance caractérisée par la mobilité des molécules les 
unes sur les autres, (jui se moulent dans un vase. 
GAZEUX (dlafti^t gûéfôrmige ^lvL\fi^ltit—Gaseous fluid). 
Substance caractérisée par l'expansibilité de ses mo- 
lécules. 



(1) Annales télégraphiques. 1858, p. 57. —Douglas, Manual of Telegraph 
Construction, p. 97, 98, 100, 102. — Rother, Der Telegraphenbau, p. 233. — 
LuDEWiG, Der Bau von Telegraphenlinien, p. 175. 
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Lr;oiiE8CKNGK (1) (iJHKwmKIt. iHhTt) iJHuOXtUtïli - FluorPsrt'urj!). 

Kliil <l« j»lioHj»|jon;><'.iH'i' «II- 4'oiirlo «linv»' ««t faillir. 

Eli'* n*ii(i visiliJi'H li'-^ nyoïirt iiltniviolfls (Stokkh) 

et juMit «>tr<* <-\''ll*''<' |»;ir ri'l«rtri<*it»''. 
LUX (0trémuno, ^lur iHn.r). Mouviîiiii'til d'iin iliildc 

OKCTIOKNEMKNT «ON FiiNïMloNNKMKM T I»l N Al'I'AIlKII. ( ©angbûrfcft, 

Bettif béfûjigfeit - - WnrhuKj). 

ORGE ^»N IJKN*<A NI" K V . O/ // de usa ii I . 

— d'aimantation OU ii'iM»i'<:rioN î;ij;<:'i HoMAoNf:Ti<ji'K 

(ttbftroma^netirc^ Gd^cibungtftraft Fnrcti of clertro- 
mat/nefir inUin-finn) . ViïVi'f du rounnil (|ui j»oIa- 
lifMî 1<* f«*i' «loiix. 

— HiliTANTH iji) (Sraghoft fJarrijimj f\,rf'f», lAftimj 

jjotcer), \*msH:iurtt ^V^^u aliiiiiiit iiif^iinM' au coiilact. 
i:oKiu:rrivK. ((SoîxcitMxaft, WctentionéfàÇlgfeit — Co/t- 
civfi ou cof'rrififff fhnc), T'on-** aj^ns^ant pour «'niiM'- 

cIkT 1<'H lUolrcil!<'S <lu Uw •!<• si; j)o!aris<fr ou <i«3SiM|«;- 

poluris^r lorMquV*ll<f<> sont ainiaiit<'<'H. 

— /::i,K«:TUoMoriii<:K ((ït«ftromotorifdi)e JCraft - Elertm- 

motivfi forrti), Kx|^n•^^Hion fiiuprunt/**; à la tli<'*ori(} 
(lu coiitart cl rc]»n*s(Mitanl lu eau -if (pii ju'oiiuit ou 
tifii<t ii prodiiin; dans un «'ircuit des nianifHKlatioiiH 
('•l«'ctn(iu«'K. On la dt'iinit souvent aussi par la diiît'*- 
Y^*\\^'^*. au ])otonti('|. aux deux «''Ifcl rodes. La ruesiini 
dcîs forres él<*ctroinotrjc».'s almolufs «'«tant diflirile, 
on leH rapporte généralement à la force élertronio- 
tri(V! (1*1111 (dément I)aniell ow d«^ Lutimer <llark. Il 
y a (liMY;r(Mit«îH méthodes pour évaluer la force élec 
tr()inotric(;: 

1'» La forc(î éle<;lromotri('e d'une pile peut ètn? 
meHuri''(* directement comme une diflenMic({ (h* po 
t(inliel au moyen d'un électromètre à (piadrantH. 
l)Mn.s ce ca»«, le circuit n'est pas fermé et il n'y a 
puH d(! courant; 

\l^* On peut comjiarer les courants fourniH par deux 
/démentH Hur de» circuits (pi'on rend ('«^auxau moyen 
(Tuii rli('>ostat. Dans l(M'aH d'un circuit tnVs-résiHtant, 
on peut ne |ms tenir ctunpte de la variation introduite 
dans lu réHistance totale par le changement de pih; 
et udmettn^ (pie la force éleclromotrice est propor- 
tionnelhî au courant développé sur un môme circuit 
extéri(Mir; 

.*$<' Métlio(l(i piir opjjosition. On jirend un certain 
nombre dVdéments sf^mblahles et on ch(^rche le 
nomhn^ (hfséléuKMits, auxtpiels on veut les comparer, 
(pril faut leiir o()))oRer, pour (pi'il n'y aitiiasde 
c()unmt (lans le cm-uit (;xtéri(îur. La for«<î éhîctnj- 
rnotrice (fun élémi^nt dép('nd uni(pi(;ment den corjm 
(|Ui liL produisent, do Tétut d(i (concentration dew dis- 
solutions. inaiHnullementd'* la i^randeurderélément. 

Il] TYNDALL, Li^ht, p. 170. -- ANNAI,K8I>KI'ofl(JKNI)OKKK, I.OMMKL, T. CXVII, 

). (542. — Journal dk phyhiqijk, T. II, p. lUy T. VIII, p. 'MM.— Piul. maïia- 
;iNE, 1873. l**" Boin., p. OîJ. — Du Moncîkl, Notice sur l'appareil de Kulim- 
Lorfr, p. 308. 
(2) Phil. magazine, 1880, l*" Juin, p. 232. 
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Forge 



Formation 



Formule 

Foucault 

Foudre 



FOllCE — FOUDUE 
MAGNÉCIU8TALLINE (PlUCKKH, FaHADAY, TyNDALL) 

(SXûgnectillûUïrûft — MagnecristalUc force). Force 
qui dirige un cristal de manière que son axe magné- 
cristallin se place axialement par rapport à Taimant 
directeur. 

DIRECTRICE DE LA TERRE (9îi(l^t!rûft ber ©rbf — Direc- 
ting force of the earth). L'action magnétique de la 
terre sur une aiguille aimantée, découverte par Gil- 
bert en 1600, peut être comparée à un couple c'est- 
à-dire à un système de deux forces égales, parallèles 
et de directions contraires appliquées aux deux ex- 
trémités de Taiguille ; c'est ce couple qui fait tourner 
Taiguille jusqu'à ce qu'elle s'arrête dans le méridien 
magnétique, position où les forces opposées se font 
équilibre. 

LIGNE DE FORCE ÉLECTRIQUE (1) (Jlîtûftïmie, Sïeftdfcj^e ' 
©tcômungô^curoe — Line of electrlc forcé). Ligne tan- 
gente en chacun de ses points à la direction de la 
résultante des forces qui agissent sur ce point. C'est 
une trajectoire orthogonale des surfaces de niveau. 
LIGNE DE FORCE MAGNÉTIQUE (2) (SWagnetifcfce Jlîrûftïinie — 
Line ofmagnetlc force). Ligne tirée, dans un champ 
magnétique, dans la direction de la force en chaque 

Çoint où elle passe. 
RANSPORT DE LA FORCE (2) d'uN POINT A UN AUTRE 

d'un conducteur (iltûftûbertragunô — Transmission 
of force). A toute distance choisie correspondent des 
forces électromotrices définies et par suite des ma- 
chines déterminées. Le travail maximum que l'on 
puisse demander à une machine réceptrice identique 
a la machine génératrice est exactement la moitié 
du travail dépensé (v. pour cette question contro- 
versée les articles de M. Marcel Déprez). 
DE LA PILE Planté (3) (fiSocbereitung, IBUbung — Pré- 
paration). Opération préliminaire consistant dans 
la charge, puis la décharge de la pile un certain 
nombre de fois pour arriver à préparer les lames 
réalisant les meilleures conditions en vue de la 
production des effets voulus. Il en résulte une poro- 
sité chimique facilitant considérablement l'accumu- 
lation. 

DE MÉRITE. V. Mérite. 
GOURANT DE FoucAULT. V. Courant. 
(S5lii^ — Thunderbolt or lightning). Décharge d'élec- 
tricité atmosphérique, dont le tonnerre est le bruit. 



— Phil. 
Max- 



(1) Faraday, Expérimental Researches in electricity, T. III, p, 2. — 
Magazine, 1856, 2« sém., p. 316, — 1861, !«' sém., p. 161,281, 338. — 
WELL, Electricity and Magnetism, T. I, p. 92, — T. Il, p. 211. 

(2) Congrès international des électriciens, Comptes-Rendus, p. 83 et 
suiv., 343. — De Parville, Electricité et ses applications. — G.-R. de 
l'ac. des sciENces, 1881, 1882, 1883. Marcel Déprez. 

(3) Planté, Recherches sur TElectricité, p. 49. 
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Foudre 
Franklin 



Frottement 



Frottoir 



FULGURITB 



Fusée 



et réclair rétincelle. On pourrait dire d'une manière 
plus précise (lue la foudre est une décharge atmosphé- 
rique entre la terre et les nuages (1). Bien des savants 
(Dr Wall, V. Priestley, Histoire de rElectrici té, T. I, 




hypothèse intuitive, Fidentitt? de la foudre et de la 
décharge électrique avant Franklin quia imaginé, 
le premier , le moyen do vérilier cette assertion 
avec son fameux cerf-volant. Une exp«'^rience avait 
été faite, sur les indications de Franklin, à Marly, 
le 10 mai ITiii?, par Dalibard et Delor. au moyen 
d'une longue tige de fer on vue d'attirer la foudre; 
cet essai fameux fut rôpét»'*, un mois après, en Amé- 
rique avec un nlein succès. 
GLOBULAIRE. V. Eclair en houle. 

(2) PARTISANS DR LA TUKORIK ÉMISE PAU FrANKLIN 

en 1756 (tlnitotlen — /^â^r^/^^/n* ofFranhlin*s theory). 
D'après cette théori»* il n'y aurait qu'un seul fluide 
électrique; les manifestations différentes provien- 
draient de raugmf>ntiition ou de la dimiimtion du 
fluide au-delà ou au-dessous d'une quantité par- 
faitement déterminée pour cha(iue corps et consti- 
tuant l'état neutre (v. Foudre et Cerf-volant). 
V. Roue de frottement. 

MAGNÉTiQUK (SJ^agnetif^e d^etbung, ^agnetifc^ S^iction — 
Magnetic sliding). Glissement parallèlement à la 
ligne des pôles d'un aimant. 

(^cibfHtd — Exciter ou ruhher). Coussins de la 
machine électrique emi)loy«''s pour la première fois 

!)ar WiNGKLBR vers 17U. 
3) (Fulgur, éclair) (©lieront — Fulgurite). Tube 
de sable vitrifié par la foudre. Lesfulgurites on tété dé- 
couverts en 1711, en SiLÉsiE, par le pasteur Hermann. 
de Statham (4) (©tatÇûntîùnbet — Slatham*s electric 
fuse). Appareil constitué par un conducteur de 
cuivre transformé en sulfure de cuivre peu conduc- 
teur en un point qui se trouve au sein d'une sub- 
stance explosible ; ce point s'échaufle par le passage 
du courant, devient incandescent et allume la siu)- 
stance explosible. Hare employa le premier un 
système électrique pour faire sauter les rochers. 



(l)SéNàQUE admettait déjà la distinction entre Tcclair et la foudre. — 
Fulguratio est fùlxnen, non in terras usque perlatum. Et rursus licet dicas, 
fulmen esse fulgurationem, usque in terras perductani. — (Natur. Qusest. 
Livre II, Chap. XXI;. Daguin, Traité de physique, T. 111, p. 245. (i^ édition). 

(2) Œuvres de Franklin, Lettre II à Collinson, p 8. Traduction 
Barbeu-Dubourg. — Mascart, Electricité statique, T. I, p. 25. — Maxwell, 
Electricity and Magnetism, T. I, p. 40. 

(3) KiEBiTZ, Météorologie. — Mascart, Electricité statique, T. II, p. 169. 
Phu^osophical BIagazinb, 1869, 2". sém. p 436. 

(4) Journal of thb society of tblegraph Engineers, T. III, p. 54 et 268. 
-— . Tblbgbaphio Journal^ T. II, p. 310, 
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Globe 



Gorge 



Goujon 



Goutte 



Gbamme 

Graphite 

Grapin 



Grêle 



GLOBE — GRELE 

FULMINANT (ItugelbU^ — Firshall, on Globuîar 
lightning) . Forme de Téclair de S^e classe d'ARAGO 
consistant en une boule de feu qui se déplace et 
finit par éclater en fournissant un feu d'artifice. 
d'une poulie (Sîinne in einer Sîolle — Slot of apulley). 
Espace à section circulaire où s'appuie la corde de 
traction. 

de l'isolateur (jDrûttlagcc — Isolator groove (ou 
lug) for wire, Notch of isolator), Echancrure à 
oreille dans laquelle repose le fil de ligne télégra- 

f>hique. 
6tift. Jtcntûïtilift — Pin). Pièce de fer qui, soulevée 
par les touches du clavier de l'appareil Hughes, 
rencontre la lèvre du chariot et la soulève. 
BOITE AUX GOUJONS (©tiftbùcj^fe —Pin box). Boîte 
circulaire où sont rangés les goujons dans l'appareil 
Hughes. 

DE SUIF {Stontaïtînopf — Contact s tud, Contact pièce). 
Petit bouton de cuivre servant de point d'appui à 
la manette mobile du commutateur à manivelle. 
V. Machine. 
y. Résistance. 

(SESenbet^afen — Cant-hook). Outil ou levier pour 
retourner les poteaux télégraphiques sur place. Il 
se compose d'une tige de fer sur laquelle est monté 
un crochet dont une cheville permet de régler l'ou- 
verture. La pointe du crochet s'enfonce dans le poteau 
qui prend un second point d'appui contre la tige 
et peut être ainsi tourné sur place. 
(1) (»&û0eï — Hail). Volta attribua le premier la 
formation des gréions à un phénomène électrique. 
Il admit d'abord une évaporation considérable, dans 
un espace exempt d'humidité, au dessus d'un nuage, 
sous l'influence du soleil. Cette évaporation produit 
un froid suffisant pour amener la formation de 
centres glacés, qui, comme dans la danse des pantins, 
s'attirent puis se repoussent en grossissant jusqu'au 
moment où ils sont entraînés par leur propre poids. 
D'autres théories modernes ont été proposées par 
MM. Faye et Planté. M. Faye substitue au froid 
produit par l'évaporation un transport mécanique 
des couches congelées des hautes régions. Le mouve- 
ment d'où provient l'augmentation des gréions est 
ici attribué à une oscillation au sein de tourbillons. 
Quant à M. Planté, il considère la grêle comme 
résultant de la congélation, dans les hautes et froides 
régions de l'atmosphère, de l'eau des nuages pulvé- 
risée et vaporisée par les décharges électriques. La 
structure du grêlon est expliquée par plusieurs 
vaporisations et congélations successives et le mouve- 
ment giratoire du centre congelé. 



(1) Comptes Rendus de l'âoadémie des sciences, 1875, 1 et II. 
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Guérite 



GUIPAGE 



Grenouille V. Galvanoscopiquc. 

Grotthus théorie de élegtkolyse de Grottiius (1805) (®rott^ 

^)ué'f4« 2<)corie bet ^teïtrolçfe — Grotthus* theory of 
electrolysis). Le transport dos ôlêinents, dos éleo- 
trolytes aux prtles dans IVdortrolyso a étô oxplicpu» 
par la théorie suivante de Grotthus. Il s'appuie sur 
une hypothèse de Davy et considère les molécules 
réunies dans un composé comme constituées dans 
des états électriquos difTérents, positifs pour les uns, 
négatifs pour les autros. Ces électricités en présence 
des pôles s'orientent dans tout<< la masse et grdce 
aux attractions linales produisent un dégagement 
aux deux pôles. Les difTerentos molécules de liaui<le 
en contact se cèdent récipnxjuement un de leurs 
éléments, de sorte que Taction résultante est bien 
celle que constate 1 expérience, un liquide inaltéré 
et un double dégagoment ou transport aux deux 
pôles. Cette théorie s'étend avec facilité aux com- 
posés complexes. Glaushs a mis cette théorie en 
conformité avec les hyi>othéses modernes cinétiques 
de la constitution dès li^iuides, en admettant (jue 
les atomes du liquide (|ui s'associent et se dissocient 
sans cesse peuvent être orientés par une force élec- 
tromotrice qiii empêche leur recombinaison, et les 
dégage vers les électrodos. Cette théorie a l'avantage 
de rendre compte du fait d(^ la convection électro- 
ly tique de Helmholtz (v. ce mot). 
(Unterfu(l^ung«|îûtton — H ut). Petite cabine où Ton 
installe les lils télégraphiques de manière qu'on 
puisse facilement les couper en cas de besoin. Les 
guérites sont généralement placées dans une gare 
ou au point de raccordem(»nt <les câbles et les lils 
isolés sur deux isolateurs arrêts-doubles. 
{•Çanftrenfen — Tapincf). Chanvro ou rul)ans gou- 
dronnés placés entre les lils n^couverts de gutta- 
percha dans un câble. 

GuTTAPERGHA (1) (®uttû|>erclSia — Guf(apercha), Substance isolante 

gommorésineuse fournie par un grand arbre de la 
• famille des Sai'OTackes, I'Isoxandka pekcha, qui 
croit abondamment (hms la presqu'île de Malacca 
et dans les lies de I'Asie, surtout à Sumatra. Le 
Dichopsis que l'on rencontre dans les forêts du 
Cambodge et de la Cochinchine française donne un 

{)roduit analogue. Elle fut apportée en Europe par 
e DrMoNTGoMKRYenlH4;2 et introduite dans le com- 
merce en 1844 (v. Presse), 

(2) (3ittcrûûl — GyninotuSy Eel). Nom d'un poisson 
pourvu d'un appareil disposé derrière les branchies 



Gymnote 



1) Journal op the société of telegraph Engineers. (Guttapercha and 
India-Rubber), t. IV, p. 352. — Douglas, Manual of telegraph construc- 
tion, p. 252. — Rapport du Jury international de l'exposition d'élec- 
TRicrrÉ de 1881. 

(2) Journal de physique, T. VIII, p. 16. — Faraday, Expérimental Rese- 
arches on Ëlectricity, T. II, p. 1. — Archives de l^électricité, 1841, p. 445. 
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Gyroscope 



Gyrotrope 



GYROSCOPE — HAUBAN 

et donnant des secousses électriques. C'est sur ce 
poisson queADANSON, en 1751, remarqua des effets 
analogues à ceux de la bouteille de Leyde. 
('P('Os mouvementcirculaire, <ïxo7r';> j'observe) (1) (®9* 
roécop — Gyroscope), Appareil de MM. Lontin et de 
Fonvielle dans lequel une rotation d'une aiguille 
de fer ou d'un disque en éqrilibre sur un pivot est 
obtenue au moyen d'un aimant et d'un courant 
d'induction provenant d'une bobine dans laquelle 
le circuitinduitestde môme résistance que le circuit 
inducteur. 

(yypoç circuit, TpfTrw j'inverse) (©tromwenber — Gyro- 
trope), Commutateur inverseur d'Ampère (1826) 
constitué par une bascule qui se plonge alternative- 
ment dans quatre godets reliés d'une manière con- 
venable entre eux et à la i)ile. 



Halloh 
Hauban 



(^ûUo^ — Helloh). Cri bizarre employé comme signal 
sur les lignes téléphoniques. 

(2Cnfec — Stay). Système de consolidation formé 
d'un fil fixé d'un côté au sol, et de l'autre à un po- 
poteau ; il sert à s'opposer à l'inclinaison du poteau, 
sous l'effort de la traction des fils télégraphiques et 
doit être dirigé dans le plan vertical contenant la 
bissectrice extérieure de l'angle des fils de ligne. 
FIL DE HAUBAN {2Cn!erbcû^)t — Stay loire). Fil ou plus 
généralement corde formée de deux fils métalliques 
pour servir de hauban. 

FIL DE TRACTION (3ugon!er — Straining stay ou 
Pulling stay). Fil de hauban agissant par traction 
variable au moyen d'un système à écrou mobile. 
PIEU d'attaché du hauban dans le sol (2Cn!eq)fû(>t 

— Stay bloch). Le hauban est généralement attaché 
à un pieu enfoui horizontalement dans le sol. 

POINT d'attache DU HAUBAN SUR LE POTEAU (2fnfet* 

flo^ — Clamp, ou clip for Connecting the stay ta 

the pôle). Plus le point d'attache est élevé et plus le 

hauban a de puissance. 

METTRE UN HAUBAN (SSeranfctn — To stay). Installer 

un fil comme moyen de consolidation. 

ACTION DE METTRE UN HAUBAN (SSeronfetung, îCnferung 

— Staying). 



(1) C. R. DÉ l'Académie des sciences, 5 avril 1880. 
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Hélice de m. meyer (S^cpet'd fpitûlfôtmide Ck^ncibc — Meyer's 

hélix). M. Meyer a t;inj)loyé pour son télépfraphe 
antographitfue aussi bien que dans son nuiitiple im- 
primeur une hélice saillante et frottée par un tam- 
pon contre le biseau de laquelle le papier est soulevé 
et vient recevoir l'impression des signaux. Dans 
l'açpareil multijile quadruple, par exemple, l'hélice 
qui correspon<i à 1/4 de cercle fait une révolution en 
face du papier pendant le temps iiue met le distri- 
buteur à parcourir l/i de son cercle. Cliaque appa- 
reil peut donc pendant un quart de tour recevoir les 
signaux successifs de Talphahet Morse formant une 
lettre que le clavier envoie. 

Hemophône («i;^« sang ^ww^ voix) (^mopÇon — He^nophone), Ap- 
pareil électrique d'appel en cas d'hémorrhagie chez 
un malade. 

Hétérostatique {inf^ autre st.). Méthode hetérostatique. (»^teto^ 

ftûtifd^ ^tVfOht — Heterostatic method). Méthode 
de mesure électrique dans laquelle on emploie une 
électrisation auxiliaire indépendant<t de celle des 
corps soumis à l'expérience. 

HoLTZ MACHINE DE HOLTZ (v. Machine), 

Horloge électrique ((Steftrifd^ U^c — Electric dock). Horloge 

dans laquelle le mouvement du balancier est entre- 
tenu par une action électrique. 

— régulateur d'uxk H0RLO(iK ÉLECTRIQUE (9lormalu^r, 

«^uptu^c — Regulator (of an electric dock). Appa- 
reil formé d'un balancier qui, en fermant à chaque 
oscillation un circuit, régie électricfuement les pen- 
dules qui en dépendent. 

— cadran commandé i>ar lk ué(;ulateur électrique 

(S^ebenu^r — Liai controlled hy an eledric regula- 
tor). Cadran <loïit un organe reçoit le courait du 
régulateur et translorine le mouvement produit en 
mouvement circulaire d'une aiguille sur un cadran. 

Hydroélectrique (1) (^owpeau. électrique) Piiéxomkxk hydroélec- 
trique. (^èçbtoeleftrifAeô '})bvînonien — Hydroeledric 
phenomenon). M. Bjeuknés et après lui M. De- 
charme ont montré (|ue l'on peut, au moyen d'une 
force mécaniijue, imiter dans l'eau les principaux 
phénomènes electri((ues et magnétiques. M. Bjerk- 
nés a donné le nom d'hydroélectriques aux phéno- 
mènes qu'il a ainsi déinontrés expérimentalement. 

Hydrostatimêtre (vowp eau. 'jr%Tr,-n\\n arrête, //frpov mesure) (Mouil- 

leron et Vinay) ((gleïtrlft^er 3Bû||er(lanb«ûnjeiQer — 
Electric hydrosyit ime ter). Appareil dans lequel 
une aiguille mue par un système électricine indique, 
à de certains intervalles, l'élévation du niveau de 
l'eau par l'envoi de courants positifs, et son abaisse- 
ment par l'envoi de courants négatifs. 



(1) Teleoraphic Journal, 1881, p. 238, 399. — Lumière électrique, 1881, 
T. IlL p. 44. — Annales de physique et chimie, T. XXV, p. 112. —T. XXVIII, 
p. 198. — G. R. de l'Ac. des scœnobs, 1882, passim. 
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Hygroé^egtromètre (yypij humide, électrométre) (1) («^çgroeleftro^ 

metcï — Hygroelectr orne ter), Winter a comparé 
au moyen de cet appareil, l'effet d'une macnine 
électrique avec l'état d'un hygromètre à corde de 
boyau, en observant que la longueur des étincelles 
diminue presque proportionnellement à la grandeur 
des indications de l'hygromètre. 



Idioêlegtrique (tStos propre, élect.) (SbioeleftrifdSi, ©elbflcïcftrifd^ — Idio- 

electric). Corps (JUi engendre Télectricité par le 
frottement et qui, comme le verre et la résine, garde 
cette électricité en vertu de son pouvoir isolant. 

iDiosTAtiQUE (Jhoç propre, st.) MEtHODE iDiosTATiQUE (3bio(lottfd^c 

aJlet^obc — Idiostatic méthode). La méthode idiosta- 
tique est celle dans laquelle tout l'effet est produit 
par l'électrisation des corps que l'on expérimente 
sans qu'on ait recours à une électrisation auxiliaire. 

Illumination prolongée (dans les tubes de Geissler) (Stad^leud^tcn 

— Prolongated illumination). Phénomène de phos- 
phorescence qui succède aux décharges dans les 
tubes de verre à air raréfié chargé de différentes 
vapeurs. 

Image électrique (W. Thomson) (2) ((gïe!trifd5>eô SSilb — Elec- 

trid image). Point ou système de points électrisés 
sur l'un des côtés d'une surface qui produirait sur 
l'autre côté de cette surface la même action électrique 
que l'électrification réelle de cette surface produit 
réellement. 

Immersion d'un gable. V. Pose d'un câble sous-marin. 

Incandescence (3nîûnbcô:enj — Incandescenz). Un conducteur ténu 

traversé par un courant s'échauffe (Dr Watson, 1764) 
proportionnellement au carré de l'intensité du cou- 
rant, émet d'aboiid des rayons calorifiques obscurs, 
puis des rayons lumineux rouges, orangés, jaunes 
etc., jusqu'à ce que, par le mélange des divers rayons 
du spectre, il en résulte de la lumière blanche lors- 
qu'il est arrivé à l'incandescence. Pour l'éclairage 

^^— — ^»— Il — »— »— ^^^i— — ^— ^» 

(1) MuELLER, Lehrbuch der Physik, T. III, p. 107. 

(2) W. ThomsoN; Papers oa electrostatics and magnetism, p. 146. — 
Maxwell, Electricity and magaetism. T. I, p. 226. 
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Inclinaison 



Incrustation 



Indicateur 



Indicatifs 



Indication 

Indifférent 

Inducteur 



Inducteur 



Induction 



ûlectntfue on »*niploie le charbon en plein air ou 

dan» le vi«le. 

(1) (9tri9unj, 3ncIination — Dip <ni Inclinât i(m). An;.'!»* 

avec rhorizon. <U* rai;^aiillo ainianb'e ni(»bile autour 

d'un axe horizf)nlal. iWiW propri<H«'' d«* l'ai^fuille 

aimantée a ét*^ obsiTvée par iIohkut Norman, fal»ri- 

cant d'instruments de pn'cision à Londres en i7M\ 

mais d'après une lettre d«î ir>'ii la dêoou verte doit 

en être attribuée à Haiitmann doNruKMmiud (1481)- 

15G4) (2). (V. \ariati(nus). 

{^yxtàftoaài^tn ber porofen Stit^njenen — hicrustatutn in 

porous cell). Dépôt solide qui traverse les vases 

poreux d«'s piles m s\v incrustant et en détermine 

souvent la rupture. 

DE NIVEAU 1)'i:ai: KLKOTKHjiK (eieftrtf^fr S5ki|fcr|lûnb*^ 

Îeigct — Electric hydr(}stati))ivtcr). Appareil dans 
equel un indicateur nul par un système électrique 
indique le niveau d'une masse d'eiiu. 
êlectriquk dk la vitkssk i)'rx tkain (S!c!trif(^ec 
3u09ef(iwinbigfcttôme|fer— Njicer/ */ir//c«/o>').Conq»teur 
électrique marquant la vitesse du train. 
iptyx^izvi^n — Code name of stations). Signaux télé- 
graptiiques indiijuant la station cpii est appelée et 
celle qui appelle. 
V. Mention, 
V. Zone, 

courant indl'ctuur (»&ûupt|îtom, ^Himârec @trom — 
Primary current). Gourant a^rissant sur un circuit 
voisin fermé et y déterminant les effets de l'induc- 
tion. (V. Induction). 

FIL INDUCTEUR (»f>ûuptbrûÇt, |>rimârer SDra^t einerSnbu!* 
tiondroQc — Primary tcire). Fil traversé par un cou- 
rant inducteur. (V. Induction dynamique,) 
POUVOIR inducteur (SSert^eilungêDcrmôgen — Indue- 
tive capacity). Pouvoir ((ue possèdent les corps do 
transmettre l'intluence inductrice au travers de leur 
masse. 

différentiel ()Di|fereni{ol{nbuftot — Lifferential 
inductor). Appareil employé par Dove pour recon- 
naître l'inlluence des masses métalliques introduites 
dans une bobine portant les lils inducteur et induit. 
La constatation était laite au moyen d'un galvano- 
mètre. 

statique (/I) (@tûtiWe SnbuEtion, SSert^cilung — Stati- 
cal induction). J^'induction staticpie ou décomposi- 
tion de rélectricil6 par inlluence a été découverte 



(1) BCaxwell, Electricity and ma^netism, T. II, p. 112. 

(2) PoooENDORFF, Geschichte der Physik, p. 277. 

i3) Faraday, Expérimental Researchcs on Electricity. — Matteucci, In- 
daction. — Journal of the american elkctrical society, T. VII, n^ 3, p. 27. 
— Neutralisation des effets d'induction sur les licrncs télégraphiques. — 
Le Dr VON Beetz, dans son Leitfaden der Physik (<'< édit.), p. 151, attribue 
la découyerte de rinduction statique à Wilcke en 1757, 
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par Canton (1718-1762) en 1738. L'induction statique 
est l'influence d'un corps, en communication avec 
une source d'électricité statique, ou électrisé, sur un 
corps à l'état neutre dont il est séparé par un dié- 
lectrique ; on observe, dans ce cas, sur le corps 
neutre de l'électricité libre et de l'électricité à l'état 
latent. Le corps neutre étant mis préalablement en 
comniuuication avec la terre, l'électricité libre s'y 
écoule et il s'accumule sur les deux corps, à l'état 
latent, une quantité d'électricité supérieure à celle 
d'un contact direct entre eux, par suite de l'effet de 
la condensation àui augmente la capacité des corps. 
La ^théorie précédente ne s'occupe pas de l'influence 
desMiélectriques interposés. Faraday (en 1837) ayant 
étudié le rôle de différents diélectriques, a trouvé 
leur influence variable et, d'après lui, on admet que 
deux corps conducteurs ne peuvent apir à dis- 
tance l'un sur l'autre, mais que le diélectnque inter- 
médiaire joue un rôle prédominant en se polarisant 
dans une mesure variable suivant le pouvoir induc- 
teur de sa matière. 
Induction dynamique (1) Onbuftion — Voltaelectric induc- 

tion). Faraday (179/i-18(î7) découvrit en 1832 l'in- 
duction produite, par un courant qui s'établit et dis- 
paraît ou s'approche et s'éloigne, dans un conduc- 
teur inducteur à proximité d'un autre circuit induit ; 
on observe alors un courant induit de même sens 
(lue le courant inducteur, lors de l'ouverture ou de 
1 éloignement des deux circuits, et un courant de 
sens contraire lors de la fermeture ou du rapproche- 
ment. M. de la Rive a expliqué ces phénomènes par 
une décomposition par influence et une polarisation 
de l'électricité neutre des particules du circuit in- 
duit. 

— ma(jnétoélegtrique (aRû0netoele!trif(^c Snbuftion — 

Magnetoelectric induction). Influence d'un aimant 
en mouvement sur une bobine de fil à circuit fermé 
à proximité ou d'un circuit en mouvement en face 
d'un aimant. L'explication des courants magnéto- 
électriques est la même que celle des courants in- 
duits en assimilant l'aimant à un solénoïde d'Am- 
père. 

— magnétique (aXûgnetifdSie Snbuftion — Magnetic pola- 
risation). Polarisation magnétique des molécules 
du fer doux dans un champ magnétique. 

— ÉLECTRIQUE MOLECULAIRE (SOlolefulûtinbUftion — Mo- 

lecular induction) (Faraday). Polarisation élec- 
trique moléculaire d un diélectrique sous une in- 
fluence électrique. 

— APPAREIL d'induction STATIQUE (SSect^eilungéûppûrût — 



(1) Journal of the society of telegraph Engineers,T.VIII, p. 163, T. IX» 
p^ 427. — Becquerel et Edm. BECQUKREii, Traité d'électricité et de magné- 
isme, T. 111, p. 207. 



INDUCllON — INFLUENCE 



111 



Induction 



Inductrice 
Induire 

Induit 



Influence 



Huu» lit luriiic (1 uii iiintiut; pnn uiiiru uuu 

de carton et traversé pur im courant inten 
ICH vibrations d'un «lianiison. Si Ton ap 
tableau la membrane d un téléphone ave( 



Static iyiductor), (Condensateur dont le type est le 
tableau de Fuaxki.in. 

BOBiNK D'iNDrcTioN. V. Bobine d'induction, 
— coriiANT d'indïction. V. Courant, 

Inductopuone ( Inducere» induire, v.'.va voix, mot hybride) (Wil- 

loughby Smith) (3nbuJtop()on -- Inductophon), Ap- 
pareil composé <rune longue spirale de lil enroulé 
sous la forme <l'un disque pris entre deux feuilles 

rompu par 

approche du 

léphone avec ou sans 

aimant, elle se met à vibn-r synchroniquement avec 

le diapason. 

V. Capacité, 

(Snbucicen — To induce). Produire les elfets de l'in- 
duction. (V. Induction). 

FIL induit (Snbuctrtec )Drat)t — Secondary loire, In- 
duced wire) Fil dans leipiel se manifestent deux 
courants instantanés, successifs, Tiin direct et l'au- 
tre inverse du courant inducteur (v. Courayit induit), 

courant induit D'OUVKiiTUHK KT DK KKUMKTUUE. (V. 

Courant induit), 

(Snftucn}, Sect^ihing — Statical induction). (V. In- 
duction statique). 

(1) mac:hinp: a inkluenck dk ho /i/ (1S«m) (^oH'^âft 
fRaf4|tne — HoUz's machine). Appareil destiné à 
fournir de l'électncité à un haut potentiel et com- 

Sosé d'un plateau de verre mobile autour d'un axe. 
e deux armatures de papier fixées d'une manière 
convenable sur des ouvertures d'un plateau <le verre 
fixe parallèle au premier et d'un double conducteur 
jouant le rôle d'excitateur en venant raser avec un 
pei((ne le plateau mobile aux extrémités d'un dia- 
mètre. Cet appareil produit de l'électricité grâce à 
un phénomène d'imluction. combiné avec un autre 
phénomène de confection^ lorsqu'on met le plateau 
inolûle en mouvement, ajjrès av(jir électrisé légère- 
ment l'une des armatures au moyen d'une lame d'é- 
bonite frottée. 

double influexck ('Z) (liiess) (©oppelinfluenj — 
Double influence). Phénomène provenant du plus 
ou moins de temps fiu'un diélectriaue met à s'elec- 
triser ; si l'on met en présence a'un conducteur 
électrisé deux corps, l'un isolant et l'autre conducteur 
au contact, il se [produira, par suite de cet assem- 
blage, une double influence ayant pcjur effet au bout 
rf'wn temps très court de produire la môme électri- 
cité sur les deux faces du corps isolant: une durée 
plus longue change la nature de cette iniluen(?e. 



276. — RiESS, Die I^ehre von 



(1) Mascart, Electricité statique. T. II, p. 
dcr Reibungsclektricitset, T. I, p. 178. 

(2) RiBSS, Abhandlungen zu der Lchre von der Reibungselektricitset, 
T. n, p. 10. — Mascart, Electricité statique, T. I, p. 174. 
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LES POTEAUX TÉLÉGRAPHIQUES (^rànîen, Sntpràgniren 
To inject telegraph pôles). Faire pénétrer dans 
leur intérieur des substances antiseptiques avec 
l'aide de la pesanteur ou d'une pression auxiliaire. 
AUBiGHLORURE DE MERCURE {^çonijïren — to Kyanisé), 
(1) (Srânfung, Smprâgnirung — Injecting). Action 
d'injecter. 

(1) AU BicHLORURE DE MERCURE (^çûntjïrung — Kyu- 
nising). Procédé inventé par Kyan. 

(2) Procédé d'injection dans le vide (SBûcuumprojcf 

— Injection in vacuum). Procédé grâce auquel les 
pores du bois s'ouvrent et permettent plus facilement 
une injection ultérieure. 

(2) Procédé d'injection en vase clos (JCcffclprapûratur 

— Injection in closed vessels). Procédé pour faire 
pénétrer par la pression le liquide antiseptique. 
COMPLÈTE (SSoUEommene ï^râparotur — Complète injec- 
tion). Appellation, en Allemagne, des systèmes 
par immersion, en vase clos et du procédé Boucherie 
où l'on n'utilise que la pesanteur. 

INCOMPLÈTE (UnooUîommcne, t^cilweife ^rôparatur — 
Incoinplete injection). Procédés autres que les 
précédents. 

DES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (^Cinicntnfpeciot — In- 
spector). Fonctionnaire charge de la construction, 
de la surveillance, de l'entretien et de l'exploitation 
^d'une étendue déterminée du réseau. 
DE l'aiguille AIMANTÉE (ÎCftûfîc eUtet SKûgnetnûbel — 
Instahility), La position de l'aiguille aimantée est 
sujette à des variations angulaires périodiques ou 
accidentelles fréquentes. (V. Yarialions), 
d'un bureau TÉLÉfiRAPHiQUK (@tûtion«cinnclj|tung — 
Establishment ofa telegraph office). Etablissement 
approprié des communications intérieures d'un 
bureau. 

EN COMMUNICATION DIRECTE (ÎJireîtftcUunô — Esta- 
blishment of direct communication). Installation 
d'une station de manière que tous les appareils 
soient hors du circuit d'une ligne qui ne fait que 
traverser le bureau au commutateur. 
EN SIMULTANÉE (3) (©trtuIûrfteUung — Simultaneous 
loorking). Installation de telle sorte que plusieurs 
Stations reçoivent simultanément la transmission 
d'un seul bureau. 

EN TRANSLATION (V. Translation) (SranétotionêftcUung, 
Ucbertrûgunôêftéllung — Worhing loith relay in cir- 
cuit). 



(1) Traité de la conservation des bois par Paulet. — AnnaLès télégra- 
phiques, 1859, p. 27. 1875, p. 131. 

(2) Paulet, Traité de la conservation des bois. 

(3) 11 peut y avoir installation en simultanée par translation^ par déri- 
vation et par embrochage. 
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Installation 



Instrument 



Insulite 



Intensité 



Interrupteur 



SUR paratonnerre (®en)ittfrl!enung — Lif/htnina 
protecior in circuit). liiKtallatioii (Vnw bureau télé- 
graphique de iiianièro (fue le courant de ligue tra- 
verise le paratonnerre avant d'arriver aux ap|»areilH. 
d'isolatki'Rs de li(;ne en alternant HUccesHivement 
sur chacun des c^Més des poteaux téli^graphicjues. 
(Tllternirfnbe ©tfUung ber 3[olatoren — Alternative 
installation of isolators). Mode généralement 
adopté. 

DES ISOLATEURS AU MflME NIVEAU HUr los doUX 

c^tés des poteaux télégraphiques (9lio€ûufl. ntige 
©tellung ber 3folatoren — Opposite installation of 
isolators). Mode exceptionnellement adopté. 

LACHE d'us CONDUCTEUR TÉUflGHAPHlOUE SUr l'iso- 

lateur sans l'arrt'ler d'une manière lixe à chaque 

Soteau (8ofe IBtnbung — Loose bindiny). Ce mode 
'établisement n'a lieu que dans les cas les plus 
rares. 

FIXE d'unconductet'r TfxÉGiiAPHiQUE sur Tisolateur s 
en l'arrêtant avec du lil à lijiature (Jcfle ffitnrung — 
Fixed hinding). Ce système a été adopté depuis la 
suppression des tendeurs. 

POUR ARiiÊTEri LES CAHLEs sur les rives d'une masse 
d'eau (J?Cob€ll)alter — Arranr/ement to fix on land the 
shnre end of rahles). 

(SnfuUte — Insulite). Composé isolant formé de dé- 
chets de coton, de sciure do hois et d'une matière 
fibreuse analogue à la pulpe de j)apier. 
d'un COURANT (©tromflarff — Intensity). Les effets 



d'un courant permanent sont proportionnels (/VjweV- 
let) à la quantité d'électricité qui s'écoule par 
seconde. Ce courant sera donc défini par cette 
quantité <^u'on appelle intensité. L'intensité peut se 
mesurer a l'aide des galvanomètres, des électro- 
dynamomètres et des voltamètres. (V. ces mots). 
UNITÉ d'intensité (Gintjeit ^er ^tromjltârfe — Unit of 
intensity). L'unité d'intensité C. G. S. est celle d'un 
courant qui traverse un conducteur dont la résistance 
est de 1 ohm quand la différence de potentiel aux 
extrémités de ce conducteur est de 1 volt. (V. Am- 
père). 

(Unterbrecter — Interru2)tor), Organe chargé d'in- 
terrompre le circuit d'un courant. 
A marteau de Wagner ou de Neef (18.S9) (SBogner'* 
f(^er ^ûmmcr, SCûgner'fdje âunge — M'agner^s magnetic 
hammer). Interrupteur dont le jeu est automatique, 
FatLraction étant produite par le passage du courant 
dans une bobine (|ui déplace son armature constituée 
par le marteau et rompt le circuit par ce déplacement. 
Un ressort antagoniste replace rarmature dans sa 
position normale dés que l'attraction a cessé et ferme 
de nouveau le circuit (v. Tremhleur). 
automatique (€elbflunterbrec^et — Automatic hrea- 
her). Même principe que le marteau de Wagner* 
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Interrupteur de Foucaltlt (1856) (gcucault'fc^er 3ntcrru|)tor — Mer- 
cury self acting breaker). Le principe de cet inter- 
rupteur est analogue au précédent, .mais les contacts 
sont constitués, dans cet appareil, par des pointes de 
platine plongeant au sein d amalgame de platine ou 
de mercure recouvert d'alcool. 

— A MERCURE (SluccBfilbcrwippe — Mercury breaker). 

Interrupteur où les contacts sont produits par une 
bascule plongeant dans du mercure. 

Interruption d'un circuit (Untcrbrcc^ung — Interruption), Ré- 
sultat de la rupture de la communication conductrice 
en un point. 

— . AUTOMATIQUE (@€lb(luntcrbrcc^ung — Automatic inter- 

ruption). Interruption produite par le jeu même de 
l'appareil. 
Inverseur Levier inverseur (1) (SBec^fcï^cbel — Figure chan- 

ging lever). Pièce qui, dans l'appareil Hughes et 
d'autres appareils synchroniques, sert à déplacer la 
roue des types de l/ôO de tour et à changer la série 
des caractères imprimés, par exemple à obtenir des 
chiffres au lieu de lettres; elle est mobile autour 
d'une vis fixée sur le côté de la roue correctrice et 
est commandée par le jeu de la came correctrice qui 
s'enfonce, à volonté, dans l'intervalle des deux dents 
de la roue correctrice entre lesquelles affleurent 
alternativement les bords des extrémités du levier 
inverseur. 

— V. Commutateur Inverseur. 

Inversion des caractères (1) (gigurenwcc^fcl — Figure chan- 

ging). Système d'inversion des caractères, permettant 
de passer des lettres aux chiffres et des chiffres aux 
lettres, dans l'appareil Hughes. Le levier inverseur, 
par son déplacement, agit sur un autre levier soli- 
daire de l'axe de lît roue des types et la déplace de 
la quantité voulue. 

Invitation a transmettre (ÎCufforberung jur Ucbcrmittelung — Call 

to forward a message). Signal sur les lignes télé- 
graphiques. 

— A KÉPÉTER (ÎCufforbcrung jur SKiebcr^olung — Call to 

repeat). Signal admis sur les lignes télégraphiques 
dans le cas d'une réception inintelligible. 

— A RÉGLER LE 'SYNCHRONISME (ÎCufforbcruiiQ jum Sîcgulircn 

beê ©ync^roniêmuê — Call to regulate synchronism). 
Signal employé dans l'exploitation des appareils 
synchroniques et en particulier de l'appareil Hughes. 

— A RÉGLER l'élegtro- AIMANT (ÎCufforberung jur Sîcgultrung 

bcô (Sleftromagneten — Call to adjust the etectro- 
magnet). Signal analogue au précédent. 

Ions (tcov allant) (Sonen — Ions). Mot employé par Faraday 

pour exprimer les produits électrolytiques dégagés 
aux pôles de la pile. 

Isocline (taos égal, x>.^va) j'incline) Lignes isoclines (SfocU* 



(1) BoREL, Traité de Tappareil Hughes. 
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Isodynamique 



IsOGONK 



Isolant 



Isolateur 



nif(^€ Zxniîn, ©(«ic^geneiôtc Cinien — Isoclinic Unes). 
(Hansteen IH;^!)). Ijhs lii^riiesisoclinefl sont, sur notre 
fiflobe, celles foriiiôes ]»îir hi réunion des points où 
l'inclinaison est hi même. 

{'"aoç é^al, ovva'/fj JUlisSîinCC) LIGNES ISODYNAMIQUES 

(3fobpnoinif(l(K 8tm'cn — IsocUptamic Unes), Lignes 

(fui passent par les poînls de la surface du globe où 

1 intensit(^ nia^^nétiqu»' rsL la même. 

{rov'jmo;, de 'oos «'';^^il. y"'-''"^' i\\\\i\(') Ofogonifc^c Sinien, 

©lei^winflige Cintcn — Isof/nnic Uurs). Halley dressa 

le premier des cîirtcs où étaient indiquées des lignes 

isogones, c'est à dire d<*s lignes formées par les points 

delà terre où h\ déclinaison ost la même. 

pouvoiri ISOLANT (3fcïûtion«t)crniô9en — lusulating 

Xtropert y .) Propriété d«'c«'rLains <*orps (lui, lorsqu'ils 

sont placés entre deux ('(nidiH-tonrs. à des potentiels 

différents, ne piiivent parvenir à en égaliser les 

potentiels. 

TÉLÉGRAPHIQUE (1) (3folator — liisulator). A])pareil 

généraient nt en porrrlaine à base de kaolin qui, 

placé entnî le lil telégrapliiqm* et le pnteau, isole le 

premier en lui s-rvaiit en même temps de point 

d'appui. 

— CLOCHE (©locfenifolûtor, Sfolir^uUe, 3^olir!opf — lielL 

shaped lusulatory f'tfjt inaidatoVy Invert). Isolateur 
ayant un évid^Muonl intrrienr <[ui lui donne l'aspect 
d une cloclie. 

— DOUBLE cLocHi: r^) (îDoppelglotfe — Double C2ip insu- 

lator, Double bell shed liisulator). Système de deux 
cylindres creux en porcelaine de diamètres différents 
placés Tun dans l'autre et scellés par Tune des bases 
qui est pleine. 

— ARRÊT (©pannifolûtor — SirrtrhhHj insulator, Ter- 
minal insulator). Isolateur au<(uel on arrête le fil 
de distance en distan<'e sur les lignes depuis la sup- 
pression des tendeurs. 

— DOUBLE ARRÊT lUnterfuc^ungôifolûtor — Shackle). Sy- 
stème formé de deux isolatenrs-arrôts montés sur 
un même support et entre lesquels on a installé un 
conducteur f(u'on peut facilement couper. 

— A SUSPENSION (2) (yenbclifolûtor, S3ûumtfolotor — Swin- 

ging insulator ici tli suspend ing hooky Suspended 
insulator). Isolateur mobile autour d'un crochet fixé 
à un arbre (v. Chauvin). 

— A PARATONNERRE (2) (Slt^ûblciterifoïûtor — Lightning 

(1) Journal télégraphique des administrations télégraphiques, T. I et 
II. — Douglas, Manual of tclcgraph construction, p. 274, 340. — Congrès 
International des électriciens, Comptes-Rendus, p. 305. — Journal of 

THE SOCIETY OP TELEG. ENGINEERS, T. VIT, p. 123. 

(2» Expériences sur les isolateurs par Gaugain. — Annales télégra- 
phiques, 1875. p. 39, 48 — 1876, p. 565. — Journal des télégraphes, 15 mai 




Manual of tel efifraph construction, p. 311. — Rothkr, Der Tolefrraphoubau, 
p. 69, 72 et 106. — Ludf.wk;, Dor Bau von Tol(Virrni)honlinion, p *.'(» ot 01. 
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Isolateur 



Isolement 



Isoler 



ISOLATEUR — JAUGE 

rod insulator). Appareil formé d'un isolateur ordi' 
naire recouvert d'une calotte métallique en face de 
laquelle vient s'épanouir une pointe qui traverse 
l'isolateur et appartient au support; l'électricité 
atmosphérique peut donc se décharger par la pointe 
sur la calotte qui est reliée à la terre. Ce système 
n'est pas utilisé en France. 

DE RECHANGE (Sîcîerocifolatoc — Spare insulator). Iso- 
lateur qu'on gardn en réserve. 
PRUSSIEN dit « de la commission » (iCommiffionêîopf — 
Commission insulator). Isolateur en forme de cy- 
lindre dont les dimensions en longueur étaient très 
grandes. 

DU FIL QUI EST AU HAUT DU POTEAU («^ûUptlCltungé^ 

ifolator — Insulator of a wire which is the firsl 
on the pôle). 

QUI n'est pas le PREMIER SUR LE POTEAU (S'icbcnî* 

Icitungêifolûtor — hisulalor of a wire which is not 
the first on the pôle). 

NON POURVU DE TENDEUR (Swifd&fnifôlûtor — Insulator 
without stretcher), 

(S'oïûtion — Insulation). Etat d'un corps n'ayant 
de communication qu'avec d'autres corps incapables 
de conduire Télectricité. 

(3foiircn — To insulate, To eut out Cameric.) Pro- 
duire l'isolement. 



J 



Jalon (âftûrttrpfâ^ldjien — Pichet). Fiche pour le tracé, sui' 

le terrain, des lignes télégraphiques. 

Jambe de forge S. Contre fiche. 

Jauge de Washbuhn (aBaf^burn Ce^re — Washburn's gauge). 

Pour mesurer le diamètre des Jils (v. Calibre de 
Washburn). 
— êlegtrométrique (1) (@id)oppûrot, 9)rùfcIeftrometer — 

Electrometer gauge). Appareil de Thomson com- 
posé d'un inducteur dont on doit maintenir le poten- 
tiel constant et d'un rechargeur. L'inducteur com- 
munique avec un plateau lixe qui attire un petit 
carré d'aluminium formant le petit bras d'un levier 
très léger et relativement très long terminé par une 
fourchette. Cette fourchette porte entre ses dents 
un fil servant à fixer un point de repère. L'ensemble 



(1) Mousson, ^Dle^Physik auf Grundla^e der Erfahrung, T. III, p. 162. -^ 
ité d*électricîté et de magnétisme, T. I, p. 66. (Traduction 



Gordon, Traite 

RAYNAUD et SELIGMANN-LUl)é 
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Jauge 

Jet 
JoixT 



Joule 



est supporté par un fil (le])latine sur lequel le levier 
repose par son centre de gravi t»'*. On fait varier la 
distance entre le plateau et le disaue jusqu'à ce que, 
par la charge coniniuiii(}uée, le ni corresponde au 
point de repère et que la force d'attraction soit ainsi 
réglée i\ une valeur constante. Cette jauce peut 
même automatiquement établir et rompre la com- 
munication de l'inducteur avec le rechargeur toutes 
les fois que le potentiel tombe au-dessous ou s'élève 
au-dessus d'une certaine limite. 
MiGROMÉTRiQUE (i) (SKiUtmftcrtafter — Micrometrical 
gauge). Appareil destiné à mesurer au moyen d'un 
micromètre la distance explosive. 
DE FEU (geuerflro^l — F ire ray). Phénomène lumi- 
neux de l'électricité. ' 
PAR TORSADE SIMPLE (2) (@infacl^c« 3ufommenbr€^en — 
Shnple ^2(7/.ç^./oiy?/). Primitivemonton raccordait les 
fils télégraj)hi(fues eu France en opérant une torsade 
des lîls de ligne dont on saisissait les deux extrémités 
entre deux mâchoires à tordre à une distance de 
15 à 20cï» l'une de l'autre et que l'on tournait en sens 
opposé de m nière à produire un toron sur les spires 
duquel on coulait de la soudure. 
ANGLAIS (2) (aSiirannia S3erbin^ung — Britannia joint). 
On juxtapose les tils sur une longueur de 20c«» et on 
en recourbe extéri(nirement les extrémités en crochet 
soit avec une pince, soit avec un instrument spécial. 
On enroule ensuite à spires jointives du fil à ligature 
autour des deux fils maintenus par des étaux et on 
coul* de la soudure entre les parties de ce joint. 
PAR étranglement OU JOINT ESPAGNOL {2) (SBûrgc* 
lôt^flfUe, ©poni'cbf ectbPfHe — Twisted joint, Bell- 
hanger*s joint). Pour opérer ce joint on place les 
deux fils entre les joues d'une mâchoire en laissant 
libres deux bouts de fil à droite et à gauche en dehors 
de la mâchoire. On enroule alors avec un outil spécial 
chaque extrémité d'un fil autour de la partie continue 
de l'autre fil. La tension du fil ayant rapproché les 
tresses, on les soude comme dans les autres cas. 

INSTRUMENT SPÉCIAL POUR ENROULER LE FIL DANS LE 

JOINT ANGLAIS (2) (SBinbceifcn — Joint hooh). 

INSTRUMENT SPÉCIAL POUR OPÉRER LE JOINT PAR 

ÉTRANGLEMENT (2) (8étt)ciien — Joint lever). 
(3oii(c — Joule), Nom du phyî-icien anglais Joule. 
donné à l'unité pratique de travail proposé par M. 
Siemens en 188*^. Le Joule (10 unités de tiavail 



(\\ Mousson, ^Die Physik auf Gnindlage der Erfahmng, T. III, p. 162. — 
Gordon, Traité d'électricité et de magnétisme, T. I, p. 66. (Traduction 
Raynaud et Seligmann-Lui). 

(2) RoTHEB, Der Telegraphenbau, p. 224 — Ludewtg, Der Bau der Tele- 
graphenlinien. p. 257. — Douglas, Manual of telegraph construction, 2°»» 
édition, p. 304« -^ Blàvieb, Traité de télégraphie, T. Il, p. 7, 8 et 9. 
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Joule 



G. G. S.) est produit par an Watt (v. ce mot) dans 
une seconde. ^ 

LOI DE JOULE (1841) (®cfeê ber Srwârmung beô @trom* 
fceifed — Joule* s law). Joule a trouvé que la quan- 
tité de chaleur développée dans un conducteur par 
un courant est proportionnelle à la résistance de ce 
conducteur et au carré de l'intensité du courant. 
DES DÉRANGEMENTS (^tôrunôètûgebuc^ — Registev of 
faults). Journal tenu dans les bureaux télégraphiques 
et contenant des renseignements sur les dérangements. 
(Sutc — Jitte). Chanvre des Indes dont on se sert 
pour envelopper les cables. 
JuxTA- GOURANT (Suictûflrom — Juxta-current), Nom donné par 

DovE au courant induit ordinaire par opposition 
à extra-courant. 



Journal 



Jute 



Kathode 

Kations 

Kérite 



Kienmayer 



KiRGHHOF 

Kletst 



V. Cathode. 

V. Cations. 

(Mérite — Kerilé). Substance isolante, due à Hut- 

schinson, qui résiste mieux aux alternatives de 

sécheresse et d'humidité que la guttapercha, mais 

qui lui est inférieure comme pouvoir isolant. Elle 

est composée de goudron combiné avec le soufre et 

des huiles végétales. 

amalgame de Kienmayer (2Cmaïgûm oon ^tcnmûçer — 

Kienmayer's electrical amalgam). Amalgame 

trouvé par Kienmayer, en 1788, et destiné à frotter 

les coussins de la machine électrique. Composition 

étain 1, zinc 1, mercure 2. 

LOIS DE KCROHHOF (v. Couvaut déHvé). 

bouteille DE Kleist (v. Bouteille). 



L 



Laine 



minérale ou des scories (^ïûcfenwoUe — Slag). 
Produit laineux provenant des scories des haiits 
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fourneaux et qui, étant un mauvais conducteur de 
la chaleur, sert à envelopper les câbles souterrains 
allemands pour les préserver des influences atmos- 
phériques. La laine minérale est inattaquable par 
Pair et Teau, incombustible et non putrescible. 
Lampe a arc voltaïquk (glûmmcnbo9enlam|>« — Voltaic arc 

lamp). Lampe dans laquelle la lumière provient 
de l'arc voltaique (v. Arc voUaïque), 

— A INCANDKSCKKCE {Frédéric (la yioleyns, King, 

Starr^ Edison (1S7Î)) (®liit)li(ttlûmp€, rjncanbe^cen}^ 
lampe, JBûcuumfoblenïainpe — Incandescent lamp, 
Lamp hy incandescence). Lampe dans laquelle la 
lumière ne provient que de l'incandescence dans 
un espace vicie d'air (l'un eondueteur tenu, le charbon, 
sous l'action du courant qui le traverse (v. Incan- 
descence). 

— ÉLECTRIQUE AUxiLiAïuK (appelée aussi Deviator) (1) 

(Dcoiûtot — Siihsidiary lamp). Lampe à système 
de dérivation appliqué par Si. Hefner-Altenek 
pour maintenir le circuit des uns voltaïques fermé 
et avec la même résistance quand une lampe s'éteint. 

— A DÉRIVATION {}l) (9'lcbenfc^luflûmpe — Shunt lamp). 

Lampe à arc voltaï((ue dans la([uelle h^ jeu des 
charbons est commandé par une dérivation du 
courant principal. Cette dérivation, qui est de ré- 
sistance relativement considérable, reçoit (l'autant 
plus de courant que les charbons s'éloignent davan- 
tage en augmentant la résistance du circuit principal. 
Le circuit dérivé aimante alors un fer doux qui se 
déplace et agit sur les pièces portant les charbons 
et les rapproche en diminuant ainsi la résistance du 
circuit principal dont l'ellet devient préj)ondérant. 
L'inconvénient de ce système réside ((ans le ressort 
de rappel. MM. La(:assa(;m: et Thikrs en 18r>4 se 
servaient déjà d'une dérivation du courant passant 
dans une bobine pour régler l'arc voUaïque. L'idée 
d'appliquer le principe des «lérivations aux régula- 
teurs de lumière électrique est i»ourtant revendiquée 
à une époque bien postérieure hu Franck par M. 
LoNTiN, en Russie par M. Tchikoleff et en Alle- 
magne par M. IIkfxku-Altknegk. 

— DIFFÉRENTIELLE (:2) (©iffercnjîûUûmpe — Différent ial 

lamp). Lampe (lans la(juelle le courant principal 
et la dérivation agissent shniiltanément, sur un fer 
doux, dans deux directions opposées, de sorte que 
(î'est la différence entre leurs effets qui opère le 
réglage de l'appareil. Un même fer doux mobile sert 
de noyau dans l'intérieur de deux bobines, l'une 
principale, l'autre dérivée. De l'action du courant 



il) ZEITSCHRIFT fur ANGEWANDTE ELEÇTRICITi«T, 1879, p. 314. 

(2) Alglave et Boulard, La lumière électrique, p. 87 et 153. — Schellen, 
Die magnet- und dynamoelektpischen Maschinen. — Du Moncel, Eclairage 
électrique. — Electric illumination, Dredge. 
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Lampe 



Lange 



Lenz 
Levier 



sur Tun des circuits, le circuit dérivé, résulte un 
mouvement du barreau de fer doux dans le sens de 
l'axe des bobines qui rapproche les charbons en 
laissant défiler un mouvement d'horlogerie. L'action 
du courant dans le circuit principal rappelant le 
fer doux en arriére, arrête le mouvement d'horlogerie. 
Le ressort antagoniste se trouve dès lors supprimé. 
En cas de rupture des charbons, le courant dérivé 
devenant prépondérant produit un contact qui ex- 
clut la lampe du circuit. 

MOXOPHOTE, POLYPHOTE. V. Monophote, Polyphote. 
SOLEIL (1) (©oïeiUûmpe — Soleil lamp). Lampe, dont 
la disposition est due à M. Clerc (1881), dans la- 
quelle les deux charbons plongent obliquement dans 
un bloc de marbre et sont réunis préalablement par 
une substance conductrice à leurs extrémités. Le 
bloc de marbre s'échauffe par la chaleur de l'arc 
voltaïque aux extrémités des charbons, produit lui- 
même de la lumière et sert de volant pour la fixité 
de l'arc électrique dont les rayons quelque peu 
violets sont noyés dans la lumière générale et lui 
donnent une teinte jaunâtre analogue à celle du 
soleil. 

A FOURCHE {Télégraphie militaire) (2) (JDrû^tgaSel 
— Forked lance). Fourchette munie d'un long 
manche pour placer le fil dans le crochet de l'isolateur. 
LOI DE Lenz. V. Courants induits, loi de Lenz. 
ÉCRIVANT (©(j^reib^cbrl — Writing lever). Palette 
de l'armature de l'électro-aimant de l'appareil Morse. 
inverseur V. Inverseur. 

DE RAPPEL AU BLANC (3) (©infTcllècbel — Type wheel 
detent). Levier trifurqué do l'appareil Hughes dont 
la première branche est munie d'un ressort isolé de 
l'appareil et qui, par une pression convenable sur 
un bouton, sert à faire écouler dans la terre le cou- 
rant de ligne en empêchant son action sur le système 
imprimeur. La pression du doioft sur cette première 
branche et sur le bouton fait avancer une dent, 

Î)ortée par la troisième branche, qui arrête l'axe de 
a roue des types tandis que la deuxième branche 
soulève, au moyen d'une lèvre qu'elle déplace, le 
cliquet qui réunit la roue de frottement à la roue 
correctrice. C'est alors la position d'attente pour la 
réception. 

d'arrêt du MOUVEMENT d'horlogerie (3) (2Crrctirung«* 
^ebft — Catch of fly wheel). Levier de l'appareil 
Hughes agissant sur un excentrique qui frotte 
contre le volant au moyen d'une lame qu'il déplace. 



(1) Alglave et BouLART, La lumière électrique, p. 87 et 153. — Schellen, 
Die ma^net- und dynamoelektrischen Maschinen. 



(2) BUCHHOLTZ, Die Krie^stelegraplife, p. 35. 

(3) BoREL, Traité de l'appareil Hughes. 
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Letdb 

Liaison 

Ligature 



LEYISB BRI8É ÉCRIVANT DK l'aPPAREIL MoRSE (Xnidf^Mf 

BtabtnUt*\âitt ^bel — Divided icritino pallet). On 
se sert en Allemagnk à**. «lifftireriLe.s palettes brisées 
(WiehU von Brahtmder) pour que les signaux t^'^lé- 
graphiques du Morse s'impriment, dans le système 
continu, de la infime manière que dans le système 
ordinaire à courant de transmission; le couteau ne 
soulève la Lande que dans le cas d'une interruption 
de circuit. 

— PALMEK (1) fgû^H)ebeï — Palmer lever). Nom donné 

à un instrument destiné à mesurer avec précision 
le diamètre des iils fnélalliques. 

Lévrb DE FROTTEMENT (Sîfiber, ttppc — Steel rider). Lèvre 

mobile du chariot de rapj)areil Hughes que le 
goujon rencontre, soulève et mettait autrefois en 
communication ave(î la pile en interrompant le con- 
tact de la lèvre avec la terre par la partie inférieure 
du chariot. 

V. Bouteille de Leyde. 

TRIANGULAIRE. V. (Consolidation triangulaire, 
DE DEUX FILS DE LIGNE (iDrû^toerbinbung, ©icfelbunb — 
Binding ou ^oi?i/).Mode de réunion de deux sections 
de Iils de li^ne téléi<rai)hi(fue, au moyen de petit 111 
dit * fil à ligature » (V. Joint), 

— SOUDÉE (©ictellct^ilcUe — Soldered hinding). Ligature 

consolidée par une soudure. 

— FIL A LIGATURE V. FH. 

Ligne télégraphique (îïele^rûp^)enïinif, ZtXtç^xa'pHxiUitm^ — 

Télégraphie Une), Condiicteur métallique reliant 
d'une manière ininterrompue deux stations éloignées 
en s'appuyanl sur de^ points isolés. 

— AÉRIENNE {2) (Db.nibiîdje gcitung, Cuftieitung — Over- 

ground wire, Ocer hcad lin(\ Aerial Une), Ligne 
en fil de fer suspendue de distance en distance sur 
des isolateurs en })orcelain3, en verre, etc., et en 
contact permanent avec l'atmosphère dont elle subit 
toutes les intluences. Qiioi'iue le fer nr* soit pas 
le métal le plus condui:teur, on le choisit à cause de 
sa plus grande ténacité et de son bas prix. 

— SOUTERRAINE (3) (Unterirbîfc^^ Svitung — Underground 

wire ou li7ie). Fil de cuivre recouvert d'une enve- 
loppe isolante, d'une enveloppe protectrice et placé 

(1) Zetzsche, Handbuch der elektrischon Télégraphie, T. Ilf, p. 12. — 
Douglas, Manual of tclegraph construction, p, 3i?3 — Ludewig, Der Bau 
der Telegraphen, p, 174. — Rothrr, Dgp Tele^paphenbau. p. 21. 

(2) Annales télégraphiques, 1859, p. 337. — Journal télégraphique des 
Administrations télégraphiques, V. I. — Congrès international des 
ÉLECTRICIENS, Comptes Rendus, p. 317. — Phil. Magazine, 18(50, l^r sém., 
p. 409. — Du Moncel, Application de l'Electricité T. III. — Rother, Der 
Telegraphenbau, p. 21 — Ludewig, Der Bau dop Tole<?raphcnlinien. 

(3) Annales télégraphiques, 1859, p. 1. — Handbuch der elektrischen 
Télégraphie, Zetzsche, T. III, p. 162. — Du Moncel, Applications de rélec- 
tricité, T. Il, p. 510 — Journal of the society of telegraph Enginfers, 
1877, p. 162. — Douglas, Telegraph Construction, p. 349, 369. — Lumiâre 

ÉLEOTBIQUB, 1882. 
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dans des tuyaux enterrés à des profondeurs varia- 
bles. Quelquefois on fait usage d'un câble muni 
d'unie armature que Ton dépose simplement au fond 
d'une tranchée. 
Ligne sous-fluviale (glufteitung — S uh fluvial Une). Câble 

coulé dans l'eau d'un fleuve et recouvert d'une en- 
veloppe appropriée. 

— SOUS-MARINE (Untcrfccifcte Ccitung, ©ubmarine Cettung — 

Siihmarine Une). (J;i})le iiumorgé dans la mer. (Y. 
Cahle). 

— TÉLÉGRAPHIQUE DU CHEMIN DE FER (SBû^inteïe9ropt)en* 

leitung — Raihoay Une), Ligne construite et entre- 
tenue par les compagnies de chemin de fer pour les 
besoins de leur exploitation. 

— URBAINE (©tûbtlcitung - Toicn Une). Ligne dans 

l'intérieur d'une' vill(\ Elle peut être souterraine ou 
aérienne et s'appuyer contre les habitations. 

— SUR ROUTE (Sinic un ^er ©trafe — Road Une). Ligne 

aérienne dont les poteaux suivent une route. 

— SUR POTEAUX (@tûngenle(tung — Pôle Une). Ligne 

aérienne soutenue pnr des poteaux. 

— ' DE GABLES (^abellcitung — ('able Une). Câbles sou- 

terrains ou sous-niaiins. 

— DE SONNERIE (8âutctt)ctîlinie — Bell Une). Ligne ser- 
vant de circuit à une sonnerie. 

A EMBROGHAGE (^UiflzxtmQ, ©d^ïeifïime — Line with 
intermediate stations). Ligne ne prenant pas terre 
dans une station tflégraphique qu'elle dessert en 
passant, mais comprenant simplement dans son 
circuit les bobines du récepteur pour aller prendre 
terre dans l'un des liureaux suivants. 

— DE TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE (gclbtcljearapt)enlinic — 

Fleld telegraph Une). En général, ligne utilisée 
pour le service d'une armée. 

— VOLANTE DE té:légraphie MILITAIRE (1) (gUegcnbe 

geïblinic — Field flylng Une). Ligne servant à relier 
les divers corps d'une armée les uns avec les autres. 

— d'étapes (1) (Télégraphie militaire) (gelbteleôrap^eiHi 

Unie — Intermediate field Une, Stage line). Ligne 
chargée de desservir les besoins d'une armée d'occu- 
])ation et de la relier à la base d'opérations. 

— DE TRAIN DE GHEMix DE FER (Suglintc — Intercom- 

tnunication in trains). Ligne portée par le train 
et destinée à avertir au besoin le chef de train pen- 
dant la marche. 

— POUR ANNONCER LFs INCENDIES (gcuermelbcleitung — 

Fire alarm Une). 

— NEUTRE (Snbtffcrcnjpunft^ S^îeutraïe Sinte — Equator). 

Zone où le magnétisme est condensé dans un aimant 
entre les deux pôles. 

— DE FORGE. V. Force. 



(1) BucHHOLTZ, Die Kriegstelegraphic. — Fischer-Treuenfeld, Die Kriegs- 
telegraphie. — M ilitary Telegraph, M.ir Webber, Journal qf the society 
OF TELEGRAPH Engineers, 1872. — Télégraphie militaire par Th. Fix. — 
Télégraphie militaire par Dumas. 
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LiMNORIA 



TilRK 



Livre 



Local 



Lo<'.H 



Loi 



LUiNORUM (1) (/>•• Carpenler) (8imnoria Signorum — 
Limnoria lif/norinn). Petit cnistac/^ (hstriicteur 
lies càblos. 

TKREBUANs. S. Li//in(Hua lif/noruni. 
AU 80X (9ladj bfm ®ct)ôr ûufne^mcn — To read hy 
souiid). Ilahitiidt» (firiin bon U'ié^^^niphiste doit 
avoir «le coniurtMnlre une «léjx'ohe iiu bruit fait par 
la palefete do l'appareil Morse. 

Ai: PAsyA(iK l'ouH coNTuoLK (SWitlefeii — To read 
transit hH'saafjcs in order to chrck thon). Dans 
les centres ini}»ortanLs et aux frontières, denx appa- 
reils Morse inslallés en translation permettaient 
autrefois de lire les dën«''('lies téléj^rmphitîueK au 
passaj^e pour en compter le nombre des mots. 
A soucHK (Sinnûljmcbud^, Sinnûljmeiournal — Stuh fjook, 
Couyitorfoil hook). Livre sur leauel l'employé de 
jj^uicliet inscrit les taxes des déjx'clies télé^raphi(|ues 
pour le contrrde linancier. 

d'entrée {Coniptabiliié maticves) (6ingong*bu(^ — 
Entry Jwok). Livre où Ton inscrit tous les olijels 
qui entrent dans un ma^^asin. 

i)K soiiTiK (Cohiptahilité matières) (Hné^an^ihud) — 
Issue ou eoHl hook). Livre où sont inscrits tous les 
objets employés hors d'un n)aj,(asin. 
EN LOCAL (Cocûlc ©(^ûUung — Sfiort eircuitiny). ex- 
pression indiquant qu'on a mis, dans le circuit d'une 
pile <Hte « locale •». les appareils d'un bureau A 
l'exclusion des parties de la li}^nio. 
ÉLECTHiQrK Ci) (Stcfttifc^eô 8og — Electrieal log). 
Instrument drt à différents inventeurs. Les plus 
connus sont ceux de MM. leCioAu.wT i>e Tromelin 
(187Ô) et Fleiki.ms (IS^Sl ils sont constitués -le 
premier par une ludic ', le second par un tournicjuet 
plongés dans la mer et qui, aetionués par l'eau, 
pendant la marche du navire, font tourner leur 
axe, placé dans un»' iioîLe non étanclie et constituant 
l'interrupteur «l'un circuit dans le((uel se trouve un 
compteur de tours, li'interruidion d»i circuit n'est 
toutefois jamais entière, mais dans l'jine des phases 
du mouvement il se cunqdéte par l'axe métallique 
de l'hélice, tandis que dans l'autre la fermeture est 
effectuée par l'eau de la mer. La différence considé- 
rable de condu(til)ilité de ces deux circuits écjuivaut 
Î)Our ainsi dire à une interruption dans le cas où 
'hélice n'offre au frotteur qu'un des côtés de son 
axe formé d'un corps isolant et force le courant à 
venir se rendre à la carène ou al)outit l'autre til 
de pile. 

((SJcfel — Law). Relation entre un phénomène et 
sa cause. 



(1) Journal of thk Society ok telkgrvpu Enginekrs, T. IV, p. 363, 
Cable borers. 

(2) Electricité, 1883, p. 292, 304. — Revue mapitimc et coloniale, 1879. 
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LOI — LUMIÈRE ÉLECTRIQUE 



Longueur 



LUKUR 



Luire 



Loi V. Kirchhof, Lenz, Magnétisme, Newmann, Cou- 

rant induit, Actions chimiques, Joule, Ohm, Ré- 
pulsion, Flotteur ou nageur d'Ampère, Volta, Pile 
thermoéleclrique. 

RÉDUITE (Sîcbu.iite Sânge — Reduced length). Lon- 
gueur du fil normal (autrefois le fil de fer de 4inm 
de diamètre en France) dont la résistance est égale 
à celle d'un conducteur de matière, de longueur et 
d'épaisseur données. 

DES DÉCHARGES ÉLECTRIQUES (®ltmmlidfjt — GlOW), 

Phénomène lumineux qu'on attribue à une multi- 
tude de petites décharges entre un conducteur et les 
particules d'air qui le touchent. Le vent électrique 
est une des conditions essentielles de l'existence de 
la lueur. 

QUI APPARAIT APRÈS UNE DÉCHARGE, pendant Un 

certain temps et provient d'une phosphorescence 
(9laà)^l\iUn, SflûdjUudèten — Gloio after a discharge). 
QUI A l'aspect d'une LUEUR CENDRÉE (S'iebelartigeô 
©limmlid^t — Ashy glow), 

APRÈS UNE DÉCHARGE (V. Lueur) (Slûd^glu^cn; nûdjii* 
UndjUn — To gloio after a discharge). 
s'illuminer sous l'apparence d'une lueur (®lim^ 
men — To glow). 

expérience de lullin ou perce-carte (CuUin'fc^er 
JBerfud^ — Lullin* s ecnperiment). 
Lumière électrique (1) (eteftrifdjeô îiâ^t — Electric light). Résultat 

de la transformation de l'électricité en tlux lumineux 
à la suite de la concentration de la chaleur au point 
où sa propagation est gênée par une augmentation 
de résistance produite — par une rupture de circuit 
amenant une décharge disruptive {arc voltaïque) — 
ou par une diminution d'épaisseur du conducteur 
amenant un échautfement (incandescence). Cette 
lumière, dou^e des mêmes propriétés que la lumière 
du soleil, est cependant plus active à cause de sa 
plus grande richesse en rayons violets. 

— A ARC voltaïque (V. Arc voltaïque) (@lcftrif(^cr 

gtammcnbogcn Light from electric arc). 

— PAR incandescence (V. Incandescence) (©lù^lii^t — 

Electric light hy incandescence). 

— STRATIFIÉE (V. Stratification). 

— froide (^ûlfeé Çtc^t, ?)fi)d3rop^o« — Cold light). Nom 

donné par le D"" Mighael de Hambourg à une lu- 
mière phosphorescente produite par rélectricité. 



LULLIN 



(1) Journal of the society of telegraph Engineers, T. VIII, p. 217, 318 
— T. IX, p. 89, 135. — La lumière électrique, par Alglave etBouLART.— 
La LUMIÈRE ÉLECTRIQUE, par Du MoNCEL. — Qavarret, Traité d'électricité, 
T. II, p. 524. 
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Machine électrique a globe de soufre (1) (JCugeïereftrilîr^ 

mafd^i^e — SuljJiur hall eleclrical macitme), iUu- 
chine iiivent e par Otto de Guericke en 16b3 et 
composée d une boule de soufre qu'on IdisaiL tourner 
en la frottant avec les mains. (Je lut Newton qui 
remplaça le soufre par le verre sans rien changer à la 
manière de frotier. iiansen substitua, en l/4>;, à la 
main de riioninie, une roue pour tourner le globe 
ou le cylindre. 

— ÉLEcruiQUE A cylindre (1) (©Uftiifc^e ©çltnbermafc^tnc 

— Cylinder*electrical nuiclnne), quoique cette ma- 
chine porte en France le nom de machine de Nairne. 
elle a été inventée par Gordon, Bénédictin Ecossais. 
(\liZ-\ioi). Vonv être juste, nous devons rapporter 
à Hawksbee la preiiii re iilee d employer le cyiindre 
de verre comme générateur. ^V^ huivHsbee, Physi- 
co-mechanical expermienU, i/K», p. 5^3). 

— électrique a plateau (1) (^eibeneleftriiirmûfc^ine — 

Plate eleclrical machine). buiAi d de Lafond, en 
175(3, et après lui lNGENHousz(l7o'i:) et Kamsden (l/tHJ) 
remplacèrent le cylindre de verre par un plateau tour- 
nant entre des frottoirs garnis de dillerents amal- 
games ou d'or mussif. L électricité est, dans ce cas, 
comme dans les appareils précédents, engendrée par 
le frottement. Le iiuide neutre du plateau est decom- 

Ï)ose, le tluide négatif s écoulant dans la terre par 
es frottoirs et les supports, tandis que le lluide 
positif agit, par inlluence, sur des pointes qui en- 
serrent le plateau et qui appartiennent à un con- 
ducteur de capacité sullisante. L électricité négative 
de ce conducteur se d;'cliarge par les pointes sur 
le plateau pour le ramener à l'état naturel et le 
conducteur reste ainsi chargé de lluide positif. 

— hydroélectrique (1) (»f>9broelcftn|irmaJQ^inc, îDûmpf* 

eli'tti ifirmafo, ine — Uydroelectrtcal /nachine). Ma- 
chine inventée par Armstrong en 1840. L électricité 
y est engemlrée par le frottement de la vapeur dans 
des ajutages coudés. 

— magnétoelectrique (SWûônetocleîtrifirmafc^ine — Ma- 

gnetoelectric ynachine). Appareil dans lequel l'élec- 
tricité est engendrée par le mouvement d'un aimant 
ou d'un electro-aimant à proximité d'un conducteur 
entourant un noyau de fer doux. 

(1) Priestley, History of electricity, T. III, p. 48. — Annales de Physique 
BT Chimie, 3"»« série, T. II, VII, X. — Becquerel, Electrochimie, p. 40. — * 
Phil. Magazine, 1840, nov., déc. — 1841, janv., février, avril — 1843, janvier. 
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Verdet a confirmé la loi suivante que Faraday 
n'avait émise qu'à l'état de proLahilité. Il y a pro- 
portionnalité entre l'action magnétique et la rotation 
du plan de polarisation. 
Magnétisme loi du magnétisme (1) (©efcj beô tUlaqmtièmué — 

Lato of magnetisyn). Cette loi était connue d'une 
manière empirique de Torie Mayer (17:^3-17(38); 
Lamrert (17<;8-1 /77) l'a admise et Goulomr l'a véri- 
fiée. Elle s'énonce de la manière suivante : « Les 
intensités des attractions et des répulsions magné- 
tiques varient en raison inverse des carrés des 
distances des centres d'action 

— THÉOKiEs DU MAGNÉTISME (îl^eoïie bcô SO?ûgnc(iômuô — 

Theory ofthe magnelism). 1" Théorie de Coulomr. 
Coulomb admit dans chaque molécule magnétique 
deux lluides impondérables exerçant leur elfet 1 un 
au pôle positif, l'autre au pôle négatif. Chacun des 
fluides agit par répulsion sur le lluide de la même 
espèce et par attraction sur le fluide de nom contiliire, 
ce qui explique les actions mutuelles des pôles. Les 
actions mutuelles des pôles sont celles qu'exercent 
les tlui les magnétiques qu'ils contiennent. L'attrac- 
tion des aimants sur le Fer et les autres substances 
magnétiques est donc une action exercée par le lluide 
attirant sur le lluide de nom contraire qui existerait 
dans le corps attiré. — îio Théorie d'Ampère. Ampère 
rejeta, en 1820, la théorie do Coulomb et ramena 
tous les phénomènes magnétiques à des effets de 
courants. 11 suppose que les molécules des aimants 
sont entourées de petits courants circulaires, per- 
pendiculaires à l'axe de l'aimant et tous dirigés clans 
le même sens que les courants existant dans les 
substances magnétiques, mais que leurs plans n'ont 
aucune direction constante, de manière que les 
actions ((u'ils tendent à produire s'entredétruisent. 
L'aimantation a pour etiet de leur donner les direc- 
tions qu'ils possèdent dans les aimants. L'attraction 
des aimants s'explique par l'attraction de ces cou- 
rants. (V. Théorie), 

Magnétoélegtrique (Magnétisme , Electrique) (S}?ûgmtoelc!tr(f(J(; — 

Magne toeleclric). Se dit d'un courant engendré par 
le mouvement d'un aimant en présence cPun circuit 
ou d'une machine dans laquelle ce phénomène se 
passe. 

Magnétographe (iVIàyvTiç, //ayvriTtç aimant, ypà'fw j'écris) (SKogneto* 

grap^ — Magnetograph), Appareil destiné à enre- 
gistrer les variations magnétiques. 

Magnétomètre (Magnétisme, //frfov, mesure) (SKagnetotnelet — Ma- 

gnetomeier). Appareil de Gauss destiné à évaluer la 
composante horizontale de l'intensité magnétique 
terrestre. 

— BIFILAIRE (Gauss) (aSifUarmoônetometcr — Bifilar ma* 



(1) MÉMOmES t>ii L'ANCIENNE ACADÉMIE DE SCIENCES D9 PARIS, de 1784 à 1790* 
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Mailleghort 



Malaptérure 

Mange 

Manchon 
Mandat 



gnetometer). Magnétomètre à suspension soutenue 
par deux fils parallèles et destiné, comme le précé- 
dent, à évaluer la composante magnétique horizon- 
tale terrestre. 
Magxétomètre balance. Instrument destiné à évaluer la compo- 
sante magnétique verti( aln terrestre. 
FIL de mailleghort (ÎRcufilberbrûit — Germayi sil- 
verwire). Fil dont la composition est due à Maillot 
et Gharlier, ouvriers do Lyon ; elle est de 55 cuivre, 
23 nickel, 17 zinc, H fer et 2 étain. — La résistance 
électrique assez élevée de cette composition varie 
d'une quantité négligeable pour les variations de 
chaleur ordinaires de l'atmosphère et cette propriété 
Ta fait adopter pour la confection des bobines des 
rhéostats. 

électrique (1) (3itt«rw«lô — Silurus). Poisson élec- 
trique. 

(2) méthode de manck. Métihxle pour calculer la 
résistance des piles. (V. Résistance). 
V. Communication à manchmi. 
d'argent expédié PAU \.v. TKFj':(iiiAPHE(®elbûn»«ifun9 

— Télégraphie money order). Le télégraphe expédie 
l'avis qui est présenté au bureau de poste où le 
mandat est acquitté. 

Manipulateur (€k^>(ii|fc(, ^fler (appareil Morse), SKûntpulûtor, S^fte 

— Key), Appareil destiné à mettre la ligne télégra- 
phique en communication avec la pile, de manière 
a envoyer à l'autre station un courant produisant 
des signaux. 

— a inversion DE COURANT (2B«(l^felflromtûfle — Double 

current key). Manipulateur envoyant sur la ligne 
un courant de sens contraire immédiatement après 
une émission de courant de transmission afin de 
diminuer les effets de charge. 

— PLAQUE DU milieu DU MANIPULATEUR MORSE SUr la- 
quelle est monté le pivot du levier transmetteur 

(Jtôrpec — Key bridge). 

— POUR TRANSMETTRE DEUX DÉPÊCHES SIMULTANÉMENT 

EN SENS CONTRAIRE SUR LE MKMK FIL {®tQtn\pVCditaftt 

— Duplex key). (Voir Méthode). 
RADIANTE (©ttût^Ienbc SKûtctie — Radiant matter). 
A la suite de ses expériences sur les décharges dans 
des tubes à vide où la raréfaction était poussée 
jusqu'à 1 millionième d'atmosphère, M. Grookes 
a admis, avec quelques autres pliysiciens, l'existence 
d'un quatrième état de la matière (jui est caractérisé 
par des propriétés entièrement spéciales (3). 
(M^yaç grand). Préfixe indiquant le multiple d'une 

•unité G.G. S. : il équivaut à un million d'unités. 
Ainsi Mégohm équivaut à un million d'ohnjs. 



Matière 



Méga 



( 1) Monatsberichte der akademie der Wissenschaften, Berlin, août 
jgS 7. — Annales de physique et chimie, 1858, p. 124. 
(2) Jamin, Traitéde physique, t. IV, p. 91. 
j3) Crookes, On Radiant Matter, \^^ . î) 
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MÉLANGE — MÉTHODE 



Mêloqraphe 



Membrane 



Mention 



Mélange (Dra^tberûtirung^ ^ra^toerfci^lingung, 3ufammenfpred()en, ^iU 

fprecl?en — Contact). Dôningemont sur les lignes 
telégraplriques provenant du contact de deux lils 
qui reçoivent en dérivation les transmissions tra- 
versant chacun d'eux. 
— ^TRE affecté de MÉLANGE (3ufûmmenfprc(l^cn, fOîit* 

fprcc^cn — To be in contact). En parlant des lignes 
télégraphiques. 

— PROVENANT DU MAUVAIS ÉTAT DE l'iSOLATEUR. (V. 

Perte à la terre). 

ÉLECTRIQUE (Miloa mélodie, 7pà<pco j'écris). Instrument 
de M. Garpentier reproduisant finalement, grdce 
au jeu de différentes combinaisons électriques, un 
morceau de musique que Ton a joué. 11 peut servir 
à fixer l'inspiration musicale. 

PHONIQUE (éprac^blâttc^en, aXembranc bci gcrnfprfc|ûpparût 
— Vibrating diaphrag^n). Membrane qui vibre 
dans un téléphone sous l'inlluence de la parole ou 
d'un autre bruit quelconque. (V. Téléphone), 
DE SERVICE (©ienflnotij, 2>ien|lli^er 3ufû| — Service 
report). Indication intéressant le service dans les 
dépêches télégraphiques. 

DE TRANSMISSION (^efôrbfrungéoermftî — Notice of 
transmission). Indication relative à la transmission. 
DE RÉCEPTION (ÎCufnû^meocrittetf — Notice of récep- 
tion). Indication mentionnant la réception d'une 
dépêche. 

MAGNÉTIQUE (SWoônetifd^er SWeribion — Magnetic 7ne- 
ridian). Grand cercle de la terre passant par les 
deux pôles magnétiques; le méridien magnétique 
faisait, le lef janvier 1871), un angle de 16o 5b' Occid. 
avec le méridien astronomique de Paris. 

IRRÉGULARITÉS DANS LA I>08ITI0N DU MÉRIDIEN MAG- 
NÉTIQUE (URûgnetifdye ^tôrungen — Magnetic distur- 
bances) . Variations dans la direction de ce méridien. 
(V. Variations). 

FORMULE DE MÉRITE (<ïmpfinbli<tfeitôfonflûnte — Figur 
of merit). Formule faisant connaître la résistance 
d'un circuit qui , avec un élément Daniel, produit 
l'unité de déviation sur l'échelle d'un galvanomètre. 
Mêthanomêtre (Méthane [gaz des mardis] juiT^ov, mesure). Instru- 
ment propre à mesurer électriquement le dégagement 
du gnsou. 

DIFFÉRENTIELLE (1) (V. Multiple) (©iffcrentialfc^ûltung 
— Lifferential System). Méthode employée pour 
correspondre par télégraphe simultanément en sens 
contraire sur un même 111. Un double circuit entoure 
en sens contraire, au point de départ, les bobines 
de Télectro-aimant qui est ainsi soustrait par com- 

Eensation à l'action des courants originaires de ce 
ureau ; l'un de ces circuits est relié directement à 
la terre avec un rhéostat de résistance égale à la 



Méridien 



Mérite 



Méthode 



(1) Annales télégraphiques, 1876, 1877. — Ganter, per technische Te- 
legraphendienst, p. 246. — Bontemps, Les systèmes télégraphiques^ p. 148. 
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Méthode 



Méti£R 



Métke 



ligne, tandis que Taulre est en communication avec 
la ligne. A Tarrivée, le circuit de la ligne est relié 
également à l'un des circuits d'un électro-aimant à 
double enroulement qu'il traverse pour aller à terre, 
pour la plus grande partie. Le récepteur, au point 
de départ, n'étant pas actioinié par les courants qui 
traversent Télectro-aimant, chacun dans un sens, 
sera pourtant sensible aux courants d'arrivée du 
poste opposé. M. Stearns a rendu la méthode diffé- 
rentielle prati(|ue en ajoutant un condensateur (187:2;. 
DU PONT [de Wheatstone] (V. Pont de Wheatstone) 
(JBrûcfcnfctottung — Bridge system). Autre méthode 
inventée par Maron (18(>i) et ajiplitfuée par Stearns 
(1872), pour mettre deux stations en état de corres- 
pondre simultanément en sens contraire. Pour cela, 
on installe les électro-aimants dos appareils au milieu 
de la diagonale du parallélogramme des extrémités 
de laquelle partent les résistances de la balance et 
le lil de ligne; le manipulateur est relié au sommet 
d'où ne i)artent i)as les résistances. D'après cette 
disposition les électro-aimants, comme dans la mé- 
thode différentielle, ne sont pas sensibles aux cou- 
rants de départ, mais seulement aux courants d'arri- 
vée. M. Stearns a rendu cette méthode également 
pratique par l'application d'un condensateur (1872). 
AiLHAUD (1) (2(iHûUb'ô iDupUp (Sçflem — Ailhaiid*s 
duplex System). Système duplex appliciué depuis 
1875 aux cables iïancoalgériens. Il consiste en une 
combinaison du système ditïérentiel et du système 
du Pont. Le récepteur (galvanomètre à miroir, au- 
jourd'hui Siphon recorcler) est à double circuit. Le 
1er cii'cuit est ])lacé entre les branches du pont, le 
2«ie circuit entre la terre et l'armature du conden- 
sateur (de 15 à 20 microfarads) de la ligne factice. 
L'effet de ce condensateur est ainsi considérablement 
augmenté, puisqu'il a une double action. L'équilibre 
est complété par un petit condensateur auxiliaire 
(2 à 3 microfarads) placé également dans la ligne 
factice et par un autre condensateur (de 15 à 20 mi- 
crofarads) placé entre la tête du pont et la této de la 
ligne. Chaque condensateur est réglé par un rhéostat. 
En augmentant la longueur de la ligne on n'a pas 
à faire varier la capacité des condensateurs, mais 
seulement la résistance des divers rhéostats. Une 
résistance fixe placée à l'entrée de la ligne facilite 
le réglage. 

électrique ((ïleftrifci^er SBebcfluÇl — Electrical looni). 
Instrument dans lequel un travail industriel est 
opéré par l'électricité. 

(Msrpov mesure) (SJlcter — Meter) (2) Quoique notre 
langue soit peu synthétique, elle a admis cependant 



(1) Annales télégraphiques, 1877, Art. M. Grammaccini. 

(2) Journal dp the society of telegraph Englneers, T. X, avril 1881, 
T. XI, sept. 1882. — Lumière électrique, 1882, 27 mai et 10 juin. — Elec- 
ÏRICIBN, T. II, 
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dans la scieuco électrique <iiiel(iiies termes composés 
étrangers dérivés de mètre et ayant la signification 
d'instruments destinés à mesurer des quantités élec- 
triques spécifiées par l'unité qui entre dans la compo- 
sition dumot. Ainsi Ampères-mètre, ou par abréviation 
Am-mètre. signifie instrument pour mesurer l'inten- 
sité ; Voltmètre, instrument mesurant la force élec- 
tromotrice ;Gouloml)mètre. instrument pour mesurer 
la quantité;Ohmmètre,instrumentpour mesurer la ré- 
sistance; Ergmétre, instrument pour mesurer l'énergie. 

Parmi ces différents instruments d'usage commer- 
cial, les uns sont de simples indicateurs; d'autres, au 
contraire, sont enregistreurs. Nous donnons ci-après 
une description du principe sur lequel sont fondés 
les divers instruments pour la mesure des courants 
intenses. 
Métré ampéres-mètre. — Les galvanomètres dans lesquels 

la déviation est proportionnelle à l'intensité du cou- 
rant sont des Ampères-mètres ; mais l'utilisation 
des courants intenses employés dans les applications 
industrielles les détériorerait. 

lo M. Marcel Deprez a imaginé un galvanomètre 
destiné à remplir les fonctions d'Ampéres-mètre 
avec des courants intenses. Il se compose d'un 
aimant en fer à cheval, entre les hranches duquel 
est mobile un axe horizontal muni de barreaux de 
fer doux perpendiculaires à sa direction. Un index 
monté perpendiculairement à l'axe pivote verticale- 
ment entre les deux pôles. Une bobine de fil, tra- 
versée par le courant à mesurer, est placée entre 
les branches du fer à cheval et l'armature en forme 
d'arête de poisson. Une table fournit la valeur des 
différentes déviations en Ampères. M. Garpentier 
a construit aussi un Ampères-métre dans lequel la 
bobine en fil gros, installée dans le circuit principal, 
est oblique dans le cliamp magnétique. 

2o L' Am-mètre de MM. Ayrton et Perry est for- 
mé d'un aimant permanent et d'une aiguille dis- 
Sosée comme une armature entre ses pôles. Les 
éviations de l'aiguille étant proportionnelles à 
l'intensité du courant qui les produit, il suffira de 
déterminer une constante pour chaque appareil. 
La bobine de fil que traverse le courant est sou- 
vent divisée en dix autres que l'on peut réunir en 
tension ou en quantité. 

30 L'Electrodynamomètre de M. Siemens, qui 
n'est qu'un Am-mètre, consiste dans une bobine fixe 
et une bobine mobile suspendue par un fil et un 
ressort spirale ; la position normale de cette dernière 
est à angle droit par rapport à la première. Lors- 

2u'un courant est transmis à travers les deux bobines 
isposées en série, la bobine mobile est déviée, la 
déviation étant contrebalancée par le ressort spirale. 
La torsion est, dans ce cas proportionnelle, au carré 
de l'intensité du courant et indiquée par un index. 
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MétPvE voltmètre — 1<> I/instrument du MM. Ayhton ol 

Perry pour mesurer la forre életrtromotriceestsom- 
blalile h leur Am-riuHre, Hauf (jiielqueH modifications. 
La différence esHontiolle réHldo dans le diamètre du 
fil de la bobine, (jui est très petit ; les communica- 
tions à 808 extrémités sont disposées de manière 
à mesurer la différence de potentiel entre les deux 
points. 

2" Galvanomkthk dk M. Devrez. Cet instrument 
ne diffère du pfalvauomètre dont nous avons parlé 
précédemment ({uc par les mêmes modifications que 
celles ((ue nous venons de sij^naler dans Tinstru- 
ment de MM. Avrton et Perhv. 

30 GAIA'ANOMIî/niK DK TORSION DE SiEMENS. Il 

consiste en un aimant en forme de cloche suspendu 
entre deux boi)iiies de lil fin au moyen d'un fil et 
d'un ressort spirale. J-.<;s déviations de Taimant sous 
l'influence du courant sont contrebalancées par le 
ressort comme dans réb^ctrodynamomètre, (le ma- 
nière ({ue les an^^les de torsion soient simplement 
proportioimels aux intensités. On peut faire usaj^e 
de différentes résistances additionnelles pour faire 
varier la sensibilité de l'instrument. 
— ERGMÈTRK. — - 1» M . Mah<:kl1 )ki»rez a adressé SU r Cette 

question d'intéressantes connnunications à l'Acadé- 
mie des sciences en 1H80. Le mesureur d'énergie de 
M. Marcel Deprez consiste en un cadre multiplica- 
teur d'assez ^rrandes dimensions, dans l'intérieur du- 
quel se trouve un second cadre mobile sur des cou- 
teaux. Sur le cadre fixe est enroulé un fil fin et long 
constituant un circuit dérivé. Le 2^ cadre, au con- 
trnire est entouré d'un gros lil traversé par le cou- 
rant i)rincii)al. Une petite masse lixée au cadre mo- 
bile dans le prolongement de la droite qui joint 
l'axe des couteaux au centre de gravité de ce cadre 
permet d'obtenir Teffort antagoniste q^ui doit faire 
équilibre au couple résultant des actions récipro- 
ques des deux courants (jui traversent les cailres. 
Les déviations donnent le, produit de l'intensité et 
de la force électromotrice, c'est-à-dire l'énergicî. 

Kn ajoutant un totalisateur, on peut obtenir à un 
instant quelcon(|ue la valeur de 1 intégrale faisant 
connaître la (fuantité d'énergie ([ui a traversé le cir- 
cuit pendant un temps déterminé. 

2» MM. AvRTON' et Pkiihv oivt inventé un mesu- 
reur d'énergie composé, comme celui do M. Marcel 
Deprez, de deux bobines, l'une fixe composée de 
gros fil traversée pur h\ courant principal, et l'autre 
avec shunt, suspendue dans l'intérieur du premier 
cadre. Les axes d(;s deux bobines étant parallèles, 
le passage d'un courant t(Uidra à mouvoir celle qui 
est mobile. Le gros fil mesurant l'intensité du cou- 
rant et le fil fin la force; électromotrico, par la diffé- 
rence de potentiel, la déviation est le produit de ces 
deux quantités et fournira l'énergie du courant. 
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Mètre 



Micro 



Micromètre 



Microphone 



METRE — microphone 

3o Lo Wattmètre (le M. Siemens est fondé sur le 
môme principe que son électrodynamomètre. Les 
deux bobines sont pourtant distinctes l'une de l'autre 
avec des bornes séparées pour chacune d'elles. La 
bobine fixe de gros fil mesure la force électromotrice, 
tandis que la bobine mobile en mesure l'intensité. 
La position résultante est due au produit de ces 
deux quantités c'est-à-dire à l'énergie. Le produit 
de volts par des ampères dorme des watts qu'indique 
l'angle de torsion sans l'intervention d'aucune table. 
OHMMÉTRE. — L'OHMMÈTREde MM. Ayrton et Perry 
est formé de deux bobines, l'une de gros fil pour le 
courant principal, l'autre de 111 fin pour obtenir la 
force électromotrice. Les deux bobines étant à angle 
droit l'une par rapport à l'autre, une aiguille sous 
l'influence des courants qui traversent les deux 

E 

bobines exprimera, par sa déviation, le rapport j 

c'est-à-dire R. 

CouLOMBMÉTRE. 1» Lcs Goulombmôtres sont des enre- 
gistreurs. Parmi ces instruments, les uns sont fondés 
sur les lois de l'électrolyse, c'est-à-dire accusent, par le 
poids de la substance déposée au pôle négatif dans 
un bain, la quantité d'électricité aue l'on a employée. 
2o M. Sprague emploie aussi la méthode electro- 
lytique. Il dispose dans le circuit un électrolyte 
fournissant un dépôt jusqu'à un poids déterminé. 
Au moment où le poids est atteint, le courant se 
renverse et fonctionne en sens inverse. Un compteur 
enregistre le nombre de mouvements de bascule 
ainsi produits et par conséquent la quantité d'élec- 
tricité qui s'est écoulée pour obtenir ces dépôts. 

30 MM. Ayrtox et Perry ont fait usage d'une 
autre méthode pour obtenir la quantité. Es ont 
placé un simple moteur électromagnétique en déri- 
vation sur le circuit principal. Le courant est pro- 
Sortionnel à la vitesse de ce moteur et la quantité 
'électricité passant dans un temps donné est 
proportionnelle au nombre total de révolutions effec- 
tuées dans le même temps aui est indiqué par un 
compteur de tours monté sur l'arbre de rotation. 
(//ixpcJs petit). Préfixe indiquant le sousmultiple 
d'une unité G. G. S. ; il équivaut à un millionième 
de l'unité. Ainsi, microfarad vaut 1/1 000 OOO de Farad. 
A ÉTINCELLE (//«pôs petit, //frpov mcsurc) (gunfcnmifto* 
meter, gunfcnmeffcr — Measuring jar). Appareil des- 
tiné à mesurer la longueur d'une étincelle électrique, 
c'est-à-dire la distance explosive. 
(1) (//txpis, petit, ^wvv^ voix) (SKifrop^on — Microphone), 



{!) Electricitt, Fleeming Jenkin. — Scientific American, 22 juin 1878. 
— Annales télégraphiques, 1878, p. 396. — Proceedings of the royal 
SOCIETY, 8 juin 1878. — En 1865, M. Clérac, fonctionnaire des télégraphes 
français, avait construit un rhéostat dans lequel il employait de la poussière 
de charbon que l'on comprimait plus ou moins au moyen ^ d'une vis. La 
résistance ^de cette poudre variait avec la pression. Ce phénomène avait 
été signalé en principe depuis 1855 par M. Du Monoel. 
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Appareil inventif par M. HranEs on 1878 dan» 
le(juel les vibrations produites par les sons sont 
utilisées à la modification de la résistance d'un cir- 
cuit, par la pression au contact de deux corps semi- 
conducteurs intercalés et traversés par un courant, 
80U8 l'influence d'un(î force électroniotrice constante. 
Les variations de résistance suivant la môme loi que 
les mouvements de vibration des corps qui, par la 

Sression qu'ils sul)issent, déterminent la variation 
e résistance, l'intensité du courant qui traverse le 
circuit varie par suite suivant cette môme loi et 
cette intensité variable est utilisée pour produire 
dans le téléphone les sons émis à proximité du 
microphone ou du téléphone transmetteur. 

MiGROTASiMÈTRE (i«ixp<îff petit, TàT».ç tension, effort, //frpv mesure) (SWi# 

irotajlmetcr — Microtasimeter), Appareil d'EDisoN 
destiné à accuser au jijalvanomètre des différences 
très faibles de température et d'humidité ; il est 
fondé sur les auprmentations (»t les diminutions de 
volume que des clifférences de chaleur et d'humidité 
produisent dans une barre encastrée à ses deux extré- 
mités et s'appuyant contre une placfue de noir de 
fumée. Cette plaque chanj?eant de résistance avec la 
pression modifie IMntensité d'un courant dans le 
circuit d'un j^alvanomètre et produit des déviations 
variables de raip:uille du galvanomètre. 

Miroir (1) lecture au miroir (©picgetoblefung — Mirror 

reading). Service sur les câbles sous-marins où l'on 
emploie le miroir Thomson et consistant, dans la 
lecture des sij^rnanx formés par des déviations con- 
venues de l'image du rayon lumineux projeté sur le 
miroir, sous l'influence des mouvements de l'aimant 



Modérateur 



Module 



récepteur. 

(2) (SBeni^iQungéftûS — Damper). Barreau aimanté des- 
tiné à amortir les oscillations de l'aiguille aimantée. 

APPAREIL modérateur OU AMORTISSEUR (JDàmpfet — 

Lamper). Disque de cuivre destiné à amortir les 
oscillations d'une aijruille aimantée par suite de la 
réaction des courants d'induction, développés par 
le mouvement de raij^niille dans le disque, sur cette 
môme aiguille. 

PRATIQUE (3) (ou d'immersion) (©i4)cr^)citêmobul — 
Practical modulus, Immersion strain). Longueur 
du câble que celui-ci pourrait supporter sans danger 
s'il était susi)endu verticalement dans l'eau. 
DE RUPTURE (gefligffiténiobul — BreaMng m,odulus, 
Breaking strain). Longueur qui entraîne forcément 
la rupture lorsque le câble est suspendu verticale 
ment. 



(1) Journal dp the soctety of telegraph Engineers, T. V, p. 248. — 
Teleoraphic Journal, T. I, p. 2G9, T. II, p. 222. — Prescott, Electricity 
and electric telegraph, p. 148. 154, 557. 

(2) Maxwell, Electricity and magnetism, T. II, p. 344. 

(3) Blavier, Télégraphie électrique, T. II. p 140. — DouGLAS, Manual of 
telegraph construction, p. 40, 47, 108. 
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Moment 



MONOPHOTE 



Monteur 



Molette (jBdSfreibtàbdSien, ^Sâftdb^étiht — Printing dise). Petit 

disque tournant au dessous d'un tampon mobile 
garni d'encre et contre lequel le papier est soulevé 
par l'armature de l'électro-aimant à chaque signal 
de l'appareil Morse. La molette mobile a été inventée 
par M. John, employé des télégraphes d'Autriche 
en 1856; MM. Digney l'ont rendue fixe et plus 
pratique en 1857. 
— APPAREIL Morse a molette (Satbfdjfteiber — Morse 

ink recorder). 

magnétique (1) (aXoment M aXognete* — Magnetic 
motnent). Produit de la distance des pôles par le 
nombre mesurant leur intensité commune. 
UNITÉ DK MOMENT MAGNÉTIQUE ((Sinbcit mû0nctif(j(;e« 
SKomentet — Unit of magnetic moment). C'est le 
moment d'un aimant dont les pôles renferment 
l'unité de magnétisme et sont placés à l'imité do 
distance. 

{ulvoç seul, cp'iî, ^>(Jir6ç lumière) lampe monophote 
(Sampe mit (Sinjellic^t — Lamp in simple circuit, 
Monophote lamp), La lampe monophote est une 
lampe unique dans un circuit électrique et qui n'ad- 
met pas la divisibilité de la lumière électrique. 
DU FIL (jDrû^tûufïegct — Pôle climber^ Ladder man, 
Man taking up the icire). Agent spécialement 
chargé de soulever le fil télégraphique jusqu'au 
niveau de l'isolateur. 

EN FER (SSragebocf, aRûtterbùgcl — Wall bracket). 
Appareil en fer pour porter les lignes télégraphiques 
au dessus des murs. 

DOUBLE (iDoppelbocf — Double loall bracket). Môme 
destination. 

A SOUDER (Côtbfïuppe — Soldering pincer). Pince 
pour maintenir les fils au moment de les souder. 
V. Appareil. 

ÉLECTRIQUE (@ïfîtrif(^et aXôrfec — Electric mortar). 
Instrument destiné à démontrer le pouvoir calorifique 
d'une décharge électrique en enflammant, au moyen 
d'une étincelle, une goutte d'éther mise au fond d'un 

Setit mortier sur la bouche duquel est une bille 
'ivoire qui est lancée par l'expansion subite de la 
vapeur. 
Motus stoeghiagus (SXotuô ftoedjifûguô — Electric osmose). Nom donné 

primitivement à l'endosmose électrique par Reuss 
en 1807. 
Mort d'un gable (2) (ÎCbtrteb ctecé ^abetô — Slack of 

a cable). Longueur du cable en plus de la distance 
à parcourir entre deux points, calculée suivant le 
profil des profondeurs et à 10 0/0 en moyenne ; cette 



Monture 



Mordaghe 

Morse 
Mortier 



(1) PmL. Magazine, 1878, 2™® sém., p. 321. — Maxwell, Electricityand 
magnetism, T. II, p. 8. — Gavarret, Traité d'électricité, T. I, p. 263. 

(é> Lat. Clark and Robert Sabine, Electrical tables and formulae, p. 151. 
— Kempe, Handbook of electrical testings, p . 181. — Douglas, Manual of 
telegraph construction, p. 395. 
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longueur, ((ui vu parfois jusqu'à 20 0/0, avec la frac- 
tion représontaiit lus écarts de route, est destinée à 
empêcher cpie le cable ne soit déposé avec tension au 
fond de la nier. 

MousK-MiLL («fllâttfcmû^U, SRouff^SWia — Mfmse mill). Appareil 

composé de lon^^ues lames de cuivre, mobiles, dis- 
posées comme les douves d'un tonneau, et d'induc- 
teurs de surface cylindri([ue encadrant les lames 
mobiles. La plus j)etite charj^^e sur un des inducteurs 
suffit pour amorcer l'apjjareil et il est impossible 
de maintenir les inducteurs au uiême potentiel. Dès 
que les lames mobiles sont eu mouvement, on ne 
tarde pas à obtenir les étincelles. Ces appareils ser- 
vent à re^i^ler la char^^e d'un condensateur dont le 
niveau est indi(fué par une jaugfe électrométrique. 

Multiple télégraphe multiplk (1) (^tfyc^aùitx SCcteôcap^ — 

Multiple telegraph). Télégraphe au moyen duquel 
on transmet deux dépêches soit simultanément, en 
sens contraire [systèmes Gintl (i8r>3), Edlund 
(1854), Nystrom (ISY)), Frlschen (1863), Siemens 
(1854), Stearns (187:2) et Preece], soit en utilisant 
les intervalles (jui séparent les émissions de courant 
pendant le passaj^e aes dépêches [.s'i/,s7(>>/i<' a* Rouvier 
(1860), Meyer (187:2), Baudot (1876)], soit enfin eu 
envoyant des courants de différentes intensités et 
réglées de manière à correspondre chacune à un 
appareil donné. 

— dépêche multh»le. V. Dépêcha, 
MvhTiPLiCKTKUR (Syn. Galvanomètre, Rhéomètre) (SRuItipliîûtor — 

Multiplier), Nom donné au j?alvanométre, par 
Schweigger, qiii en inventa la disposition en 1820, 
parce que le cadre avec ses nombreuses spires mul- 
tiplie Faction du courant sur l'aiguille aimantée. 

— de varley (SBûrIeç'ô SWultiplifûtor — Varley's multi- 
plier). Appareil formé par des conducteurs métal- 
liques fixes sur une roue on ébonite tournant à l'in- 
térieur de deux surfaces métalliques qui jouent le rôle 
d'inducteurs. Les conducteurs viennent frotter dans 
leur mouvement contre des boutons reliés à la terre 
et d'autres en relation avec les inducteurs. Cet ap- 
pareil joue le môme rôle (|ue le Replenisher et per- 
met en quelques tours de l'appareil de recueillir de 
rélectricité à un haut potentiel. 

Muscle (SKuéfel — Muscle). Un muscle ou un nerf entrant 

en action dégage une petite quantité d'électricité 
qui se manifeste sous forme de courant. L'expéri- 
mentation physiologique a démontré que les mus- 
cles et les nerfs, y compris le cerveau et la moelle 
épinière, sont doués pendant la vie d'une force élec- 



il) Du MoNCEL, Applications de rélectricité, T. III. p. 431. — Zetzsche, 
Handbuch der Telecrraphie, T. l, p 508. — A\na.les tklkgra.phiques, 1874, 
p. 187 — 1876, p. 525 — 1877, p. 20, 56, 192, 320. — Journai. 
op TELEGRAPH Enoineers, T. Vil, p. 440, T. VIII, p. 38. 
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tromotrice. Les muscles produisent en se contractant 
un courant opposé aux courants qu'ils développent 
à Tétat de repos. 



N 



Nappb 



Négatif 



Nettoyage 



Neutraliser 



Neutre 
Newmann 

Neutre 

NiGRITE 



Niveau 



DE PEU (i\â)tf)nUt — Sheet of fire) . Aspect particulier 
de la lumière électrique sous forme d'une surface 
éclairée vivement. 

ÉLECTRICITÉ NÉGATIVE (^î^ùtiot ©ïcîtncitât — Négative 
electricity). Dans la théorie unitaire, c'est la quan- 
tité d'électricité moindre que la quantité constituant 
l'état neutre; dans la théorie des deux fluides, c'est 
l'électricité semblable à celle que produit la résine 
frottée avec de la laine et qui, réunie à une égale 
quantité d'électricité vitrée, constitue l'état neutre. 
POLE NÉGATIF (Slegatioec '9^1 — Négative pol). Point 
où il est admis par convention que le courant positif 
rentre dans la pile. 

DES ISOLATEURS (Sleinî^ung ber Sfolûtorcn — Cleaning 
of isolators). Sur les lignes télégraphiques, les iso- 
lateurs, surtout dans le voisinage des centres indu- 
striels et des gares, se recouvrent de poussières de 
charbon et d'autres corps qu'il est très important 
d'enlever à de certaines époques avec une dissolution 
de potasse. L'état de la surface d'un isolateur a la 
plus grande influence sur ses propriétés isolantes 
et la conductibilité de masse peut être négligée par 
rapport à la conductibilité superficielle d'un isolateur 
en bon état. 

(se) (@tc^ ûu^gïcidjjcn, @idS; neutrûliitren — To be neu- 
tralised). Deux charges égales d'électricité de signe 
contraire se neutralisent lorsqu'elles sont reliées 
l'une à l'autre par un conducteur qui en égalise le 
potentiel. 

V. Ligne ou Zone. 

LOI DE NEWMANN. V. Couvant induit, Loi de 
Newmann. 
V. Ligne neutre 

(Sltgritc — Nigrite). Composé isolant inventé par 
M. FiELD et composé de deux parties d'ozokérite et 
d'une partie de caoutchouc. 

POTENTIEL (5)otentiûlni»eûu — Potentiallevel). Valeur 
du potentiel en un point d'une surface, ou plutôt 
différence entre le potentiel de ce point et le poten- 
tiel de la terre, que l'on regarde comme égal à zéro. 
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Niveau 



Notice 
Noyau 
Nuage 



DIFFÉRENCE DE NIVEAU POTENTIEL (?)otentia(ntt)eûU* 

Mffftenj — Différence of potentials). Travail né- 
cessaire pour transporter une unité crélectricité d'un 
point à un autre. 

sous FORME DE NOTICE DE SERVICE (S'IotijttJeifC — 

TJnder the form of a notice). 

DE l'élegtro-aimant ((ïtfenfeni — Core of an electro- 
magnet). Fer doux formant Taxe d'une bobine. 
ORAGEUX (1) (©ewitterroolfc — Lightning cloud^ ou 
Thunder cloud, ou Siorm cloud). Nuaj^e chargé 
d'électricité, tantôt positive, tantôt négative. 



O 



Odeur 



Œillet 



Œuf 



Œuvre 



Office 



ÉLECTRIQUE (@I«!trif(Jet ®«nid& — Electric^ odour). 
Odeur produite par l'ozone dans les décharges élec- 
triques. 

DU CROCHET DE l'isolateur (»&ûcf«nôfc — Hook, Eye- 
let holé). A l'extrémité du support dans les anciens 
isolateurs téb'graphiques, 1h fer se recourbait en un 
crochet dans rdâllet duquel reposait le lil de ligne. 
ÉLECTRIQUE (Sleftrifcbeê ©i — Eleclrical egg). Œuf 
en verre dans l'intérieur duquel on raréfie les gaz 
pour y observer l'aspect des décharges dans des 
conditions déterminées de pression et de milieu. 
SOUPAPE i^Z) (SSentilef — Egg plug). Œuf en verre em- 
ployé par Gaugain pour montrer la facilité qu'a 
l'électricité de passer d'une électrode couverte en 
partie d'une substance isolante à une autre électrode 
nue, tandis que le passage inverse n'a pas lieu ; on 
s'est servi de cette propriété pour dédoubler les cou- 
rants lancés alternativement en sens contraire dans 
le même circuit. 

TRANSPORT A PIED d'œuvre (SEronéport nûd^ ben Soger- 
plû|«n — Transport to working place). Trans- 
port du matériel au point où il doit être employé. 
RÉPÉTITION d'office (XititUcftc aBûbcr^olunçî — Free 
répétition). Répétition d'une dépêche faite par me- 
sure administrative, sans que la volonté de Pexpédi- 
teur ou du destinataire intervienne. 



(1) Annales de Chimie et de physique, T. VIII, 2oQe série. — Mohn, Meteo- 
pologie, p. 315. 

(2) 0. R. DiB L'AoADâMiB DBS S0IBNCE3 DE PARIS, 19 mars 1855, 7 janvier 
1856. 
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Ohm 



Ohmmètre 



Ombre 



Opposition 



Orage 



(1) {Qf)xn — Ohm), Nom du mathématicien Ohm 
(1787-1854) donné à l'unité pratique de résistance 
électrique ; elle est égale à 10 ' unités G. G. S. Cette 
dernière est elle-même égale à la résistance d'un 
conducteur dont la différence de potentiel à ses deux 
extrémités est une unité G. G. S. et qui accuse un 
courant d'une unité d'intensité. Avant la mise en 
usage de l'Unité de résistance de I'Assogiation bri- 
tannique ou Ohm, les unités étaient mesurées en 
kilomètres de fils télégraphiques de 4«»«», ou en uni- 
tés Siemens (v. ce mot). L ohm est égal à 1,0456 
unité Siemens, ou l'unité Siemens est égale à 0,956 
ohm. 

LOI DE OHM (O^m'fd^cS ®cfc^ — Ohm* s law). Ohm est 
arrivé en 18*<^7, en a])pliquant à l'étude de l'électri- 
cité les formules de h ourier pour la propagation de 
la chaleur, à la loi représentée par la formule sini- 

pie I = ^ _r-p» vérifiée plus tard en France par les 

expériences de Pouillet. Gette loi se traduit en lan- 
gage ordinaire de la manière suivante : « L'intensité 
d'un courant est proportionnelle à la force électro- 
matrice de la pile et en raison inverse de la somme 
des résistances du circuit (v. Mètre), 

(2) (jD^mmetct — Ohmmeter). Instrument imaginé par 
MM. Ayrton et Perry et destiné à fournir en ohms 
et multiples ou sous-multiples d'ohm la valeur de 
la résistance d'un circuit. 

électrique (3) (Crookes, Holtz) (Steîtcifddet ©d^tten 
— Electric shadow). Phénomène dont l'explication 
est encore prématurée et qu'on attribuait, avant les 
expériences de Holtz en plein air, à l'arrêt, produit 
par un écran, de la matière radiante qui provoque, 
autour de l'ombre géométrique portée par cet écran, 
une phosphorescence que la présence de l'écran em- 

Ï lèche de produire dans l'ombre ; il en résulte dès 
ors, dans les décharges électriques entre pièces con- 
venablement agenc '^es, des ombres analogues aux 
ombres par l'absence de lumière. 
MÉTHODE DE d'opposition . (®f aenfc^iûUung — Oppo- 
sition method). Méthode qui s emploie dans diffé- 
rentes expériences, par exemple pour évaluer la 
résistance des piles. 

(4) (®e»itter — Stortn), Mouvement giratoire d'une 
masse d'air provenant, d'après la récente théorie de 
M. Faye, d'une différence de vitesse dans deux veines 
marchant côte à côte dans les parties supérieures 
de l'atmosphère et d'où résultent des phénomènes 



(1) Ohm, Théorie mécanique des courants électriques, Traduction Gau- 
jain, 1827. —Journal de physique, 1882, p. 313. — Bla.vier, Des Gran- 
leurs électriques et de leur mesure en unités absolues. 

(2) Electricien, T. IV, p. 122. 

(3) S. Thompson, Elementary Lessons in electricity and magnetism^ p. 293. 

(4) Annuaire du bureau des LoNorruDES, 1875, 1877. 
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Orage 



Ordres 



Ouverture 
Ouvrir 

ozokérite 



Ozone 



mécaniques et électriques souvent désastreux à la 
surface de la terre. Le mouvement giratoire se pro- 
page dans un espace diminuant graduellement de 
diamètre, et il se produit une augmentation dans la 
rapidité du mouvement et une compression plus 
grande de la colonne d'air. Cette compression donne 
Ii«'U à des phénomènes de chaleur qui, comme dans 
le cas des tempêtes de sable, n'ont qu'une inlluence 
mécanique, la propagation de l'électricité étant dans 
ce cas gênée par l'absence d'humidité dans la colonne. 
Si l'air est humide, cette humidité maintient la 
température du milieu à un degré moins élevé que 
dans le cas précédent, mais conduit l'électricité qui 
existe en (|uantité considérable dans les couches 
supérieures de l'atmosphère et se rassemble ainsi 
sur un espace infiniment moindre, dans les couches 
inférieures où s'amassent les nimbus <jui se trouvent 

Sortes à un potentiel énorme. Il en resuite, dans ce 
euxième cas, tous les phénomènes électriques divers 
observés pendant les orages. 

MAGXÉTiQrE (1) (SRognetifdieé ©ewitter — Magnetic 
storm). Oscillations irrégulières et subites qu'accu- 
sent les aiguilles aimantées dans une région consi- 
dérable du globe. D'après une observation de Celsius 
et Hjœrtkr en IT^îO vérifiée de nos jours, les orages 
magnétiques coïncident avec l'apparition des aurores 
boréales (V. ce tnot et n. tache du soleil »). 
LIVRE d'ordrks (SîeDifïonénotièbuc^ — Order book). 
Livre où le Receveur d'un bureau télégraphique 
inscrit ses observations et ses ordres pour le per- 
sonnel. 

d'un circuit. V. Circuit. 
un circuit. V. Circuit. 

(ou ozocÉRiTE) (oÇeiv sentir, xy.pos cire) (<î) (Ojo!er{(e — 
Ozokerite). (Cire fossile ou paraffine native). Mélange 
d'hydrocarbures d'une consistance cireuse, d'un 
éclat gras, qui se trouve dans un grés accompagné 
de sel gemme et de lignite à Slanik en Moldavie, 
à Vienne, à Bouyslaw (Galicie) et dans la houillère 
d'IJRPETH près Newcastle. Puriliée, elle offre des 
propriétés isolantes marquées, et contrairement à 
certaines indications erronées, elle doit être employée 
à l'état purifié pour la construction des conden- 
sateurs. 

(ôÇ«v avoir de l'odeur) (8) (0»on — Ozone). Forme 
allotropique de l'oxygène, qu On peut obtenir par 
des décharges disruptives dans ce dernier gaz ou 
par électrolyse. 



\1) Congrès international des électriciens, Comptes Rendus, p. 173. 

(2) Journal op the society op telegraph engineers, 1877, p. 19. — 
Wurtz, Dictionnaire de chimie. Art. Ozokérifc. 

(3) Wi 

QUEREL, 

Traité 



rtz. Dictionnaire ae cnimie. An. uzoKenic. 

1) WURTZ, Dictionnaire de chimie, Ozone. — Becquerel et Edm. Bec- 
srel, Traité d'électricité et de magnétisme, T, î, p. 292. — Gavarret, 
dté d'électricité; T. I, p. 511. 
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OZONISEUR 



TUBE OZONISEUR. V. TubC, 



r> 



Pagginotti 
Paghytrope 



Palette 



Palmer 
Pantins 



V. ÉLECTRO-AIMANT TRANSVERSAL DE PAGGINOTTI. 

(ttAxi^s commun, rpsTrco j'inverse) (?)o(i^9trop — Pachy- 
trope). Commutateur simple, à deux directions, em- 
ployé par Stœhrer pour inverser les communica- 
tions ae sa pile. 

(ÎCnfer — Pallet ou armature). Nom de la pièce de 
cuivre qui fait corps avec l'armature de rélectro- 
aimant de Tappareil Morse et désigne souvent par 
extension l'armature elle-même. 
SANS PALETTE (ÎCnfetloô — Without armature). 
(V. Levier). 

DANSE DES PANTINS (?)uppcntûnj — Electric danse, 
Dancing toy). Expérience d'électricité statique des- 
tinée à démontrer, par les mouvements de pantins, 
entre deux plaques, l'une électrisée, l'autre en com- 
munication avec le sol, l'attraction et la répulsion 
des corps électrisés. 

ENTRAINEMENT DU PAPIER (?)opierfù^run9 — Paper 
' moving System). Déroulement de la bande de pa- 
pier des appareils télégraphiques sous l'action du 
mouvement d'horlogerie. 

ÉLECTRIQUE (©Uîtrifc^cô ?)ûpict — Electric paper). 
Papier doué d'une propriété négative électrique pro- 
noncée; il s'obtient en trempant du papier ordinaire 
dans l'acide sulfurique. 

MAGNÉTIQUE (fOiagnetifc^^er S^ûtûboj: — Magnetic Para- 
dox). Expérience dans laquelle un aimant perd sa 
polarité et abandonne l'armature qu'il tenait au 
contact lorsqu'on approche un pôle magnétique de 
nom opposé de l'extrémité où se trouve l'armature. 
V. Paratonnerre. 

Parallélogramme de wheatstone. (V. Pont de Wheatstone). 

Paramagnétique (3)ûrûma9nctifd; — Paramagnetic). Synonyme de 

magnétique et opposé à diamagnétique. 

Paratonnerre pour habitations (1) (SSIi^ablciter — Lightning rod). 



Papier 



Paradoxe 



Parafoudre 



(1) Instruction sur les paratonnerres adoptée par l'académie des 
SCIENCES de Paris (1874). — Report of the lightning rod conférence. — 
Description détaillée des paratonnerres établis sur l'hôtel de ville 
DE Bruxelles en 1865, Melsens. — Conférence de M. Melsens, Annales 
télégraphiques, 1882. — Congrès international des electîuciens, Comptes 
Hendus, 1881, p. 55, 175 et suiv. 
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Tige élevée verticulemont au-dessus d'une habita- 
tion, munie d'iino pointe de platine et en commu- 
nication d'une manière ininterrompue avec le sol 
par une chaîne formée de lils tordus en torons; 
cette tige, depuis les expériences de Franklin et de 
Daubard (1/52), sert a écouler successivement les 
charges électriques considérables qui pourraient se 
manifester sur l'habitation par suite de Tinlluence 
des nuages électrisés et de la hauteur de Thabita- 
. tion. Les décharges qui deviendraient disruptives 
et occasionneraient le foudroiement de l'habitation 
sont dès lors transformées en décharges continues, 
silencieuses et inolfensives. 
Paratonnerre pour appareil télégraphique (1) (SSliôûbleitcc — 

Lightning arrester ou Lighlning protector). Sys- 
tème destiné à dériver à terre les charges trop fortes 
d'électricité statiijue amenées par les lils de hgne; 
dans les ai)pareils elles peuvent fondre le lil des bo- 
bines et occasionner d'autres accidents. 

— A PLAQUES ( ^^lûttcnblitîûbleiter — Plate lightning 

protector). Placnies niétalli(Hies séparées par une 
substance isolante très peu épaisse et reliées l'une à 
la ligne télégraphique, Tautre à la terre. 

— A PLAQUES TRANCHANTES ( ©c^neibenblttjabïeitet — 

Lightning protector icith serrated plates)» Appa- 
reil dont les biseaux, appartenant à la plaque de ligne, 
laissent échapi)er sur les biseaux placés vis-à-vis en 
communication avec la terre, rélectricité atmosphé- 
rique à un potentiel élevé. 

— A POINTES [2) (©pitjenblttiableitec — Lightning pro- 
tector tcith oitposmg points, Comh protector). 
Appareil dans lecpiel des pointes sont substituées au 
biseau du paratonnerre à placjues tranchantes. 

— A FIL pRÉsERVATKiu (JBlitjableiter mit @(^utjbra^t — 

Lightning protector tcith fusible wire). Appareil 
formé de trois petits cylindres de cuivre séparés par 
des rondelles d ivoire; les deux cylindres extrêmes 
sont reliés l'un à la ligne, l'autre aux appareils ; le 
troisième est en communication avec le sol. Dans 
une rainure en liélice autour de ces trois cylindres 
est un petit lil de fer recouvert de soie, établissant 
la communication entre les deux cylindres extrêmes. 
Toute décharge trop intense en brûlant la soie mettra 
le petit fil dénude et par conséquent la ligne en 
communication avec la terre par le cylindre du mi- 
lieu. 

— A AIR RARÉFIÉ (SBûcnumbU^ableitct — Yacuum pro- 
tector, Rare fied air lightning discharger). Appareil 
fondé sur la facilité d'écoulement qu'un milieu 



(1) Congrès international des électriciens, Comptes-Rendus, 1881, 

p. 274.— ZUR CONSTRUCTION VON BLITEABLEITERN FUR TELEGRAPHBNLEITUNGEN. 

Ann. de Poggendorff. T. CLV, p. 624. 

(S) ANNALBS TÉLÉGRAPHIQUES, 1865, p. 290. 
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raréfié offre aux décharges électriques à potentiel 
élevé. 
1*AKAT0NNERRE DE LIGNE (©tûngenbU^ûbleiter; CinienbU^obleitet — Line 

lightningprotector, TAghtning protector to pôles), 
(V. Isolateur à paratonnerre), 

— POSITION SUR PARATONXEuuE (©cwfttecfleUung — Posi- 
tion on lightning protector). Kn temps ordinaire, 
les paratonnerres des bureaux télégraphiques sont 
hors du circuit des lignes; on ne les y intercale que 
dans le cas d'un orage. 

— BolTEA PARATONNERRK (SBliê^aflcn — Case of lightning 
protector). Boite ou caisse contenant un ou plu- 
sieurs paratonnerres et placée à l'entrée d'un tunnel 
ou au point d'atterrissement d'un câble. 

Parélegtronomique (Trapà contre, Elect. v(5//oç/loi) couche parélec- 

TRONOMiQUE (^areïeftronomff — Parelectronomic), 
Couche de tissu situé sur la section transverse natu- 
relle des muscles et qui masque, par une action 
contraire, la force électromotrice des muscles non 
dissèques. 

Parkesin (syn. xylonite) (^arîcftn — Parkesin), Composé 

isolant de fulmicoton, d'huile de ricin, exploité 
d'abord par Parkes comme un succédané de la 
guttapercna. 

Parleur (1) (Jtlopfet — Soundev), Appareil inventé par Henry 

(New-York) enlSîJl et composé d'un électro-aimant 
à armature polarisée ou non, monté sur une boîte 
sonore et destiné à recevoir les dépêches au son ou 
à remplacer les sonneries pour les appels. 

Particulier (©onPigcé — Private). Formule qui, dans les man- 
dats télégraphiques allemands, précède la corres- 
pondance particulière de l'expéditeur. 

Passif fer passif (2) (?>offtoc« @ifen — Passive iron). Cer- 

tains métaux oxydables, principalement le fer, ac- 
quièrent, dans diverses circonstances, particulière 
ment quand on les plonge comme électrodes positives 
dans de l'eau acidulée par les acides oxygénés, la pro- 
priété de ne plus être attaqués par ces mêmes acides, 
entre autres par l'acide azotique même concentré. 
La passivité est causée par un dépôt d'oxyde inso- 
luble qu'on peut faire disparaître en se servant de 
l'électrode oxydée comme électrode négative sur 
laquelle le dégagement d'hydrogène réduit l'oxyde. 

Passivité du fer (?)offîoitât — Passivity of iron). Etat du fer 

passif découvert par Schœnbein en 1836. 
DU chariot (&tc4f^ — Rejecting plate). Pièce autre- 
fois isolée, dans l'appareil Hughes, destinée à rejeter 
le goujon en arrière, lorsqu'il a produit son effet 
sur la lèvre du chariot, 
électriques (3) (SleîtrifdS^e 9)ûufcn — Electric pauses) 



Patin 



Pauses 



420. 



(1) BoussAC, Précis de télégraphie, p. 

(2) Journal de physique, 1881. p. 2l0. 

(3) PoGGENDORFF, Gcschichte der Physik, p. 869. 
zu der Lehre von Reibungselectricitœt, T. 1, p. 
1856. — Phil. Magazine, 1857, l^ sém., p. 261. 



— RiEss, Abhandlungen 
202. — Ann» de Pogg. 
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Pausbs 



Peltœr 
Pendule 



Pendule 



Pebge-gaute 



Pebge-terrb 



Pebgeption 



Perforateur 
Période 



iOross et Rîoss). Cas particuliers de flécharpe élec- 
rique, OTitnviis {\*\y\ pui'KdouardNairne, dans les- 
quels il n'y a pus iréLinccUe entre deux conducteurs 
cliar^r«''s d'électricité pour une distance déterminée, 
alors ([u'il en éclate pour des distances plus grandes 
et plus |M'lites. 

ÉLOKJNEMKNT DES CORPS NÉCESSAIRES A LA PRODUG- 

TiON DKS PAUSES (5>ûufenbiflanj — Pause distance). 

CONK f'.MOV^SK 8EUVANT A LA DÉMONSTRATION DBS 

PAU6i:s (^Pûufenfegcl — Pause cône). 
V. Phénoiuent*. 

ÉLECTRIQUE (@teftrifd^c« 9)enbeldjcn — Bail of elder 
pith or cork hinig by a thrcad). Petite sphère lé- 
cére de moelle do sureau ou de bouchon, suspendue 
arextrémitô d'un fil isolant et servant d'électroscope. 
CONIQUE. V. Régulateur, 
DE ZAMBOXi. V. Balam-ier de Zamhoni. 
RÉGULATRICE ( iRormûluf)t — Reg^ilating electric 
dock). Appareil dc^tlué à régler l'heure distribuée 
électriquement sur plusieurs cadrans dépendant de 
cette pendule réguLitiice. 

(îDur(%bot)rcr beô Jtortenblûttc*; Z\xUiïC\â)tx SSerfud{> — 
Lullin's experi^iLeat). Expérience duo à Lullin, 
EN l'/W), démoulrauL un cJTet mécanique de l'électri- 
cité par le trou qu'elh^ produit dans une carte placée 
entre deux pointes chargées à un haut potentiel. 
Après une dèriiur;^e, Gough a observé que cette 
carte présente toujours le trou ])lu8 rapproché de la 

Ï ►ointe nègalive que do la pointe positive, lorsque 
es ])oinh'S ne sunt pas en prolongement Tune de 
l'autre. Si l'expérience a lieu dans le vide produit 
par une ])ouij>e à air. le trou fait par la décharge 
est exîHleniHiit dans la direction des deux pointes. 
(5Durd>bot)rer ber ©lûefc^jeibc — Glas perforator) (1). Ex- 
périence auîilogue à la précédente, mais sur une 
plaque de verre. 

DES TAXES (^ebûÇreneinna^me — Collection of char- 
ges). Opération par laquelle on perçoit, conformé- 
ment aux ré;^lements, une taxe en échange de la 
transmission d'une dépêche à destination. 

(V. COMPOSITKUH-PEKFOKATEUU). 

DE 11 ANS Ci) (@lfj .i)rigc |)eriobe ^Eleven-yearperiod). 
Sabine, (JAUTiKii et Wolf avaient cru remarguer 
une ressembhmce particulière entre une période 
trouvée par M. Sciiwabe dans la fréquence des 
taches solaires et une autre période semblable éta- 
blie par Lamont dans l'amplitude des variations 
diurnes de la déclinaison. Balfouu Siewart a 
rapproché ces deux faits de la fréquence des aurores 
boréales aux mêmes épo(|ues. Toutefois M. Broun, 
en remontant jusqu'aux observations de Gassini en 



a 



) Journal db Physique, T. IV, p. 120. 

) C. R. dbl*Agadémi8 des scibnceS| t. 95, p. 1Z4S^ 
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Permanent 
Permutateur 



Pehmutation 



Personne :l 



Perte 



1783, a montré l'iiiéf/alité de ces périodes qui diffèrent 
de plus de six moisi. 

ÉTAT PERMANENT (V. Etat). 

(UmWalter — Universal switch oxipermutator, Peg 
switch). Appareil destiné à permuter les commu- 
nications électriques. 

DES COMMUNICATIONS (Umfcl(|ûïten — Change of com- 
munications). Opération fréquente consistant dans 
le changement de sens d'un courant ou sa direction 
dans un autre circuit. 

((5t9cnJ)anbtg — Private), Mention dans l'adresse de 
certaines dépêches télégraphiques qui ne doivent 
être remises qu'an destinataire en mains propres. 
A LA TERRE (ërbfc^iluf — Partial contact, Full earth 
ou dead earth (suivant la perte). Dérivation du cou- 
rant à terre sur les lignes télégraphiques, par suite 
d'un dérangement. 
— PAR LES SUPPORTS (©tottiDcrlufl Durcj^ 2CbIeitung on bcn 

©tù^punften, 9îebenfc^lup — Weather contact). Dériva- 
tion localisée dans les supports d'une ligne par suite 
de l'humidité excessive de l'atmosphère. 
Pkktuhbation magnétique (V. Orage 772 a g né tique). 
Phénomène de Peltirr (1834) (1) (^elticc'fd^eê ^p^ânomcn, 9)cltfcr'- 

fdje ©ifc^einung — Peltier eff'ect). Phénomène opposé, 
en api)cirence, à celui découvert par SEEBECKet con 
sistant dans réchauffement ou le refroidissement 
d'une soudure suivant le sens du courant qui la 
traverse. 

((pwv/i voix, TxoTTS'S j'observe) (9)bonoêcop — Phonos- 
cope). Appareil dans lequel l'électricité intervient 
pour faciliter l'étude de la voix et de ses organes. 
Phosphorescence (cpj5 lumière, ©spw je produis) (2) {Becquerel, Lom- 

mel) (9)^o§p^oreêcenj — Phosphorescence). Propriété 
qu'affectent certains corps qui, lorsqu'ils ont été illu- 
minés par une lumière, ne sont capables d'émettre 
dans lT>bscurité que des rayons d'une réfrangibilité 
inférieure à celle des rayons qu'ils ont reçus. L'élec- 
tricité peul exciter la pnosphorescence. 
électrique (©w5, «pcoTûs lumière, jw^rpov mesure) (QUU 
trifc^cô ?)^otometcr — Electric photometer). Appareil 
de Masson destiné à mesurer l'intensité lumineuse 
des étincelles. 

(cpws, (pwToff lumière, <pwv)^ voix). V. Radiophone. 
frontal (<pw5, (pcoToç lumière, <p^pw je porte) (?)^otopÇor 
— Photophore), Appareil de M. Trouvé que les mé- 
decins portent au front et qui, produisant une lu- 
mière électrique réfléchie par un petit miroir, permet 
d'étudier plus facilement le siège de diverses alfections. 
Phototélégraphe (<pwî, <pwT(5î lumière, télégraphe) (9)^ototelcôrûp^ — 

(\) Journal de physique, T. VIII, p. 341, IX, p. 122. 

(2) Jamix, Traité de physique, 3e vol, p. 150, — C. R. de l'Ac. des sciences, 
16 nov. 1857, 24 mai 1858, 21 février 1859. — Phil. Magazine, 1859, l*"- sem. 
p . 383, et 1873, 1« eém.' p. 63. — Becquerel et Edm. Becqubrbl , Traité 
d'électricité et de magnétisme, T. I, p. 362, 
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Phoio('b',jrai,]i). 'iVlôgraphe luiuiiieux inscrivant 
les «lôpôches. 

Pièce isolée (Syn. t\v\\s du chariot. (V. ces mots). 

PiED-A-BKG (@djnQbeImûû§ — Wire gaugé). Instrument pour me- 

surer 1« liiamêlre des (ils. 

Pierre d'aimant. V. Aimant. 

Pieu • en fer (1) (JBorfdjlageifcn — Earth lorer). Pièce pour 

faire les trous (les poteaux. 

— FERRÉ ('^) (93orfd)lûgpfût)ï — Pnle piJie), Même usage. 
PiLB (3) (®aIoanifc^e «atterie, ©atoûnifc^e ^cttc — Battery), 

Générateur de rélectricilé. dùcouvert par Volta, 
en 1800, dans lequel deux électrodes sont réunies par 
un ou plusieurs électroly tes choisis de fayon que, en 
raison des affinités chimiques en jeu au sein de ces 
substances, une des électrodes tende à se combiner 
avec un ou plusieurs constituants de Télectrolyte. Le 
nom de t pile » vient de la disposition en colonne 
verticale de plaques do zinc et de cuivre dans le pre- 
mier appareil de Volta. Nous ne parlerons que briè- 
vement des piles dont l'emploi est aujourd'hui aban- 
donné. 

— constante (Gonflante SSattetfe — Constant haltery). 

Non sujette au ph^noni^Mio de la polarisation. — La 
première pile de ceLLo cah^rorie lut lu pile de Daniell. 

— DE VOLTA (3) (iS(H)) (©aulc — Yolla's pile). Pile 

composée de roud<'llos de zinc et de cuivre super- 
posées et séparéo.", par du drap imprégné d'acide 
sulfurique étendu. 

A AUGES (Sroçiûpparût — TroKgh hattery). l*ile à 
eau acidulée lorméo de deux j>laques rectangulaires 
zinc et cuivre appliquées et soudées l'une sur l'autre. 
Les éléments zinc et cuivre sont placés dans une 
auge en bois qu'ils divistuit en coniparLimonts égaux 
et dont un mastic résineux hs isole. 

— A COURONNE DE TASSES ( VoUu) (93oltû'fc^cr SSec^erûppatat 

— Volla's couy^onne de lasses). Pile composée do 
lames de zinc et cuivre soudées et plongées chacune 
dans une tasse différente contenant de l'eau acidulée. 

— DANIELL {Zank\i'iâ)t SCîttc ■— LanieWs haltery), 

Daniell inventa en 18^>t) une pile constante à deux 
liquides dans laquelle de l'eau léj^èrement acidulée 
avec de l'acide sulfurique attaque un cylindre de zinc 
dans un vase en verre ou en porcelaine. Un vase 
poreux, rempli de sulfate de cuivre, renferme une 
lame de cuivre qui constitue l'électrode positive, 



(1) May, Geschichte der Krie<?stelographie in Preussen, p. 11. 

(2) May, Geschichte der Kriegstelegraphie in Preussen, p. 4. — Buch- 
HOLTZ, Die Kriegstclcgrapîiic, p. 35. 

(3) Journal of the Socikty op telegraph Engineers. T. IV, p. 120. — 
Annales TÉLÉGRAPHIQUES. 1875, p. 532, 187G, p. 5i, 1877, p. 146. — Becque- 
rel, Electrochimie, p. 119. — Journal télégraphique des administrations 
TÉLÉGRAPHIQUES. T. I. — BECQUEREL ct Edm. Becquerel, Traité d'électricité 
et de magnétisme. T. l, p. 241. — Dr la Rive, Traite d électricité, T. II, 
p. 590. 
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tandis que le zinc représente Télectrode n(^gatîve. 
L'hydrogène mis eu liberté par raciion chimique 
se porte sur le sulfate de cuivre dont il réduit Toxyde 
etrîicide sulfuri({ue hydraté vient à travers la cloison 
por<Mise profkiire un nouvel ellct sur le zinc, le 
cuivre se dépose à l'état métallique sur rôlectrode 
positive. 
PujB DE KUNSEN (Sunfcn'f^e Sîatterle — Bunsen's hattery). 

La pile de Bunsen [Wï'Z) est éuerj^ique, elle se dé- 
polarise, mais fournit un dégagement de gaz acide 
pernicieux. Elle se compose d'un vase en verre 
con tenant du zinc avec de Tacide sulfurique 
étendu et un vase poreux renfermant de l'acide azo- 
tique et un charbon. L'hydrogène dégagé dans 
l'action de Tacide sulfuriiîue sur le' zinc, se porte 
sur Taride azoti(]ue auquel il enlève un équivalent 
d'oxygène pour former de l'eau et l'acide nypoazo- 
tique se dèga^^e en dètèrioraut les objets à proximité 
et en nuisant en même temps a la santé publique 
•« DE OFFKHsnAUs (ou IIakk) (18"^1) (©ûlorimotoc — 

Spiral ifcillery). Pile avec zitic roulé eit hélice dont 
les di Ho renies spireî5sont séparées les unes des autres 
par <lii drap. 

— A GAZ (Ghove) (©aêbûttftic — G as haltery). Volta- 
mètre, à eau acidulée, avec des électrodes de platine; 
l'hydrogène et l'oxygène engendrés d'abord par 
électrolyso servent ensuite d' électromoteurs et cons- 
tituent une pile s'condaire. 

— bouteille (glûfd;cnflement — Boltle haltery). Pile 

sans vase poreux dont le vase extérieur alfecte la 
forme d'une Imuteine et dans le liquide de laquelle 
le zinc ])eut s'abaisser à volonté au moyen d'une 
crémaillère de forme variable; les liquides excita- 
teurs sont généralement le bichromate de potasse et 
l'acide sulfurique, mais peuvent être tout autres. 

— AU BicHiioMATE DE PorAssE (©tjromelemcnt — Bichro- 
mate ofpotass hallery). Le bichromate de potasse 
étant une substance très oxydante, a été employé 
par ditrérenls inventeurs pour absorber l'hydrogène 

• qui se <légage au pôle né(>atif. 

— MARu: DAVY (1850) (Cluectfilberfïement — Marie Davy 

hallery). Pile au sulfate d'oxydule de mercure. Cette 
nile a l'avant a^j^e d'amalgamer le zinc par le dégage- 
oe mercure m<'tallique. 

— DE CALLAUD (185!S) (^ûUuubTc^c* Slcment — Callaud's 

gravi ly ce II). Callaud a supprimé le vase poreux 
et placé le zinc à la partie supérieure d'un vase 
rempli d'eau au fond duquel est une couche de cris- 
taux de sulfatti de enivre. La dissolution ne se fait 
oue lentement et la gravité joue le rôle de la porosité 
des vases poreux. 

— LECLANCHE (ISiiS) ( 25rflimfleinclemfnt — Lecïanche 

Batlery), Pile composée de zinc entouré d'une solu- 
tion de sel ammoniacal et de charbon enveloppé df 
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peroxyde de manganèse et de charbon en poudre ; 
le vase est rempli d'ciiu. 

THERMOÉLEGTKTQUE (1) (Sesbcck (1821), Fourier, 
Nobili (18;31), Mclloni) (Srtjermofâule, îXtjcrmoelcftnft^e 
©aule — Thermoeleclric haltery). Un circuit composé 
de deux métaux, bismuth et cuivre, ou autres, qu'on 
chaulFe en l'une des sou(hires, tandis que l'autre est 
maintenue à une température constante, fournit un 
courant électrique alhuit de lu soudure chaude à la 
soudure froide par le cuivre. Les lois relatives à la 
génération de l'électricité par la chaleur ont été for- 
mulées par M. Becquerel et sont les suivantes : 
Dans un couple thermoélectrique, tant que la diffé- 
rence de température entre les deux soudures reste 
la même, le courant est rigoureusement constant. 
Dans une pile thermoélectricfue, l'intensité du cou- 
rant, toutes choses égales d'ailleurs, est proportion- 
nelle au nombre des couples. L'intensité des cou- 
rants thermoélectriques augmente avec la différence 
de température entre les deux soudures, et si l'une 
d'elles est à zéro, cette intensité est proportionnelle, 
dans la limite de 40 à 50 degrés, à la température de 
l'autre soudure. 
-^ BÊCHE (^rocfene Sûtterie — Lry hattery). Pile plus 

éonnue sous le nom de pile de Zamboni et inventée 
par RiTTER en 1802. Elle est formée de peroxyde de 
manganèse mêlé avec du lait et de la farine qui re- 
couvre des feuilles de papier au contact de feuilles 
d'étain ; ces piles ont une grande résistance, mais 
aussi une force électromolrice considérable. La 
force électromotrice est maintenue par suite d'un effet 
hygrométrique. De Luc en 1801) et môme Hachette 
et Desormes avaient construit un appareil de ce 
genre. 

— de polarisation (2) (|)olarirûttoné!bûtterie — Polarisa- 
tion battery). (V. Pile secoadaire), 

— SECONDAIRE (2) (Gauthcrot (1801), Ritter (1808), Grove 

(1841),SirLsleden(18.)/i)J'laiiLé(18œ),Faure(l.s81)(®c* 
funbareSiiuU — Seconclarybatlcy^y). Piledans laquelle 
la force électromotrice provient des éléments oxygène 
et hydrogène séparés aiit<'rieurement parélectrolyse. 

^ DE COMPENSATION (^Cué^Icidjungêbûtterie — Compensa- 

ting baltery). Pile empioyc'e parGiNTL dans ses es- 
sais de télégraphie sinmUanée en sens contraire et 
dirigée dans un sens opposé au courant de ligne. 

•■ OPPOSÉE (©egenbûtteric — Battery opposed to ano- 

ther). Pile ayant une fonction analogue à la précé- 
dente. L'installation de cette pile sert pour Févalua- 

(1) NiAUDET, Traité élémentaire de la pile. -;- Daguin, Traité de physique, 
\ II, p. 595. — Gavarret, Traité d'éh^çtricité, T. I, p. 456. — Hospitalier. 
Principales applications de rélectricité, p. 33. 

(2) Planté, Recherches sur rélectricité. — Congrès Interna.tional des 
iLECTBiciENS, Comptefl-Recdus, p. 147. — Gavarret, Traité d'électricité, 
M, p. 600.' 
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tion des résistances et la comparaison des forces 
électromotrices de deux éléments. 
PiK A GRA.VITÉ OU A DENSITÉ (©cftwere fBattîtk — Gravity 

hattery). Pile dans laquelle, comme dans l'élément 
Gallaud décrit précédemment, le mélange des dis- 
solutions ne se fait que lentement à cause des diffé- 
rences de densité des difTérentes couches de liquide. 

— DE MICA ou DE VERRE (®limmerfauïe, ©laffaûle — Mica, 

Glass pile). Si Ton place Tune 'sur l'autre des 
plaques de mica ou des plaques peu épaisses de 
verre et si Ton électrise la plaque supérieure par le 
frottement ou d'une autre manière quelconque les 
surfaces de toutes les plaques opposées à la surface 
électrisée, ont une électricité de même nom et les 
surfaces tournées dans le môme sens Télectricité de 
nom contraire : d'où il résulte une adhésion entre 
elles plus grande qu'à l'état ordinaire. 

— MATGHE (1879) (SKûidje'fc^e îBûtterie — Afatc/ie'* hattery). 

Pile composée de chlorhydrate d'ammoniaque et de 
zinc d'une part et de charbon de cornue platiné 
d'autre part. Ce dernier, par sa puissance cataly tique, 
aurait la propiiété de provoquer la dépolarisation au 
pôle positif par la combinaison de l'oxygène de l'air 
avec l'hydrogène provenant de la pile. 

— A IMMERSION (STûiK^bûttctte — Immersion hattery, 

Plunge hattery (Améric). Pile qui ne fonctionne 
qiie lorsqu'on abaisse les zincs dans le liquide ex- 
citateur au moyen d'une crémaillère. 

— COMMUNE A PLUSIEURS CIRCUITS (©emeinfatne S3ûtterte, 

©emeinfctûftlid^e SBatterie — Universal hattery). Théo- 
riquement, pour qu'une pile puisse être employée 
sur plusieurs lignes, simultanément, avec la même 
intensité, il faut que la résistance de cette pile soit 
nulle. Cependant, eu égard à la grandeur des résis- 
tances extérieures, on admet l'emploi d'une même 
pile sur plusieurs lignes en télégraphie avec une 
égalité de courant pratique. 

— AUXILIAIRE (SSerltârfungêbatterie — Suhsidiary hat-- 

tery). Pile dont on se sert dans certains cas spéciaux 
d'application de l'électricité. 

— A DÉS (ginger^utapparût — Thimhle hattery). Pile de 

dimensions assez petites pour être assimilée à un 
dé à coudre. 

— LOCALE (8o!Qlbatterie, Drtêbûttcrie — Local hattery). 

Pile dont le circuit ne s'étend pas en dehors des 
appareils d'un bureau télégraphique. 

— TERRESTRE (erbbattctie — Earth hattery). Pile for- 
mée de zinc et de charbon enterrés dans un sol 
humide. 

— DE LIGNE (Sinwnbûttcrie, SKclegrap^irbotterie — Line 

hattery). Pile qu'on monte généralement en tension 
et qu'on emploie pour les transmissions sur les 
lignes télégraphiques. 

— POUR APPAREIL DE CAMPAGNE (gelbfKitterie — FUld 
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Pile 



PlKCE 



PiUUET 



Piquetage 



battery ou Portable battery for Aeld telegraph). 
Pile ayant pour qualité la transportabilité. 
MONTER UNE PILE ((Sine ©atteric |ufommenfc|en — To 
mount a battery, To make upa battery). Assembler 
les plaques et les liquides de niitiière quo, de Taction 
chimique, il résulte un développement (l'éb^ctricité. 
DÉMONTER UNE PILE (Qiïit (Batterie auteinanbevne^men — 
To break up a battery). En désassenibler les diffé- 
rentes pièces. 

ENTRETENIR UNE PILE (Sine Bûttetie fpfifen, (ïine ©atterle 
in ©tanb ^)otten — To mainlain a hatlery). Veiller 
à la concentration des liquides qui entrent dans sa 
composition. 

(JCu^fuf , IBred^f ifen — Croto bar). Levier en fer dont 
on se sert dans différents travaux. 
A SOUDER. V. Mordache à souder. 
PLATE (JClemmbocfe — Fiat plier). Tenaille à lôvres 
plates. 

A RESSORT (geberflemme — Spring plier ou Tweezer) 
Pince dont le mouvement de rappel des lèvres a lieu 
sous rinCueuce d'un ressort. 

A OREILLES ( Jlûgelftemme — Round nosed plier). 
Serre-(il composé de deux pl.iques et d'un écrou à 
oreilles se vissant sur une ti^^e taraudée traversant 
les d<'ux plaques. 

A TORSADES (ffiûrgegûnge — Twist clamp). Espèce de 
mâchoire à tordre. 

A TROIS BRANCHES {T>uiatwiqî JCIeimne, iDccifa^ie ^Umau 
— Three legged longs). 

DE RAGGORDKMENT (Scrbinbun^ôflemme — Binding 
clamp, Splicing pliers). Pince pour réunir deux fils 
et constituer un bon contact entre deux isolateurs- 
arrêts. . . 
A CAVALIERS (îDrat)treiterflemme — Staple plier). Pour 
arrêter les fils sur les tables de manipulation. 
AYANT i/ASPi'icT d'une GRENorTiLLK et Servant à 
saisir le fil de ligne et à le tenrlr<3 avec un cric-tenseur. 
4I) (Sroftbflemme — BeviVs claw ou Dutch longs). 
POUR LES POLES d'une PILE (^clflcmme — Connection 
binder). Serre-fil qui relie l'électrode aux plaques de 
la pile. 

POUR SAISIR LE FIL DE POSTE SUR LE BORD DES 

TABLES DE MANIPULATION. iZUéjtUxcmt — WirepUcr). 
DE Peltier. (jtreuj oon ^eltiet — Peltier's thermo- 
test pair). Appareil thérmo(>Iectriqne destiné à éva- 
luer la température des diffén*nts points d'un corps. 
DE TEH>iE (Srbleitungôftûnge — Earth pichet). Piquçt 
en fer utilisé comme lil de terre dans la télégraphie 
militaire. 

d'une ligne (?Cbpfâ(?len, ÎCbpfâ^Iung — Pichettii%g\. 
Plantation de ficlies dans la direction que la ligne 
doit suivre. 



(1) RoTHER, Der Telegraphenbau, p. 231, 
constructloUf p. W% 



— Douglas, Bianoal of telegraph 
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Pistolet de Volta («uftptflole, ÔleftrtfiJfie 9iftoU — Electric pis- 

toi). Appareil de démonstration pour prouver les 
effets chlrnimies ou calorifiques de l'électricité ; ou 
enllamme. dans un espace clos par un bouchon, un 
mélange détonant sous Tinfluence d'une étincelle 
électrique. L'explosion projette le bouchon. 

Pi.a: ciiETTE d'entrée DE POSTE (®tûtionêeinfu^runô«brctt — Board 

for leading wires into a station). Planchette sur 
laquelle sont installées les lignes aboutissant à l'en- 
trée d'un bureau télégraphique. 

— POUR SUPPORTER LES FILS NUS DANS L'INTÉRIEUR 

d'un bureau Télégraphique (Strûglcifte — Wire 
board innide a station), 
■^ A fiOHNEs (^nopfïciflf— Terminal hoar d),'P\B.ncheii^ 

munie de bornes métalliques pour aiTéter les fils. 
Plan incliné (©d^fefc (Sbcne — IncUned plane). Pièce de 

l'appareil Hughes qui se dérobe, par suite de l'a- 
baissement du br9R dp levier de la palette, et ne se 
présente qu'à la fin de la rotation de l'axe impri- 
meur pour recevoir cette même palette ramenée au 
contact du plan inclii'é par le colimaçon. 

— i>'ÈPREV\E{y. Disque d'ép7'euve), 

Pj A.ji E DE terhe (Srbplûtte — Earlh plate). Plaque que Ton 

enterre dans un sol humide après l'avoir soudée au 
fil de tftrre. 
^ DE GARDE (V. Oarde), 

— DE TRANSMISSION (lUxhtiH^^vtM — TransmissiOYi 
plate). Plaque qui supporte le contact de pile dans 
le manipulateur Morse. 

^- DE CONTACT Df^. Hf'pos (SluftcfcÇienf — Contact plate 

at rest). PlacfnR qui supporte l'enclume de repos 
dans lemanipnl-ilP'ir IMorse, 

— EXCITATRICE (Sccec^erplûtte — Exciting plate). Plaque 

qui joue un foie éleclromoteurdans une pile. 

— DE LIGNE aiî:rienne (1) (Euftplûttc, Euftlûmelte — Line 
plate). Plaque d'un paratonnerre en relation avec 
la ligne. 

— DE CORRECTION (V. Compensateur magnétique). 

I LATEAU DE LA MACHINE ÉLECTRIQUE ((Sleîtrifïtfi^eibe — Glas 

plate of eleclrical maschine). Disque de verre ou 
d'un autre isolant sur lequel s'opôre le flottement. 

— DE l'électrophore (î)ccfel, ©(feilb b^é ©leftrop^orô — 

Conducting dise or plate of nn eleclrophorus). 
Disque métallique à manche de verre sur lequel s'o- 
père l'iniluence de réleclricité du socle couvert de 
résine, et battu avec une peau de chat. 

*• supérieur du CONDENSATEUR en Communication 

avec la source électrique (©ecîel; ©oHcctor — Upper 
plate of a condenser), 

inférieur du condensateur fS3afié, Unterct Sl)etl bcé 
dohbenfatutê — Loioer plaie of a condenser). Arma- 
ture conductrice de condensateur en communication 
avec la terre. 
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PLATINE (la) — POISSON 



isa 



Platine (La) 



Platixer 



Platymêtre 



Plot 
Plume 



Pneumatique 

1*01 NT 



Pointes 



Poire 



Poisson 



d'un appareil (dJefleHplatte — Side plates or cage). 
Plaques supportuiit les extn'mitrs des axes de rota- 
tion d'un nioiivoineiit d'horloi^erio. 
DU PLATINE (9)Iatin pldtiniren — To pîatinise). Le re- 
couvrir de mousse de platine i)ar un procédé galva- 
nique. 

(r>xT'iç larpe, //-Vfov mesure) (1) i?)fût9metet — Platy^ 
meter). Appareil de M. Thomson, formé de deux 
condensateurs cyliudnques <ropile capacité dont les 
annatures intéri<.'ure8 sont en communication métal- 
lique ot dont ou se sort pour étudier la cai)acité in- 
ductiîce sj)ccilique. 

DE C0NTA(/r. V. Commuta tnvi\ Plot de contact. 
ÉLECTRIQUE (:i) (Edison) (etcftrifc^c gcber -— Electric 
pen). Petit électroinoleur porranl le papier avec une 
pointe animée d'un mouvement rapide. Le napier- 



patron une fois pointillé est mis sur une feuille de 
papier blanc, et un tampon garni d'encre grasse est 
promené sur lui. Cette encre traverse le papier par les 
trous et décalque les lettres pointillées de la feuille- 

!)atron. 
7rvï'j//aTtx(îfft qui a rapport au souffle) V. Réseau. 
NEUTRE. V. Ligne ou zone neutre, 
CONSÉQUENT (gôlgcpunft — Conscquent ou consécutive 
pale). Pôle secondaire qui se développe entre les 
deux pôles d'un aimant. 

d'inflexion (Wiedemam^ Lub, H. Becquerel) (3) 
(SBrnbrpunft — Inclination point). Point de la courbe 
indi<|uaîitle magnétisme développé dans les barreaux 
et correspondant au maximum du rapport du ma- 
gnétisme développé à l'intensité magnétisante. 

COLLECTRICES DES MACHOIRES DE LA MACHINE ÉLEC- 
TRIQUE A FROTTEMENT (^ÛUafpt^f H - Collée ting points 

of an elec trie machine). Pointes chargées de rame- 
ner le ])lateau de verre k l'état neutre en lui céflant 
de l'électncité négative empruntée aux conducteurs 
secondaires, d'où il résulte que ces derniers restent 
charges d'électricité positive. 

d'un PARATONNERRE (ÎCuffongfpîôc — Poînt of termi- 
nal rod). Pointes ordinairement en platine, plus 
rarement en cuivre, qui surmontent la tige des para- 
tonnerres. 

EN ivoire (ffiirnentûfle, JBtrnfôrmigct î)ru(ffnopf — Pear 
shaped heUpush). Contenant un bouton de sonnerie 
électrîque. 
ÉLECTRIQUE (4) ((Slcftrifd^cr gifd{> — Electric fish). 



(!) Gordon, Electricité et magnétisme, T. I, p. 130. (Traduction Raynaud» 
Seligbiann). — Maxwell, Elcctricity and magnétism. T. 1, p. 323. 
(2) Annales industrielles, 17 doc. 1S76. 

[3\ AnNAJ.es de CHIMIE ET DR PUVSIQPE, 1870, D. 277. — WlEDEMAN, Gal- 

vanîsmùs und Electromagnotîsmus, T. H, p. 35.1. 

(4) C. R. DE l'ac. des sciences, 9 ot 16 cet. 1871. — Annales de cmMis 
ET DE PHYSIQUE, 2^^ séfie, T. LXVI, p. 396. — Becquerel, ^Electrochimie, 
p. 100. — Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de magne* 
tisme, T. I, p. 262. 
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POiSbON — l'OLXil^JXUQ'J 



Poisson 



(Walsh^ Hunter, Geoffroy S^ Hilaire^ Galvani, 
Matteucci etc.). Les anciens avaient déjà observé 
que certains poissons plats avaient la propriété de 
donner des secousses enpjourdissantes quand on les 
touchait avec la main. Platon parle de la torpilk» 
que Scribonius, Galien et Dioscoride citent comme 
propre à guérir la goutte au moyen de ses com- 
motions. Ces poissons ont été appelés électriques 
depuis la découverte de la bouteille de Leyde. Les 

Ï)oissons électriques (quatre espèces de torpille. 
e gymnote^ le silure et le telrodon trichiurus) 
ont la peau dépourvue d'écaillés et couverte de mu- 
cosités conductrices de l'électricité. L'organe élec- 
trique n'est pas placé de la même manière dans ces 
diiïérents poissons, et les nerfs (jui s'y ramifient ne 
sont pas issus de la même paire. Cet organe se 
compose de tubes aponévrotiques ayant la forme 
de prismes hexagonaux accolés comme les alvéoles 
que construisent les abeilles. Chaque cellule consti- 
tuant ces prismes serait un organe électrique élé- 
mentaire dans lequel l'électricité est décomposée 
par Taclion nerveuse venant du cerveau ou produite 
par une excituiion cuîiticielle, 

VOLANT Di<: FRA.NKLIX (1) (©olbcnct gtfdS^ — FrunklMs 
golden fish). Expérience d'électricité statique, qui 
consiste à faire tenir un corps léger en équilibre au 
milieu de l'atmosphère sous l'intluence des attrac- 
tions et répulsions d'un corps électrisé. (V. Tombeau 
de Mahomet). 

DES PILES (;^) (^olarifûtion — Galvanic polarisation). 
Phénomène de grandeur définie dû au dépôt de 
l'hydrogène au pôle positif dans une pile et qui a 
servi de point de départ à l'étude des j^iles secon- 
daires, tout en nuisant à la constance des piles 
hydroélectriques. On constate une polarisation aux 
deux pôles au moyen d'un voltamètre à électrodes 
de platine sur lesquelles il se dégage de l'hydrogène 
au pôle négatif et do l'oxygène au pôle positif, ce 
qui y crée une force èlectromotrice. 
d'um diélectrique (2) (eieftrifc^e îjolarifûtion — Pola- 
risation). Etat d'un corps mauvais conducteur sou- 
mis à l'intluence d'un corps électrisé et dans lequel, 
d'après les théories admises, les molécules présente- 
raient en chaque point de leur masse deux électri- 
cités orientées chacune dans un sens. 
M0LÉCÙLA.IRE MAGNÉTIQUE (3) (SKagnetiiibuction, 9CRû«- 
gnctitte SKoleculartnbuciion — Magnetic polar ity). Etat 
dans lequel chaque molécule de fer posséderait des 
propriétés dépendant de son orientation relative- 
ment à une direction donnée. . 



(1) Œuvres dé Franklin, Electricité, p. d2. (Traduction Barbeu-Dubourg). 
— Les Mondes, 31 août 1865, p. 750. 

(2) Maxwell, Electncity and magnetism, T. II, p. 7. — De la. Rive, Traité 
d'i?loctiicité, T. I, p. 135. 

(3) De Là Rivfi^ Traité d'électricité, T. I, p. 187. 
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Polarisation élkctrolytique (1) (C?Iectron;tifc^ie 9)olatifotion — Elec- 

troly tic polarisation). Orientation que prennent les 
molécules d*un électroiyle d'après la théorie de 
Grotthus. 

— LUMINEUSE (9)olorlfation be« Z\d)Ui — Polarisation of 

light). La polarisation de la lumière découverte 

Sar Malus, en 1810, est une modlûcation particulière 
es rayons lumineux en vertu de laquelle, une fois 
rétlécbis ou réfractés, ils deviennent incapables de 
se réfléchir ou de se réfracter de nouveau dans cer- 
taines directions (v. Electroop tique). 
Polariser (se) (6ic^ polori|tren — To be polar ised). Prendre Tétai de 

polarisation. 

— susceptible de se polariser {5)olarCfïtbûr — Polor- 

risable). 

— PROPRIÉTÉ DE SE POLARISER {3)0lOtl(îtbotfeit — PolOr- 

risable state). 

— SUSCEPTIBLE DE NE PAS SE POLARISER (Unpolûtijîrbor — 

TJnpolarisàble), 

— PROPRIÉTÉ DE NE PAS SE POLARISER (UnpOlOtifîrbOlfeit 

— Unpolarisable state). 

Polarité (2) (^^olaritat — Polarity). Etat d'un corps dans le- 

àuel chaque particule possède des propriétés dépen- 
aant de son orientation relativement aune direction 
donnée. 

POLB MAGNÉTIQUE (3) (S!J?agnctifd?er 5)ol — Magnetic pôle). 

Point d'application de la résultante des forces mag- 
nétiques exercées par une molécule magnétique 
située à Tin fini sur les molécules magnétiques do 
Tune des moitiés d'un barreau. 

— nord (ÎRorbpol — Marked x^ole). Pôle d'une aiguille 

aimantée qui se tourne du côté du nord et contiendrait 
par conséquent du fluide austral libre. 

— SUD (@abpot — TJnmarked pôle). Pôle d'une aiguille 

aimantée qui se tourne du côté du sud et contiendrait 
par conséquent du fluide boréal libre. 

— UNITÉ DE POLE MAGNÉTIQUE (fflîagnetifcfcc (Sinbeit — 

Mag^ietic unit). L'unité magnétique C. G. S. est 
celle qui repousse un [)ôle semblable placé à une 
distance de 1 centimètre avec une force de une dyne. 

— d'aimantation (©trcic^pol — Touch pôle). Pôle avec 

lequel on aimante. 

— DE MÊME NOM (®Icictnûmt^cr ^ol, Setnblid^cr 5^ol — Like 
pôle). Pôle qui eu repousse un auUe et tous deux 
sont dits de même nom. 

^ DE NOM contraire (Ungleicfenamtgct ^ol, Jreunbfc^oft* 

.lidjer 9?ol — Unlike pôle). Pôle qui en attire un autre 
et tous deux sont dits de nom contraire. 

— positif ou négatif d'une PILE (»Pofitiocc ou negatioer 



(1) Gordon, Traite d'électricité et de magnétisme, T. Il, p. 309, 317, 330 
383 (Traduction Raynaud et Seligmann-Lui). 

(2) PoGaENDORFFS Annalcn der physik und chimie, 1873, n» 5. 

(3) PoQQBNDORFP's AQualoa der Physik und Chimie, 1873, N^ 5, 
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POLTPHOTB -^ posai 



POLYPHOTB 



POLYSGOPB 



Pont 



t)ol -^ Positive on négative pôle). Point où com- 
mence le circuit extérieur d'une pile et point où il 
finit. Le pôle positif part de la plaque inerte et le 
pôle négatif de la plaque génératrice active. 
(rol'jç nombreux, ^p-ôj, f^'jjroç lumière) la^mpe poly- 
PHOTE (gampe mit gct^eûtem Sidjte — Polyphote lamp, 
Lamp in multiple arc). Lampe à arc voltaique qui 
fotictionne avec plusieurs autres dans un même 
circuit. 

(r.oV'jq nombreux, <r/onfa) je regarde) {9)olt)ôcop — Polys- 
cape). Appareil employé par M. TaouvÉ pour 
l'étude des cavMtés du corps humain. Il a utilisé 
pour cela l'éclairage résultant de l'incandescence 
d'un fil de platine ; cette lumière est projetée par 
un petit miroir placé derrière le point lumineux et 
coti tenue dans l'appareil. 

DE Wheatstoxe (v. Méthode du Pont) (1) (2Sl)Cûtjîon'* 
f^peStacte — Wheatstone's parallelogram ou bridge). 
Appareil inventé par Ghristie et appliqué par 
Wheatstone ; il est constitué par un parallélo- 
gramme et une diagonale eu fils conducteurs. Dans 
ces conditions une boussole mise au milidu de la 
diagonale, alors que les deux pôles d'une pile sont 
telles aux deux sommets n'appartenant pas à la 
diagonale, ne déviera pas ; le même phénomène 
se représentera si Ton fait varier dans le mèrne rap- 
port les résistances des deux branches du* pont, 
d'un même côté de la diagonale. On peut donc, par 
substitution, au moyen de bobines intercalées sur 
l'une des branches arriver à équilibrer les résistan- 
ces d'une ligne constituant l'autre branche. 

PonTE-aouTTE (eot^ebûf)n — Bevel of the soldering iron). Biseau 

du fer à souder sur lequel adhère la goutte de sou- 
dure. 

Portée explosive (Sd^lagweite* ^cftïagrûum — SiriMng dis- 

ta7ice). Longueur de rétincelle d'une décharoe. On 
la mesure au moy«m de l'excitateur microniêtrique. 

— DE P0TEA.UX (étangcnabjlanb; ©tan^cnentKrnun^ — 

Spa7i of pôles). Distance e\\[ïe deux poleaux. 

— d'une CHAINETTE (©pûnnmeitc — Span of a cate- 

nary). Distance des points d'appui; 
d'un GA.BLE SOUTERRAIN (2) (éînle^ung, ^ûbcUcgung, 
©inlegcn, JBerlegcn elncd untcrirtifdjen JCâbelô — Laying 
an underground cable). Opération consistant 
dans le déroulement continu du cAble dans une 
tranchée ou dans sa traction, dans l'intérieur de 
tuyaux protecteurs, au fond de la tranchée recou- 
verte ensuite de terre. Les câbles étant de longueur 
finie, il reste une opération importante, celle des 



Pose 



(1) Journal of thesociety ofTelegraph Emgincers, 1872. — Lat. Clark. 
On electfiealtnèasurement. — KEMPE, HanJbookof electricaltestin^s, p. 115. 
— Archives DES sciences physiques et naturelles, 3« période, T. Vlllj p. 
;?53. — S. Thompson, Lassons ou electricity and maguetism, p. 318. 

^ iji) LUMIÈAfi ÊUCTRIQwfli 1852. 
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BOndures à faire avant do terminer la pose. 
POBB d'un cable Rors-MAïuN (Çinffiifen eineô JtûbcW — 

Lai/inff a aulnuarnie cahlr). Oprration des 
)lns niinuli{Mises au point de vue niiV-aniipio pour 
laquelle nous ne pouvons que renvoyer aux. traités 
spéciaux (1). 

— THÉORIE DE LA POSE DES CABLES (JCûbeUegunêtÇeorce — 

Theory of cahle laying), 

— BATIMENT POUR LA POSE DES CABLES (Jtobelf(i()iff — 

Telegraph ship, Cahle ship), Ik'itinient aménagé 
d'une manière spéciale et pourvu d'engins appropriés. 

Positif V. Electricité et Pnle, 

Position de réception (Station6|!eUung — Instrument in cir 

ctiit^ Receiving 2)()sif ion). Disposition des communi- 
cations des appanils téléjTrai)hiques, de manière à re- 
cevoir une doprclio en reliatit 1»'k appareils à la ligne. 
— • SUR PARATONXKUiiE ( ®etritterftf llung — Lightning 

protector in circuit). l)isi)osition des communi- 
cations d'une stiition dans laciuelle le paratonnerre 
est intercalé dans le circuit avant l'arrivée de la 
ligne aux appareils télépjraphiques. 

— SUR sonnerie (CautcflcUung — Alaricm hell in circuit). 

Disposition des communications d'une station télé- 
Çi*aphique dans laquelle une sonnerie est substituée 
dans le circuit à l'appar il de réception ordinaire. 

Por,TE POSTE restante (9)olllagernb — Poste restante). 

PooTE KOM d'une station TÉLÉGRAPHIQUE (©tûtion — Sta- 

tion), 

— d'observation SUR LES COTES (Jtfifîfnbeobûc^tungôllûtion 

— Look out stations on the coast). Poste militaire, 
par exemple pour le senice des torpilles dans les 
passes. 

— TUBULAiRE (Sîobtpofl — Tiibe post). Service de trans- 
port des dépêches dans des tubes étanches où la 
force motrice est l'air comprimé. L'électricité ne joue 
plus ici qu'un rôle auxiliaire. 

— AUX LETTi.ES ÉLECTRIQUE (Sleftrifc^ie 5)ofl — Electvic 
post). Application de l'électricité à la traction de 
petits wagonnets, sur rails, dans un tube carré con- 
tenant les lettres. 

Poteau (2) (?)follen, ©âulc — Pôle, post). Pilier en bois, en fer 

ou même en pierre, servant à supporter les isolateurs 
sur lesquels les lignes télégraphiques aériennes 
prennent appui. 

- ' 

(1) Captn HosKiOER, Laying and Repairinsf of telegraph Cables. — Re- 
port OFTHE JOINT CoMMiTTEE. — Blavier, Traité de télégraphie, T. II, p. 
146. 

(2) Annales télégraphiques. 1860, p. 443; 1875, p. 5. — De l'emploi du 
fer dans les constructions telegraph iquea en France, par M. Morris — 
Congrès international des électriciens, Comptes-Rendus, p. 307 — JouB- 
NAL op THE Society of telegraph Kngineers, T. I, p. 40, T. II, p. 33 et 53, 
T. m, p. 182. — Dot.HîLAS, Manual of telegraph construction, p. /8, 92,216, 
323, 377. — Journal télégraphique des Administrations télégraphiques, 
T. I, — RoTHER, Der Telegraphenbau, p. 21. — Culley, Handbook, of pra-»* 
ticaltelegraphy. > 
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POTEàU — POTELET 



Poteau 



POTELET 



DE PORTES DIMENSIONS (@tânbet — Heavy pôle). Les 
poteaux ont parfois un nombre considérable de fils 
a soutenir et on est forcé de leur donner dans ce cas 
de fortes dimensions. 

DOUBLE (©oppclgc (lange, îDoppelflangc — Double pôle). 
Sur les lignes encombrées de lils on réunit deux 
poteaux par une ou plusieurs consoles horizontales 
sur lesquelles on installe des isolateurs en en gar- 
nissant aussi les côtés des poteaux. 
A GONTREFicHi: (©tûttge mit @treb«n— Strutted pôle). 
(V. ce dernier mot), 

PROVISOIRE (9lot{)flûn9e — Temporary pôle). Poteau 
qu'on installe en cas de rupture d'un autre poteau. 
POTEAUX JUMELÉS (î)oppclflv\nber, aSocf — BoUed pales). 
Deux poteaux réunis côte à côte avec des boulons 

Ï)0ur obtenir une résistance plus grande. Dans cç cas 
a force de renversement agit suivant la ligne passant 
par le centre des deux poteaux et la résistance est 
égale à 5 fois celle d'un seul poteau de même di- 
mension. 

POTEAUX COUPLÉS (1) (®cîuppcltc ©tangc, SScrfuppcltc 
©tangc — A shaped pôle). Deux poteaux réunis au 
sommet par des boulons et par une entretoise à mi- 
hauteur. Quand la liaison des poteaux est ainsi com- 
plète, la résistance est la même que si tout l'espace 
compris entre eux était plein. 

DE JONCTION ou DE RACCORDEMENT (ViîUx\\x\}X\Xn^^^(VCi^tf 

Untcrfù^rungôflûnge — Junction pôle). Poteau à partir 
duquel les lils aériens deviennent souterrains ou 
sous-lluviîiux. 

coRNiER ((Scffaulf, SBinfclfîangc — Angle pôle). Poteau 
installé en un point où les lignes forment un angle. 
d'allégement ((&ï[i\a^m^iV^\x\i— Relief pôle). Poteau 
destiné à supporter une partie de la charge des 
poteaux voisins. 

d'arrêt (ÎCbfpûnnflangc — Terminal pôle). Poteau 
où la ligne est arrêtée dans le voisinage d'une 
station. 

A isolateur arrêt double (Untorfud^uncjôflange — 
Double shackle pôle). Poteau où Ton peut facilement 
exécuter des coupures entre deux isolateurs à arrêt. 
DE BIFURCATION (TfbAwetgungéflûnge, TCbjwcigéflonge — 
Forking pôle ou Bifurcation pote). Poteau installé 
en un point où les lignes suivent deux directions 
différentes. 

DE SONNERIE (Câutefâiile — Bell pôle) Poteau sup- 
portant un fil de sonnerie. 

ASSEMBLAGE DE PETrrs POTEAUX (éclisses) pour rem- 
placer une base pourrie. (Jîlebpfoften — Braces to 
prop a pôle). 
(itleiner Stônber, itleîncr 9)fc(îcn — Stalion post ou 



(1) DouaiAS, Manual of telegraph construction, p. ùÇ>, 67, 329. — Rother, 
Der Telegrapheiibau. — Blavjer, Tilégrapliiô électrique, T, 11, p. 10. 
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hrachet). ParalL'lipiprde rectangle en bois dont on 
abat les angles eu pans coupés et qu'on fixe à un 
mur au moyen de tiges à scellement nommées con- 
soles pour soutenir les lignes télégraphiques. 

Potentiel (1) (9)otentiûl — Potential) (Laplace, Green). Le 

potentiel électrique d'un point est l'état en vertu 
duquel une charge d'épreuve tendrait à passer de ce 
point à la terre en effectuant un travail — ou encore 
le potentiel électrique d'un point est la quantité de 
travail nécessaire pour transporter l'unité d'agent 
située en ce point, de ce point à l'infini, malgré l'at- 
traction de l'agent et en supposant que cette unité 
d'agent ne modifie pas la distribution des masses 
qui ont donné naissance au champ. La conception 
générale du potentiel se trouve exprimée dans le 
traité de mécanique céleste (1799) de Laplagk (Llv. 
II, p. 156), mais (jheex l'appliqua le premier en IH!;^, 
sous le nom de potentiel, u l'étude de l'électricité. 
CHUTE DE POTENTIEL (©cfall beé 9)otent(al« — Fall of 
potential). Diminution du potentiel au pôle d'une 
pile par suite de sa mise en communication avec un 
conducteur de résistance finie 

Potentiomètre (mot hybride, potentia puissance, jdr^ov mesure) (2) 

(9)otenttometct — Potentionieter), Instrument inventé 
par Clark, analogue an rhéostat de Wheatstone 
ou à l'arrangement de Poggendorff et servant à 
évaluer le potentiel d'une pile. 

Pouvoir des pointes (3) (Spi^enwirfung — Action of points). 

Propriété observée j)ar Franklin (1747) en vertu (le 
laquelle l'électricité ne peut s'accumuler à un haut 
potentiel à r«'xtrémite d'une pointe conductrice. 
Cette propriété fut utilisée dans les paratonnerre» 
qui exercent une action préventive en laissant l'élec- 
tricité s'écouler par la pointe qui les termine au-dessus 
des habitations et en empêchant une décharge dis- 
ruptive et nuisible. 

— inducteur. V. Inducteur. 

— magnétique rotatoire (Faraday, Verdet) (fUla^nt^ 

tifc^cé ©rc^wrmôgcn — liotatory magnetic jxjwer). 
Propriété que certains corps transparents possèdent 
de dévier le plan de polarisation lorsqu'iln sontsoumiJi 
à l'action du magnétisme. 

— multiplicateur l/UN SHUNT ou l/UNE DÉRIVATION 

(93cr|lârfun^éjûljl cinc* ^ïcîiQïoUttx^antîé — MuUiplying 
poicer of a ahunl). Expression indiquant aue le 
courant qui traverse le galvanomètre, lorwju'ii n'y a 
pas de shunt, est Tintensité du courant avec un shunt 

multipliée par la proportion ^j^^j 



(Ij Journal dePhtsique, T. I, p. ^. — M\twfl^ F:kctricity and mfl(^e- 
tism, T. I, p. 13. — Oreev, Matfiernatioal Vnpfsrn. — Buivier, Grandeurs 
électriques, leur mesure en unités ahvAnhihj p. 41. 

(2) Lat. Clark, Mesure éîectnque, p. 68. 

(3) Franklin, Lettres sar l'électricité (Trad^ BARBEU'DrBOCBi}), p. 23S« 
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PRATIQUE — PROPAGATION 



Pratique 
Préambule 



Pressa 



Produits ' 



UNITÉ PRATIQUE. V. Unité. 

d'une dépêciip: ((Stngançî ciner SDfpefd^e, ^opf etner î)e* 
pefcijc — Preamble of a message). Mentions de ser- 
vice qui précédent toutes les dépêches télégra- 
phiques. 

POUR LA GUTTA-PERGHA (1) (®uttaperd^oprc|îc — Press 
mould for guttapercha, Covering machine). 
Presse destinée à recouvrir de gutta-percha les fils 
métalliques. Les fils nus entrent dans une chambre 
par une ouverture étroite en laissant autour d'eux 
un manchon métallique qu'une forte presse remplit 
incessamment de gutta-percha ramolhe ; cette suns- 
tance se moule, à l'épaisseur voulue, à la sortie du 
fil par un trou d'un calibre donné. Siemens inventa, 
en 1846, la première presse pour la gutta-percha. 
pROcès-VERBAL (ÎCppûrûttûQcbuc^ — Tablet check, Report), Feuille où 

l'employé des télégraphes note à l'appareil les indi- 
cations relatives à la transmission des dépêches et 
aux dérangements. 

ÉLEGTROLYTIQUES (FaRADAY).. (Soncn — JOYls), Subs- 

tances rassemblées aux pôles et provenant des dé- 
compositions effectuées par le courant. 

DÉGAGÉS AU POLE POSITIF, TELS QUE l'OXYGÈNE, LE 

CHLORE (Faraday) (2(ntoncn — Anions). 

DÉGAGÉS AU POLE NÉGATIF, TELS QUE l'hYDROGÈNE, 

LES MÉTAUX (Faraday), (itotioiten — Rations), 
DE l'état ATMOSPHÉRIQUE (SBettcrprognoêc — Weather 
indications). Indications transmises sur les lignes 
télégraphiques relativement aux modifications de 
l'état atmosphérique. Ce service important n'a pu 
être établi en France qu'après l'installation du réseau 
télégraphique en 1856. 

DE l'électricité (2) (gortpfïûnjung bct QUÎiïicitat — 
Propagation of electricity), La propagation de l'é- 
lectricité peut être assimilée à celle de la chaleur 
dans une barre qu'on chauffe par une de ses extré- 
mités. Si nous n'envisageons que le cas de la propa- 
tiondans un fil conducteur, on observe, dès que ce 
fil. est mis en communication avec le pôle d'une pile, 
son autre extrémité étant à terre, que l'électricité 
se répand dans le fil et arrive très rapidement, mais 
en quantité assez minime, à l'extrémité. Bientôt, le 
fil s^étant chargé peu à peu, l'écoulement électrique 
arrive graduellement à un état de régime et devient 
régulier. Ces deux phases constituent l'état varia- 



fRONOSTia 



JPeopaoatjlon 



■k 



(1) RoTHER, Der Telegraphenbau, p. 112. 

(2) Pour cette question complexe, v. les travaux de MM. Blavier et Gou- 
HELLE, Annales télégraphiques, 1859, 1860, 1864,1865, 1.878. — Kirchhoff 
et Smaasen, Ann. de Poggendorff, 1845, 1846, 1857. — C. R. del'Açad. des 
sciences de Paju . 8 nov. 1858, 29 nov. 1858, 11 avril, 23 mai, 2Q dec. 1859, 
20 février 1860 et 17 sept. 1860. — Phil. Magazine, 1857, 1" sem , p. 393; 
1863, le'sém., p. 548 ; 1865, l*»" sém^ p. 409. — Verdet, Conférences de 
Physique, T. I. p. 459 — Blavier, Des grandeurs électriques et de leur 
pdesure eu uoii#s absolues* p. 140« 
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ble et l'état permanent. Le contraire a lieu au dé- 
part, où le courant d'abord très fort revient bientôt 
à un état normal régulier. 

La durée de l'état variable (non la dtirée absolue, 
qu'il serait impossible de déterminer) est propor- 
tionnelle au carré de la longueur, au coefficient de 
charge du conducteur et en raison inverse de sa 
section et de sa conductibilité. Sur les longs fils la 
formule suivante donne la durée de la charge : 

D = - *° M — 1 longueur, c coefficient de charge, 

k conductibilité, s section, et M étant une constante 
représentant la durée de Tétat variable pour le fil 
dont la longueur, le coefficient de charge et la sec- 
tion seraient cris pour unité. 

Lorsqu'un lil est isolé à l'une de ses extrémités et 
en communication par l'autre avec la pile, le cou- 
rant, d'abord très intense, diminue peu a peu jusqu'à 
ce qu'il soit nul. Cette durée représente le temps 
qu'emploie le fil conducteur à se charger et est éggQe 
à quatre fois la durée de la période variable, quand 
le fil est à la terre au lieu d'être isolé. 

Lorsqu'on charge un fil conducteur, entouré de 
matière isolante communiquant, par sa surface, avec 
le sol, le courant traverse lentement l'enveloppe, en 
vertu du phénomène connu sous le nom d'éleclrifi- 
cation, et la décharge s'opère de même, si l'on met le 
conducteur en communication avec la terre. 

Pulsations (1) (Schoenbein) (?>ulfûiioncn — Pulsations), Phé- 
nomène de passivité temporaire du fer (V. Passif, 
Fer Passif), 

Pyboélegtricité (nOp feu, élctricité) (2) (Aepinus 1757, Berg- 

MANN 1767) ( ï)9roeleftri:itât — Pyroelectricity), 
Electricité provenant des cristaux dits pyroélec- 
Iriques, lorsqu'on élève ou qu'on abaisse leur tempé- 
rature. Théophraste fait mention des propriétés 
attractives des corps pyroélectriques, dans son livre 
sur les pierres précieuses, à propos du lyncurium 
qu'on croit être la tourmaline. 

PyHOÉLBCTRiQUE (même racine) (9^xotUltii\ii) — Pyroelectric), Epi- 

thète s'appliquant aux cristaux dans lesquels 
réchauffement ou le refroidissement amène un 
mouvement électrique. 

Pyromètre magnétique (3) (^rOp feu, ju^rpov mesure) (Pouillet) 

S®abHinop9toitKtet — Magnetic pyrometer). Appareil 
lestiné à évaluer les températures les plus élevées 
et les plus basses. Il est fondé sur l'emploi d'un 
couple thermoélectrique en communication avec un 
rhéomètre. 



(1) WiEDEMAN, Galvanismus und Electromagnetismus, T. II, p. 749 — 
Journal de physique. T. X, p. 204. 

(E) Mascart, Electricité statique, T.. II, p. 494 — Gavarret, Traite d'e-» 
lectricité, T. I, p. 432. — C. R. de l'Ac. des sciences 1856, T. XLII, p. 1^ 
etXLIlI, p. 916 et 1122. 

(3) C. E. de l*Ac. des sciences de Paris, 1836, p. 782. 

U 
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Pyrophoxe 



PYROPHONE — QUANTITÉ 

{nOp feu, spwvr voix) (1) (Kastner) (^^voipi^on — Pyro- 
phone). Appareil dans lequel les sons sont produits 
par des flammes que Ton allume dans des tuyaux. 
Un phénomène d'interférence, produit à un moment 
donné, fait cesser le son. Un système électromagné- 
tique a servi à exécuter cette opération. 



Q 



Quadruplex 



Quantité 



SYSTÈME quadruplex (îDoppclgegenfpred^cn — - Quadru- 
plex System). Système de télégraphie permettant 
de transmettre quatre dépèches distinctes, deux dans 
un sens et deux dans l'autre, pendant le même temps 
et sur le même fil. Les premiers qui s'occupèrent de 
la transmission de deux dépêcnes dauB le même 
sens simultanément sur le même fil furent Stark 
de Vienne (1855), Siemens, Kramer et Bossgha. 
mais ce ne fut qu'en 1874 que Edison rendit ce sys- 
tème pratique. Le principe d'Edison est le suivant. 
Le manipulateur de l'un des appareils est disposé 
de manière à envoyer un courant continu qui est 
inversé pour produire un signal. Le relais corres- 
pondant à ce manipulateur est polarisé comme le 
relais Siemens. Un second manipulateur envoie de 
la même station des courants toujours de même 
sens, mais plus intenses que ceux du premier trans- 
metteur. Un relais non polarisé est muni d'une ar- 
mature tendue par un ressort antagoniste, de ma- 
nière à ne pas otéir aux courants inversés du pre- 
mier manipulateur, mais seulement à ceux prove- 
Tiant du second. Chacun de ces relais obéit donc sé- 
parément à chacun des deux courants et on peut 
obtenir une transmission simultanée dans le même 
sens et par le même fil. En montant ensuite la ligne 
à l'arrivée en duplex, avec un pont de Wheatstone, 
on arrive à constituer le système quadruplex d'Edi- 
son. 

électrique (2) (@(ef trifd^e Cluûntitât — Electric quart- 
tity), La quantité d'un courant est, d'après Faraday, 
le produit de l'intensité par le temps considéré. 
unité de quantité (@in|eit ber Ûuaniitât — Unit of 
quantity). Au point de vue électro-magnétique, Tu- 



(1) C. R. DE L*AC. DES SCIENCES DE Pakis, 1874, T. 19, p. 1307. 

(2) Annales télégraphique?, 1877, p. 261. — Telegraphic Journal, T. 
Il . — Journal of the Society of telegbaph Engineers, T. IV, p. 189, — 
Gavabret, Traité d'électricité, T. II, p. 145. 
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iiité de quantité ôlectri» (lie est la quantité d'électricité 
qui traverse, peuplant uu(» seconde, un fil conducteur 
j>arcouru par Tunitr «l»» courant. Dans la mesure 
olectrostatiijiie, l'unité de quantité est Celle qui, pla- 
cée à 1 centimètre d'uno éj^ab* «(uantité, la repousse 
avec une unité de force. Kn »'oniparant les expres- 
sions alfjfébriquos de la quantité proj)reniont dite 
d'électricité en mesure élfctro-statiaue et en mesure 
électro-magnéti<iue, on trouve (pie le rapport est de 

la forme :^ et est exprimé par suite par une vitesse. 

Cette vitesse, mesurée électriquement, a été trouvée 
égale à 810,000 kilomètres par seconde environ, c'est- 
à-dire sensiblement égalr a la vitesse de la lumière 
(v. Coulomb), 
Quantité monter une i»nj': f.n i^iantitic (Clémente nebeneinan* 

ber oerbinben, (Sine SSatterie grofplattig oetbinben — Ta 
mahe up a hattery in parallel circuit ou in quan- 
tity). Réunir entre eux les p(Mes de même nom, de 
manière qu'on ait une sjMile pil<' d'une surface égale 
à celle d'un élément multiplié par le nombre des 
éléments. 

— MONTAOE d'une PILK KN QUANTITÉ (^tUtiîiXianhtU 

f^ttltuna — Joining uj> of a hattery in parallel cir- 
cuit). Installation d'une j)ile comme il vient d'ôtre 
spécifié. 



R 



Raccordement de deux fils (S^erbinbung ^meier 2)tâ(^tc — Joining 

nf ttoo te ires). Réunion des tils par torsade, sou- 
dure, etc. 

Racloir (SattfHeféabet — Battery knife). Instrument pour 

nettoyer les zincs des piles. 

Radiomëtre l'.LECTRiQUE (mot hybride, radius, rayon, /xérpov me- 
sure) {fRcL\>i^mztzt—Radiometer). Appareil de Grookes 
( 1874) analogue au radiomètre ordinaire, destiné à 
mettre en évidence la force mécanise de la matière 
ladiante qui, lancée du pôle né^'atif avec violence, 
met en mouvement les ailettes du radiomètre ou 
•tout obstacle léger qu'elle rencontre sur sa route. 

Radiophone (mot hybride, radius^ rayon, <pwv : voix) {Bell, Mer- 

cadier) (1) (Sîabiopbon — Radiophone). Appareil 



(1) Lumiârb électrique, 1881, Art. Mercadier. — Journal dp the society 
OF TBLE6RAPH Engineers, T. X, i>. 212. — GoKDON, Traité d'électricité et 
de magnétisme, T. 11, p. 594, 003. (Traduction Raynaud et Seligman). — 
Du Moncel, Le microphone. 
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RADIÛPHONIB — RECEPTEUR 



Radiophonie 
Rebut 



Récepteur 



inventé par Bell en 1878, nommé d'abord photo- 
phone par Bell (v. photophone) puis radiophone 
par M. Mercadier et produisant un son par l'énergie 
radiante. Une plaque de sélénium dont la résistance 
varie (W. Smith) par suite de l'énergie radiante 
d'un rayon lundneux a été le point de départ de ces 
études. Cette variation de résistance accusait un 
bruit, dans le téléphone faisant partie du même 
circuit que le sélénium. Le rayon lumineux était 
transmis, par réûeidon, au moyen d'un miroir flexible 
devant lequel on parlait, de sorte que les vibrations 
de la voix, en dérangeant la ligne de propagation 
des rayons réfléchis, créaient des alternatives lumi- 
neuses sur le sélénium qui se traduisaient par des 
sons dans le radiophone, en donnant aux courants 
une forme ondulatoire. On est arrivé à percevoir 
dlrectèinent, sans téléphone, ce bruit au moyen 
d'une plaque sensible, comme le noir de fumée et 
un tube acoustique. M. Mergaoier a étudié les 
phénomènes résultant de l'action directe des rayons 
lumineux sur tous les corps et les effets produits 
par les rayons lumineux sur certains corps dont la 
conductibilité électrique se trouve impressionnée 
par l'action de la lumière et qui, par conséquent, 
pour être appréciés, exigent l'intervention d'un cou- 
rant électrique et d'un téléphone. 
(Même étymologie) (Slatiop^ontc — Radiophony). 
Art de transmettre des sons dans le radiophone. 
mettre une dépêche au rebut (Exploitation 
télégraphique) (@ine 2)ef>ef4ie a\i unbefleUbac be^^anbeln 
— To send a message to the dead message office). 
Lorsqiie le destinataire est introuvable, on laisse la 
dépèche en dépôt. 

TÉLÉGRAPHIQUE {Biiitptotf s^iâ)îiitmpfânQtt — Re- 
ceiver). Appareil qui reçoit les dépêches télégra- 
phiques sous une forme quelconque. 
A CADRAN (Breguet, Siemens, Kramer) (Setgerapparat 
JDial indicator). Le récepteur de Bréguet est un 
appareil dans lequel les signaux sont des lettres de 
l'alphabet inscrites sur un oadràh devant lesquelles 
s'arrête une aiguille. Cette aiguille est animée d'un 
mouvement de rotation saccadé, sous l'influence 
d'émissions du courant électrique qui agit sur un 
électro-aimant dont la palette laisse défiler ou arrête 
un mouvement d'horlogerie entraînant raiguille« 
A AIGUILLE ^Slatelûpparat — Needle receiver). Récep- 
teur où les signaux sont constitués par les déviations 
d'une ou de deux aiguilles à droite ou à gauche de 
leur position d'équilibre, suivant le sens du courant. 
A UNE AIGUILLE (^Cook, Wheatstoue) (Cinfac^cc SRobeU 
appâtât — Single needle receiver). 
A DEUX AIGUILLES (Gook, Wheatstoue) (îDoppelnabeU 
apparat — Double needle receiver). L'appareil à deux 
aiguilles permet de transmettre les lettres avec des 
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Récepteur 



dgnàux moins nombreux qu'avec l'appateil à und 
aiguille. 

MORSE A POINTE SÈCHE (3(^rf (bfltftapparat, 3tîUtf\dittih€x 
— Morse embosser). Récepteur dont les signaux 
composés de points et de traits sont gaufrés dans 
une bande de papier au moyen d'une pointe sèche 
montée sur la palette de Télectro-aimant. L'appareil 
transmetteur est un interrupteur nommé manipu* 
lateur. 

MORSE ÉCRIVANT («Rotfc'fc^rfiJdJreibdppûtot, S5ïauf4re{6«r^ 
SAtbefdnreft^et — Morse inhwriter). Appareil dont les 
signaujL composés de traits et de points sont produits 
par le frottement d'une bande de papier mobile 
contre une molette, mobile autour de son axe, garnie 
d'encte, sous l'influence des mouvements longs ou 
brefs de la palette correspondant aux traits et aux 
points. 

A DOUBLE POINTE (Stœhrer) (îDoppeI|llftoppûrot^ SDoppet* 
fct^reiber — Double style receiver). Appareil dont 
l'alphabet avait pour but de diminuer le nombre 
et la durée des émissions de courant nécessaires 
pour la production des signaux Morse. 
A NOIR DE FUMÉE (1) (8?uff^^ei^er— Carbon recorder). 
Appareil de M. Siemens dans lequel le conducteur 
d'un circuit est mobile dans un champ magnétique; 
le mouvement de ce circuit, constitué par une bobine 
le long d'un axe aimanté, sert à inscrire des signaux 
sur le papier. Cet appareil sensible inscrit toutes les 
phases de passage de courants positifs et négatifs 
et sert à leur observation. 

METTRE SUR RÉCEPTEUR (ÏUf TCppOTût IfQfn — To put 

receiver in circuit). Etablir une communication 
entre la ligne télégraphique et la terre à travers le 
récepteur. 

(ïufnû^m*- — AcJtnowledgement), Signal indiquant 
la lin et l'accusé de réception d'un échange de trans- 
mission télégraphique. 

DE MATÉRIEL APRÈS CONTRÔLE (v. Contrôle) (2(6# 
na^me — Receipt of material), 
UNE DÉPÊCHE (9îel)men, TCufnetmcn^ Sr^ûltcn — To re- 
ceive a telegram). Opération dont sont chargés des 
employés spéciaux sur une ligfte télégraphique. 

Rechargeur V. Restaurateur de charge. 

Recommandation (S?c:ominûnbotton, Sinfdjrciben — Registeration). For- 
malité soumise à une taxe, en vertu de laquelle une 
dépêche est collationnée intégralement, de bureau à 
bureau et réexpédiée à l'expéditeur, par le poste des- 
tinataire, avec rindication de l'heure et de la personne 
à laquelle elle a été soumise. (Exploitation télégra- 
phique). 



Réception 



Recevoir 



(1) 



f Handbuch der elektrischen Télégraphie, T. III, p. S95. 
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RECOMMANDÉ — RÉGULATEUR 



Recommandé dépêche recommandée (dtecommanbicte tbtpt^âft — Ré- 
gis tered telegram). Dépêche soumise à la recom- 
mandation. 

Recomposer (se) (®i(^ avi^Uxàizn — To he reco^nposed). Deux fluides 

électriques de nom contraire se recomposent pour con- 
stituer l'état neutre, lorsqu'ils sont en égale quantité 
et réunis par un conducteur qui en égalise le potentiel. 

Recomposition (Hn^qUidjian^, SScreinigung — Recomposition of two 

fluids). Phénomène d'où résulte l'égalisation de po- 
tentiel entre deux corps. 

Recouvrement d'une taxk ((ginjiei^ung cincr ©cbûi^r. SSeitreibung ciner 

©ebùl^r — Recovery of a charge). Perception d'une 
taxe qu'on n'a pas exigée au* moment du dépôt delà 
dépêche. 

Rectification d'un fil (2(u«rccfen, fStzdtn, ©etabelegen — Killing of 

wire). Action de supprimer les coudes ou bosses du 
fil de ligne en le tirant et en le frappant avec un 
marteau de bois avant de le hisser sur les supports 
et de le tendre. 

Réexpédier une dépêche télégkaphique — à une autre desti- 
nation pour un motif quelconque. (Exploitation té- 
légraphique). (9{ac^fenben, SBeitergeben, SSkitertelegrapI^U 
ren — To retransmit a message). 

Réexpédition d'une dépêche (à une autre destination). (Exploita- 
tion télégraphique) (S'ioc^fenbung, SBettergeben — Re- 
transmission of a m,essage). 

— EN DEHORS des LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (SBeitCtbefÔr* 

berung — Forioarding on heyond the telegraph Sys- 
tem), Par exemple en se servant de la poste, d'un 
exprès ou d'une estafette. 

Regard (Untcrfiw^ungôbrunnen — Draw box, ou Flush box). 

Ouverture ménagée, dans une cavité ou marmite 
sur le parcours des lignes télégraphiques souter- 
raines, pour la surveillance et les réparations. 

Réglage des fils de ligne (Sieguliren — Regulating strain 

of wires). Opération qui consiste à tendre suffisam- 
ment les fils télégraphiques pour les amener à la 
hauteur voulue. 11 est important dans cette opéra- 
tion de tenir compte des températures extrêmes de 
la contrée traversée. 

Régulateur de courant (Mascart, Kohlrausch) (©tromftcUet, 

©ttomregulatot — Current regulator). Appareil ré- 
glant un circuit à une intensité de courant donnée 
au moyen de résistances convenables qu'on intercale 
dans ce circuit. 

— DE LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE (dtegUlatOt bCÔ Hà^M — 

Electric light regulator). Appareils automatiques 
chargés de ramener à la même distance l'un de l'au- 
tre, malgré leur usure continue, les deux charbons 
d'un arc voltaïque. Les plus connus sont ceux de 
Foucault, d'ARCHEREAU, de Dubosgq, Serrin, Sie- 
mens, DE Mkrsanne, Rapieff, etc. 
— DU synchronisme de l'appareil HUGHES (1) 9>enbel^ 

(1) Voir sur cette question: UiVe étude intéressante de M. P. Picard 
dans la Lumière électrique, T. VII, p. 348. 
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fugd — Conic pendulum). Le synchronisme est 

Ï produit par les vibrations d'une tige encastrée à 
'une de ses extrémités et tordue, à l'autre extrémité, 
par un bras entraîné par le mouvement de rotation 
de Tappareil. Cette tige; qu'on appelle quelquefois 
pendule conique, porte une sphère qu'on peut déplacer 
suivant sa longueur, et vibre d'une manière isochrone 
d'après M. Hughes ; elle obéit également à une force 
centrifuge et son elfet est d'absorber l'énergie sur- 
abondante du moteur en temps ordinaire et de la 
restituer au moment de l'ini pression aui absorbe, 
pour ce travail, une énergie considérable. Il en ré- 
sulte une diminution <lans l'amplitude des vibrations, 
mais le nombre eu reste le même et les appareils 
sont dès lors dans un état de synchronisme. 
Relais (1) (9?e(aU, Uebcrtrager — Relay), Appareil, dont le 

principe est dû à Davv, en IK'jij, destiné à envoyer 
a terre le courant d'une station éloignée, après 
l'avoir employé à produire un mouvement et un 
contact qui substituent, au courant primitif affaibli, 
un courant nouveau reproduisant à la station sui- 
vante les mêmes phases de signaux que le premier. 
Certains relais agissent sur un appareil par un cou- 
rant local, mais aujourd'hui ces appareils ne sont 
guère utilisés que comme translateurs. 

— POLARISÉ DE siKMKxs {2) (©Kwif n«'f(^cé polûrijïrteé dtelaié, 

SntuftionSrelaié — Siemens's rclay). Relais composé 
d'un électro-aimant polarisé et d'une armature sous 
l'influence de l'aimant. Cet appareil, destiné d'abord 
à fonctionner avec des courants d'induction de 
direction successivement changeante, fut ensuite 
destiné à supprimer le réglage toujours difficile des 
relais. L'armature oscille entre les deux pôles de 
l'électro-aimant qui, par l'action du courant, de- 
viennent plus ou moins attractifs et déplacent ainsi 
l'armature à droite ou à gauche de sa position 
d'équilibre. 

— TABATIÈRE DE SIEMENS (jDofcnrclûi* — Box relay). 

Relais ayant la forme d'une tabatière. 

— SANS ARMATURE (JCnfcrlofe* Sîeïûiô - Relay without 

ay^matuy^e) . Relais dans lequel le mouvement des- 
tiné à produire le contact est provoqué par l'attrac- 
tion et la répulsion de deux semelles montées sur 
le fer doux de l'une des bobines contre le fer doux 
de l'autre bobine polarisée dans un sens opposé. 

— A BOBINES HORIZONTALES (fite^cnbcô SRcloi* — Relay 

with horizontal coils). Disposition avantageuse 
dans certains cas. 

— A BOBINES VERTICALES (©tei^cnbe* SRclotô — Relay with 

vertical colis). 



(1) Lumière ÉLECTRIQUE, 1882, p. 141. 

(2) CuLLEY, Traité pratique de télégraphie, p. 316. (Traduction Berger 
Bardonnaut. 
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Relais de sonnerie (Jtâftd&en fur goïïfd&eiSe — Bell relay)» 

Petite caisse où sont les électro-aimants qui 
laissent tomber en dehors de la caisse des disques 
blancs ou de couleur voyante indiquant la ligne 
qui a appelé.. 

— MANDROux — pour l'adaptation de Tappareil Hughes 

aux câbles sous-marins (SJîonbrouic'f^eô Btiiox^ — 
Mandrouafs Relay). Les actions des quatre plaques 
polaires des deux électro-aimants sur l'armature 
concourent à produire son déplacement avec une 
très faible intensité électrique. 

Relèvement d*un gable sous-marin (1) (»&ebung — The grappling 

of a submarine cable ou The picking up ef a sub- 
marine cable, Havling in of a submarine cable). 
Il arrive parfois qu'on peut réparer un câble, en le 
repêchant et en ramenant à bord. Cette opération 
est accomplie avec succès même aux plus grandes 
profondeurs. On emploie dans ce but des grapins 
que l'on promène au fond des mers et qui, rencon- 
trant le cable, le soulèvent ensuite jusqu'à une bouée 
à laquelle on l'attache. Quelque difficile que puisse 
sembler une pareille opération, elle a été exécutée 
avec plein succès sur les câbles transatlantiques. 

— f)'uN CABLE souterrain (SBîeberoufnû^me eincô StahtH 

— Drawing up ou hauling in of an underground 
cable). Opération entreprise pour une réparation 
ou un autre motif quelconque. 

Relever un dérangement (@inc ©torung ûufte6cn — To tàke 

oui a fault). Supprimer la cause qui le produit. 

Remboursement d'une taxe télégraphique [fRkd^o^hxn^ bcr ©ebu^rcn^ 

©ebû^renerflottung — Return of a charge). Les cas 
de remboursement d'une taxe sont prévus et motivés 
par des circonstances nombreuses, variables, sui- 
vant qu'on raisonne dans l'hypothèse du service 
intérieur ou du service international. 

Remettre une dépèche a destination (@inc ©cpcfc^ie befIcUcn — 

To forward a message to the house of the ad- 
dressee). 

— une dépêche au destinataire ((Sine 4De|)cfdJe ju(fettcn 

— To deliver to addresseé). 

Remise d'une dépêche a destination (ScfleÏÏung cinct ©cpcfc^ 

— Forwarding of a message to the house of the 
addresseé). 

— d'une dépêche au destinataire (Suftettung cincr 

©cpcfc||c — Lelivery to addresseé). 

Remplacement de la base d'un poteau en service (2) (SEiefcrfejcn 

einer ©tongc — Replacing the decayed bruttend of 
a standing pôle). Opération assez délicate, consis- 
tant dans la suppression de la partie inférieure 
pourrie, oue l'on remplace par une partie saine fixée 
au reste au poteau. On enfonce plus profondément 
dans le sol le poteau tronqué, pour y prendre appui. 



(1) JOURN/LL OP THE SOCIETY OF TELEG. ENGINEERS, T. Vil, p. 393. 

(2) RoTHER, Der Telegraphenbau, p. 281. 
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Rendement 



Rentrer 



Repère 



Replenisher 
Réponse 



Repos 



Repousser 
Repoussoir 



Répulsion 



Réseau 



économique d'un appareil (MHn^îVa^iqhit, (Srtrog^ 
(Scgebntf — Efficiency). Nombre de signaux qu'un 
appareil est capable de transmettre dans une minute 
(1). En mécanique, c'est le rapport du travail utile 
au travail moteur. 

SUR UN FIL (3n bic Ceitung wiebcrge^jen — To corne in 
a circuit ou To break in a circuit). Couper un fil 
télégraphique, qui ne s'arrête pas en temps ordinaire 
en ce point, et mettre les deux extrémités sur appa- 
reil pour le vérifier. 

Guiding mark). Indication fixe servant de point de 

départ à une graduation quelconque. 

V. Restaurateur de charge, 

payée (HBejo^lte 2Cnt»ort — Reply paid ou Prepaid 

repîy). Dépêche dont le destinataire a payé d'avance 

la taxe, en expédiant la dépêche primitive demandant 

cette réponse. 

d'un appareil (SîuÇejuflûnb — State of repose). Etat 

d'un appareil qui ne fonctionne pas. 

position de repos d'un appareil (Slu^ftettung — Po- 

sition of repose). Installation des communications 

pendant le repos de l'appareil. 

(îCbftoicn — To repuise). De la part d'un aimant (v. 

Magnétisme, Loi du). 

(^Cbweifer — Fender). Appareil destiné à écarter les 

roues des voitures de la base des poteaux. Il est com- 

f>osé d'une borne ou d'un bois incliné et planté dans 
e sol. 

électrique (Sleftrifdjie 2Cbflofun0 — Electric repul- 
sion). Phénomène observé par Otto de Guericke, 
et qui n'aurait été étudié pour la première fois que 
par DuFAY, en J733. 

loi des répulsions électriques (®efcj ber cleîtrifc^n 
Xbftoiungen — Law of electric repulsions). Cou- 
lomb a découvert et démontré la loi suivante : < Les 
attractions et les répulsions électriques sont propor- 
tionnelles au produit des masses électriques en pré- 
sence et en raison inverse du carré des distances. 
magnétique (v. Magnétisme, Loi du Magnétisme). 
TÉLÉGRAPHIQUE (SEclegrap^enneè — Telegraph System). 
Ensemble des communications télégraphiques d'un 
pays. Différentes considérations peuvent présider 
au tracé d'un réseau télégraphique : les unes com- 
merciales, les autres militaires, enfin, quelquefois 
gouvernementales. Cependant ce sont les premières 
qui l'emportent toujours. Le tracé d'une ligne est 
soumis à des règles techniques spéciales à chaque 
cas et que la connaissance des principes d'électricité 
et de mécanique , permet de fixer d'une manière 
précise. 
DE TUBES PNEUMATIQUES (2) (?>neumût(f(|)eô 9ti)^renne( 



(1) Agenda Dunod, Télégraphes, postes et transports, 1878, p. 122. 
(2)b0NTBMP8, Les systèmes télégraphiques, p. 261. 
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— Tube System). Système de tuyaux en fer soudés 
d'une manière étanche et constituant un circuit dans 
lequel une pression pousse des objets d'une extrémité 
à Fautre. 
Résistance électrique (1) (@le!trif(^er SBicbcrflanb — Electric 

résistance). Propriété spécifique des corps de ne 
laisser s'effectuer qu'un travail déterminé par une 
force électroiuotrice donnée, dans un temps donné. 
La résistance d'un conducteur dépend non-seulement 
de la matière du corps, mais aussi de ses dimensions; 
elle est proportionnelle à la longueur et en raison 
inverse de la section (V. Ohm), Dans le système 
électromagnétique, la résistance est représentée par 
une vitesse ot s'exprime par un certain nombre de 
mètres parcourus dans une seconde ; dans le système 
électrostatique, c'est son inverse, la conductibilité, qui 
est représentée par une vitesse. Pour le calcul des 
résistances, on âivi -;e les corps en deux classes : 
1» Les corps dans J étendue des quels il n'y a pas 
de travail chimique, comme les fils métalliaues ; 
2*^ Les corps où il so passe un phénomène d élec- 
trolyse. 

lô LA RÉ8I8TANGK DES PREMIERS s'obtient de diffé- 
rentes manières, dont nous indiquons ci-après les 
principales : 

a) Par Vélectro^iiètre Thomson, Si l'on choisit 
dans le circuit deux longueurs consécutives ayant 
les résistances R et R', et si l'on réunit les deux 
extrémités de l'une, puis celles de l'autre avec les 
fils d'un électromètre à quadrant, on a deux dévia- 
tions, a' et a qui sont entre elles comme les diffé- 
rences de notentiel aux extrémités des deux con- 
ducteurs. Ces différences étant proportionnelles aux 
résistances R et R', si l'une des résistances est connue 
(par une opération i)réalable), l'autre le sera égale- 
ment par la proportion |^r = *»• 

b) Par substitution. On introduit dans le môme 
circuit, à la suite l'un de l'autre, une pile, un 
galvanomètre, unrliéostat, la résistance à évahier 
et on observe la déviation. On supprime ensuite la 
résistance dans le circuit et on introduit, avec le 
rhéostat, une quantité de fil calibré suffisante pour 
rétablir la déviation primitive. La quantité de fil 
introduit représente la même résistance que celle 
que l'on cherche à évaluer. 

c) Méthode du Pont. Lorsqu'on intercale un gal- 
vanomètre entre de ix fils dérivés, on n'a pas de 

déviation si l'on a la proportion i = ^, a, c, et b» 



(1) Blavier. Des grandeurs électriques et de leur mesure en unités ab< 
solues, p. 4bé. — Telegraphic journal. 1872, 1873. — Maxwell, Electricity 
and magnetism, T. I, p. 454. — Traité de physique de M. Jamin, T. IV, p. 
85 — KEMPE, Electncal testing — Clark et Sabine, Electrical Tables and 
Formulse^ 
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d étant les parties des ûls dérivés séparées par le fil 
du galvanomètre Si donc on substitue la résistance 
cherchée à d, en connaissant une fois pour toutes 
les résistances a et b. il suffira de donner à c une 
résistance suflisante pour ramener le galvanomètre 
au zéro. Getto résistance, qu'on obtient au moyen 
de Tintercalalion du lil de bobines étalonnées, est la 
résistance cherchée. 

2o Corps de la 2^ classk. On ne pourrait obtenir 
de la même mani«''re que ci-dessus la résistance d'un 
circuit où il y aurait des décompositions chimiques, 
d'une pile par exemple, attendu au'aux pôles inter- 
vient un phénomène ([ui atl'aiblit Vintensité du cou- 
rant. On y arrive cependant: 

a) Par la méthode d'opposition qui consiste à 
introduire deux éléments de pile en opposant les 
pôles les uns aux autres de manière à annihiler le 
courant extérieur. Les piles constituent dans ce cas 
un conducteur sur lequel on peut o])érer comme avoc 
les corps de la l^e classe. 

b) Par le galvanomètre des tangentes. On ob- 
serve la déviation avec une faible résistance, puis 
avec une grande résistance déterminée. De cette 
évaluation on déduit la résistance intérieure de la 
pile. 

c) Par la méthode de Ma née. On dispose la pile 
sur Tune des branches du pont de Wheatstone, on 
place un interrupteur à la place ordinaire de la pile 
et on intro<luit des résistances jusqu'au moment où 
la déviation <lu galvanomètre est constante avec 
l'interrupteur fermé ou ouvert. Lorsque cette con- 
dition est remplie, la résistance de la pile est celle 
des trois autres branches du pont. 

Il existe eucore plusieurs autres méthodes, pour 
lesquelles nous renvoyons le lecteur aux traités 
spéciaux. 
Résistance bobine de résistance. (V. Bobine). 

— CAISSE DE RÉSISTANCE. (V. Caisse). 

COLONNE DE RÉsis rANCE (Eiseiilohr) (SBiberflûiibôfâulc 
— Résistance colttmn). Bobines disposées les unes 
au dessus des autres et qu'on met dans le circuit au 
moyen d'un système de commutateur simple. 

— ESSENTIELLE (jSefentlic^er SBieberflûnb — Battery ré- 
sistance). Mot par lequel on désigne en Allemagne 
la résistance «le la pile seule. 

— DU CIRCUIT EXTÉRIEUR (2Cufer»efentlic^et 3Biberf!onb — 

Externat résistance). 11 est essentiel de distinguer 
la résistance de la pile de la résistance du circuit 
extérieur, dans les applications de la formule de 
Ohm. 

— DE TOUT UN CIRCUIT (©efammtTOiberftûnb — Résistance 

of a whole circuit). Résistance de la pile et des 
conducteurs. 

— AU PASSAGE (Ucberganôéwiberflûnb — Intermediate 

résistance), Hésistance qui provient de la difficulté 
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RÉ8IHTAN0R — URSftOnT 



nf^StSTANn« 



flKil'ONNAfiLK 



Uteiii^oAr 



qiiG lVilnclrlclti'< /•[jroiiVM h imrtwor d'un cnrpH danu 
ini ttiift(5 mi'll toiicbi*. 

i)|î;ttîvfî;K (3»flg»lfcrrf!dnb — Dêrivêd rëêiêtancë ou 
K^wn^ rdëiêfanre). HMnianvG d'un fll conwtltuttnt 
uno d/^flvtttlon. 

ÉtiWfJTrtof.YTKitîB (1) (3*rffJunô«»lbfr(Jflnb — ElêrAro- 
tytin raMhtancn), H/mlstHnoo qu'on ntirlbuttlt nux 
ttOtlo«« rhlmlrfufw fjiil «o tm««ent nu Mn d'un ^dec- 
troly to. Hotto oxpreuwlon doit ôlre acluellmnent myéo 
de la Ncl^nco. 

Jjft (mAPlirra (H) ((DMpWtwIbrrftdnb — UeëUtancë of 
grnphitf}), , V()w\rQ dn (^mphlto employée comme 
r^«l«Unr0. Cotte ré«l«tftnce varie avec la pre»»lon. 
Knnutm dk nP>niwr\urM, (V. IUrrmr), 
(Oaantwottlldjfr ©r«m(i — C/oM in charge)» Km- 
ploy^« de dlffnrentN j^radon, chargé» d'une fonction 
dont 11m Hont reMponMahle», 
AiytAooNiwTK otj tiK iiAPPKf. (TCbrrlflfibfr, (Bdngffbft — 
Antngnnigfif* êpring), lin««ort chargé de rappeler 
l'armature d'un éU'ctro-almant, lor«(pie le courant 
n'en traverse |du« le« «plre«. 
t)« i>fcafVATt()N (MJ ( )(ultt!u|ff bft — înBttlatëd 
êpring), RfmNort de l'apjmrell lltjotinîw rful, pendant 
qu'on prert«e le levier dn rappel au Idanc, met la 
ligne A terre pour emfjéchnr le« courant» d agir «ur 
le mécanisme Imprimeur et de déranger le rappel au 
hlanc. 

A nntjotN» (^lp^r«Iff^fr — Spiral gpring), ne««ort 
formé nar un fil etiroulénn «plrale «ur un mandrin 
et dont on tttlllNo réln^tlcité, 
pnormrnvn (nticuiicM) (H) (Qk^utMfdji — ProiëcHtw 
iprinff), îlertNort dewtlné a amortir le choc du levier 
rfe déclenchement «ur l'armature , 
îiAMK (H) (IDlafffibir - Cafnh gprinff). ttertwort de 
l'anporell llttonn;» concourant» aveele levier de rap- 
pel au hlanc et au moyen du Jeu d'un cliquet, A ar 
rôter la roue corrnrtrlce et la roue de» type». 
A oooMK» (îJ) (dlnfdUbdCfin — Notchëd ëprin^, Ite»- 
«ort de rappareil llughew «ervant A maintenir le 
levier d'inverwlon de» caractère» dan» le» deux po»l- 
tion» extrême» qu'on peut lui faire prendre, 
hw \\i(.(W,^*'VU^H (oi; r\\tjV\MHm\VA\) (4) (ÎCufftfti^fibif *- 
HnmiMng iprïng^ Hnnëivër êpring), I\e»»ort» des- 
tiné» à recueillir, par frottement, l'électricité d'Induc- 
tion (pie deux arc» Isolé» et ayant «ubl une in- 
iluence leur viennent apporter, pendant^ qu'il» »ont 
encore dan» le champ électrique. 



(1) FAitADAY. KxperitnentAl Ue»earcheN on f^ilectricit/, T. 1, p. Sf69, 1^7^ 
Jf70, Sl7. — MAXWKUi, Klectrl^lty and Magnetl»»!, T, i, p. 4&a, — JAMm, 
Traité de phv»ique iB»** édition), T. IV, p. %ih» 

(f) ÎBLtioaÂt^Mio «fouaNAti, IDHl, p. nfS, 

(3) tlottjML, Traité de Tapparell Hughea. 

(4) Taper» on Klectroata/ic» and Magnetlam, par W. TaroMiOK, p. Tl\, — 
PtiiL. MAdAXtMM, iad7, S« ëdm., p. avi. «" Maxwell, filecirleity ftnd llagn«« 

liai, T. 1, p. m. 



• ■■> • 



• •• ^ » 



!• • 



^«•■■»- 



• «'.M .,•••• .,L 



A... « 



«•U . -^ 



■ n i I « ^ v^^^hA^M^^i^ 



'•.«•.. 



«■# «- ■ *v # 



■ C • ■ •« I 



f 

I' . .. 



174 



REVERSIBLE — ROUE 



Réversible 



Rhe. 



Rhéogorde 



(UmfebrBûr — Réversible). Susceptible de reversibf 
lité. 

Qu'il nous soit permis de faire remarquer que le ra- 
dical rhe y dérivant de psoj, mot exclusivement poé- 
tique, devrait être remplacé par le radical rhoOj qui 
signifie courant, dans le sens général. 
Rhéélectromètre (1) (piôç courant, électricité, yfrpov mesure) (Mel- 

sens) (Si^^ecleftromctcr — liheelecirometer). Cadre de 
fil,dans le circuit d'une ligne télégraphique, au centre 
duquel est un petit barreau d'acier. De l'aimantation 
de ce barreau, qui dévie l'aiguille d'une boussole, on 
conclut à l'intensité et au sens des courants atmos- 
phériques qui ont produit l'aimantation. Le mot 
rhéélectromètre a été également adopté pour d'autres 
appareils. 

(.ô£o) couler, yji^w, intestin, corde) (Poggendorff) 
(8î^eo:^orb — Rheocord). Rhéostat primitivement 
employé et fonctionnant par l'intercalation d'une 
étendue plus ou moins grande de fil tendu sur une 
table et le long duquel se déplace un curseur. 
(ô£a) couler, ju{Tpov mesure) {ÎR^zoxmUx — Rheometer), 
Autre nom du galvanomètre introduit par Péglet. 
(fAw couler, «pépw je porte) (Sî^eop^or — Rheophorus). 
Conducteurs charges de conduire l'électricité de la 
pile au point où on l'emploie. 

(,ôf os courant, <TxoTT'i j'observe). (V. Galvanoscopique). 
(ô?oj, courant — ffTary.s (en composition) qui arrête 

V>ra, idée de fixité, d'arrêt) (2) (©tromftennr, S^J^oflût 
— Rhéostat), Appareil de Wheatstone destiné à 
équilibrer l'intensité du courant par des résistances 
qu'on intercale dans le circuit. 
(pîw, rùy-oç qui coupe, v^ij^v. couper) (Snterruptor — 
rheotome). Interrupteur. ^ 

(psw. rpôTTOÇy qui inverse l/rpa:?, tourner) (3) (©trom* 

koenbet — Rheotrope). Commutateur circulaire dont 

Masson et Breguet se sont servis cour recueillir 

à la fois les courants iriduits direct et inverse, et les 

faire passer, dans un galvanomètre, dans le même 

sens. 

(?)iepc — Faucet). Ajutage servant dans l'injection 

des poteaux au sulfate de cuivre par le procédé 

Boucherie. 

{ros^ roris, rosée). (V. Figure). 

de barlow (S5ûrlo»'f4)cô ÎRah — Barlow's wheel). 

Roue très légère, formée de longues dents venant 

plonger dans du mercure entre les pôles d'un aimant. 

Cette roue, étant dans un circuit cassant par son 

centre et l'extrémité de la dent qui plonge dans le 



Rhéomètre 
Rhéophore 



Rhéosgopique 
Rhéostat 



Rhéotome 



Rheotrope 



ROBIGNOLE 



RORIQUE 

Roue 



(1) Annales télégraphiques, 1876, p. 351. 

(2) Wheatstone, Phil. Transactions, 1843, II, p. 309. 

(3) Annales de chimie et de physique, 3« série, 1842, T. IV, p. 133. 
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Roue 



Rouleau 



RUHMKORFF 



mercure, donne un exemple de rotation électro- 
magnétique. 

DE NEEF (fiSli^rûb — yeef's wheel). Roue dont les 
intervalles i)rofonds entre les dents jouent le rôle 
d'interrupteur; la roue est dans b^ circuit et un Trot- 
teur conaucteur ap{)uio contre les dents. 
DE FROTTEMENT (1) C^nttxQXiixa^ — Frlctlonwheeï). 
Roue de Tappareil Hu(iHE8 montée à frottement sur 
l'axe de la roue des types ; elle sert à lier la roue 
correctrice et la y^oue des types à leur axe au 
moyen d'un cli(iuet «fui, pour rompre cette solida- 
rité, se soulève en même temps au'on aj^it sur le le- 
vier de rappel au blanc, dont l'une des branches, 
munie d'une dent, s'enfonce <lans le manchon de la 
roue correctrice et l'arrête. 

c:oRREr:TRicK (1) (Jtorrefttonôrob — Cnrrecting icheel). 
Roue de rapi)areil IluciHEs destinée à corripjer. â 
chaque émission de courant, le syndironisme du 
mouvement des deux roues des types des appareils 
en communication. 

DES TYPES (1) (îSppenrob - Tyjte trlteel). Roue por- 
tant sur son pourtour des caraetéres ou types taillés 
en relief et sur lesijuels le papier projeté vient s'im- 
primer dans les appareils imprinuMirs. 
PHONIQUE CZ) (vovv: voix, son) (P. Lacour), (^onrûb, 
?)î)onif(^ô âîûb — Soaorous icheel). Houe de fer doux 
mobile, rendant un son dont la hauteur varie avec 
le nombre des aimantations et des désaimantations 
d'un électro-aimant aj^nssant sur cette roue. 

METTRE UN NOUVEAU ROl'LEAU DE PAPIER (CSÙIC «CUC 

?)ûpierroUc oufjte^en — To put on a roll ofpaper). 
Installer sur l'appareil téléjrraphi(jue un nouveau 
rouleau de papier pour l'inscription continue de dé- 
pêches. Ces rouleaux imj)rimés sont gardés un cer- 
tain temps dans les archives. 
V. Bobine d* induction. 



Sabot 



DU FREIN DE l'aPPAREIL HUGHES [SiiibllO^ — Fly 

wheel break). Frottoir commandé par un excentri- 
que et qui ai)puie dans rintérieur du cylindre creux. 



(1) BoREL, Traité de Tappareil Hughes. 

(2) Electricité comme force motrice, Du Moncel et Geraxdy, p. 131. 
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SATURATION — SERRE-FIL 



Saturation 



Sceller 
sch^ffler 



Secondaire 
Secret 



SEMAPHORE 



Sémaphorique 
Semelle 



Sensibilité 



Separator 
Série 



Serre-fil 



magnétique (1) («Koônetifdje ©âtttgun^ — Magnetic 
saturation). Les fluides séparés dans un aimant, 
tendant à se recombiner, ne restent séparés qu'au- 
tant que la force coercitive s'oppose à leur réunion. 
Cette force étant limitée, il y a, pour chaque barreau, 
un maximum d'aimantation qui dépend de sa na- 
ture, de son volume, de sa forme, de la force coerci- 
tive. L'aimant est alors dit aimanté à saturation. 

POINT DE SATURATION MAGNÉTIQUE (SRognetifdJlCt ®ût* 

tlgungipunft — Point of saturation). 

AU PLATRE (Constructions), (eingipfen — To fix 

down with plaster), 

APPAREIL MULTIPLE IMPRIMEUR DE SGH^FFLER (SEÇpcn* 

multiplep, SWetrfûc(;er a3u(^||lobenbrù(fec — Schœf fieras mul- 
tiple printing instrument). Appareil ayant une 
grande analogie avec le système Baudot. 
V. Action et Pile. 

PROFESSIONNEL (2Cmtôoerr(Jw(e0enbe{t — Professional 
secrecy). Les employés des télégraphes sont tenus 
au secret des dépêches. 

(<T>ijwa signal, (p(Jpo5 porteur, v^(ptp porter) (©cetelegrop^ — 
Sémaphore). Appareil transmettant, avec des pavil- 
lons, des signaux optiques d'un alphabet de con- 
vention. 

(Même racine). V. Dépêche. 

POUR POTEAUX (@tonaenf(j^u^ — Sleeper for a pôle). 
Pièce de bois placée horizontalement au-dessous des 
poteaux pour en assurer le point d'appui dans le 
sol. 

d'un élegtro- aimant («&al6an!er — - Half armature). 
Pièces de fer rapprochant les deux pôles de l'électro- 
aimant et faisant corps avec le noyau. 
COEFFICIENT DE SENSIBILITÉ (Smpftnbli^Ieit^coeffliient 
Coefficient of sensibility, Personal équation). 
Coefficient qui affecte les expériences des expérimen- 
tateurs pour une foule de causes, les unes provenant 
de leur organisation physique variable, les autres 
de leur habileté expérimentale. 
V. Couche de séparation. 

DE TENSION (©pûnnungôrci^ — Electrochemical order 
of the éléments). Liste des métaux établie, d'abord 
par Volta, en loOO, dans un ordre tel que, par le 
contact, chaque métal qui précède dans cette liste 
est positif par rapport à celui qui le suit et négatif 
par rapport à celui qui le précède. (V. Volta, Loi 
de —). 

(2) INSTALLATION d'une PILE EN SÉRIE (SBcrbinbttn^ bet 
C^lemente aué @€rien — Joining up a hattery in séries). 
Pile installée de telle sorte qu un certain nombre de 
groupes d'éléments associés isolément en tension 
soient reliés ensemble en quantité ou réciproquement. 
(îDrûÇt^^ûlter — Çlamp, Binding screw). Cet instru- 



(1) Dub., Ann. de Pogg., CXXXIII, p. 56 (1868). 
{2) Annales télégraphiques, 1860, p. 384, 
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Serre -FIL 
Service 



Shunt 



ment offre différentes formes dont la plus simple 
est celle d'un tuyau en <*uivre aux extrémités au- 
quel on introduit' les deux fils à réunir; on les main- 
tient grâce à la compression de deux vis qui les ser- 
rent dans l'intérieur du manchon. 
A deux vis (iDoj^pelftfmmf — Double connector). 
DU personnel des bureaux télégraphiques (SDienft 
— Service). (V. Station). 

des appareils des bureaux télégraphiques (Cetrîeb,, 
tbitnft — Working), 

refuser le service (jDIenfl Detfogen — To refuse 
working). En parlant d'un matériel défectueux qui 
ne peut plus être utilisé. 

changement de service (ïblôfttng — Chang ofduty). 
Succession des employés télégraphiques au même 
appareil à des heures «léterminées. 
AVIS de service (SDicnflnotlj^ — Service notice). Dé-* 
pêche intéressant le service d'un bureau télégra- 
phique. 

REMISE DE SERVICE (jDtenflûbergûbc — Handing over 
the service). Transmission à un autre fonctionnaire 
de la responsabilité de la gestion d'un bureau. 
REPRISE DE SERVICE (jDienftùbcmobme — Taking over 
the service ou management of a station), Accep-' 
tation de la direction d'un service ou d'une partie 
d'un service télégraphique. 

METTRE EN SERVICE (3n Setdfb fejen — To put in 
service, To bring in use). Disposer un appareil 
pour en utiliser le fonctionnement. 
LIVRE DE REMISE DE SERVICE (Diendûbergabcbiuft — 
Register recording the handing over of an office). 
Livre où les deux fonctionnaires ou agents, qui se 
succèdent dans un poste télégraphique, signent l'ac- 
ceptation et la remise de service. 
PERMANENT d'un BUREAU (v. Station) (Ununtcrbro- 
c^ener jDirnft — Permanent service). 
de DEMI -NUIT, — COMPLET. . . (v. Station). 
EMPLOYÉ DE SERVICE (jDicnftbobenber S3eamte — Clerk 
on duty). Employé des télégraphes considéré pen- 
dant ses heures de service. 

EMPLOYÉ DU SERVICE ACTIF DES TÉLÉGRAPHES (Se* 

legropbcnmonipulont, TCpparotbe omte — Clerk of the wor- 
king staffs Instrum,ent clerk). Employé chargé du 
service de la manipulation aux appareils. 
TAXÉ (S5«8ûbUe jDwn|lbep«f(te — Paid service). Dé- 
pêche intéressant une autre dépêche déjà transmise. 
Le service taxé est expédié par priorité et en fran- 
chise, s'il y a lieu. 

(1) (9>leben[4)luf/ ®bunt — Shunt), Mot anglais si- 
gnifiant dérivation et qui est adopté dans les diffé- 
rentes langues européennes. Le shunt a été parti- 



Ci) JOUKNAL OF THE SOCIETY OF TELE6RAPH ENGINEERS, i877. — L. ClARR, 

Electrical measurement. 
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StDÉROMAGNÊTIQUÊ — SIGNAL 



Sifflet 



« 

culièrement employé avec les appareils de mesure 
très sensibles. Il permet, par exemple, dans le gal- 
vanomètre à miroir, de n'évaluer que 1/1000 de rin- 
tensité d'un courant qui traverse la bobine de l'ap- 
pareil en dérivation. 
Su);ÊBOMAGNÉTiQUE (2t8îipo« f er, magnétique). Dénomination synonyme 

de paramagnétique et opposée par conséquent à dia- 
magnétique. 

SiDÉROSCOPE (StSî^poj fer, a^^ô-nw j'observe) (1) (^iberoêfop — Side- 

roscope). Appareil astatique, mventé par Lebaillif, 
en ISâS, pour observer les propriétés magnéticjues des 
corps. 11 est composé d'une aiguille d'acier aimantée 
montée à l'extrémité d'un brin de paille suspendu à 
un fil de coton. Ce système mobile était influencé 
par le bismuth et l'antimoine. 

Sifflement de l'arc voltaïque (2) (3if4>€n be« ooltûift^ien S3ogend — 

Hissing ofthe voltaic arc). Phénomène bruyant et 
gênant qu'on entend parfois dans l'arc voltaïque. 
A la suite de mesures avec le galvanomètre de 1)e- 
PREz, on a constaté que la différence de potentiel 
était beaucoup plus élevée dans un arc sûencieux 
qu'avec un arc qui siffle, 

automoteur (Lartigue) (©eïbfttjâtfge elcftrifc^e SDûuipf* 
pfeife — Electric self'-acting whistce). Sifflet destiné 
à avertir le mécanicien d'un train qu'il a franchi le 
disque d'arrêt. Ce sifflet est mis en jeu par un cou- 
rant électrique amené, par un contact à balai, contre 
une pièce fixe disposée entre les rails, au moment du 
passage du train. 

DE flambeaux (gotfeljïgnûl — Fiante signal). Télé- 
graphie optique primitive des Grecs, pendant la 
nuit, employée dans la suite par les différents 
peuples, 

CONTROLE DES SIGNAUX DE NUIT (©Ontrolc bCC @tgnûl* 

beleitt^tung — Control of nighi signal). Système 
généralement fondé sur la différence de dilatation 
de deux métaux soudés, qui ouvre le circuit de la 
sonnerie, à la station du chemin de fer, dès que le 
flambeau de nuit servant de signal avancé s'éteint. 
DE RETOUR (Sîûcî|t0nûl— JK^^wm signal^Bach signai. 
Signal indiquant, sur un fil de retour, que la trans- 
mission que l'on envoie est arrivée à destination. 
DE DÉTRESSE (Sfîot^pgnûl — Danger signal). Signal 
annonçant un accident sur le chemin de fer. 
DE PROTECTION d'un TRAIN (âugbccfungélïgnût — Cove- 
ring signal of a train). Les signaux de cette nature 
peuvent être très nombreux, et être empruntés au 
block-system, au système permissif ou au système 
à temps. Ce dernier système est fondé sur le temps 



Signal 



(1) Becquerel et Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de magné- 
tisme, T. III, p. 50. 

(2) 0. R. DE l'académie des sciences, t. 92, 1881, p. 711. 
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qu'un train emploie pour franchir l'espace entre deux 
gares (v. Bloek-system), 

NAL SUCCESSION DES SIGNAUX TÉLÉGRAPHIQUE8(i) (Solge bCt 

Scid^n — Sticcession of signais). La propagation 
des courants d'électricité se faisant par rétablisse- 
ment d'un état variable et d'un état permanent et 
finalement par une décharge, il n'est pas possible 
de transmettre deux courants successivement avant 
que ces différentes phases se soient écoulées. De là la 
nécessité d'avoir reconrs à certains expédients pour 
réduire le temps de charge nt de <lécharge sur les 
longues lignes telégrajïliiques. quand les émissions de 
courant se succédentà des intervalles très rapprochés. 
Toutefois, le lil n'a pas besoin de se charger ou de se dé- 
charger complètement. Pour qu'une série d'émissions 
produise des signaux distincts, il su flira que l'intensité 
atteigne la limite qui produit le mouvement donnant le 
signal et qu'elle décroisse assez pour que la force 
antagoniste quelconque ramène Tappareil à sa posi- 
tion primitive. Plus ces limites sont voisines, et plus 
la succession des signaux est rapide. L'expédient le 
plus simple consiste à établir, après chaque émission, 
une communication avec la terre remplaçant la 
communication avec la pile. Le fluide s écoule par 
cette communication, la décharge s'effectue plus 
rapidement, et les signaux peuvent se suivre à de 
plus courts intervalles. On peut encore arriver au 
môme résultat en établissant une dérivation du fil 
de la ligne, au moyen d'un fil conducteur résistant. 
On rend la décharge plus rapide encore, en envoyant 
un courant de sens contraire d'une faible durée, 
dans l'intervalle de deux émissions destinées à pro- 
duire un signal. Le courant négatif n'a pas pour but 
de décharger complètement le fil car le courant sui- 
vant devrait opérer une charge nouvelle, ce qui 
retarderait le signal. Il doit produire seulement une 
diminution de la charge suffisante pour que l'inten- 
sité du courant décroisse promptement à l'extrémité du 
conducteur, afin de déterminer la cessation du 
signal. L'émissidn du courant contraire doit durer 
moins de temps que celle du courant principal et 
être produite avec une pile moins forte. L'emploi 
des signaux positifs et négatifs a quelquefois pour 
fonction de produire des signaux. Dans ce cas, le fil 
conducteur doit se charger entièrement, puis se 
décharger complètement; l'inversion n'est donc pas 
en général favorable à la rapidité de la transmission 
dans ces conditions. 

.tJRK ou MALAPTERURE ÉLECTRIQUE (2) ( SittetWeW — 



l> Blavisr. Traité de Télégraphie. T. I, p. 418. 

2) Berichte der Akad. der Wissenschaften zu Berun, 13 août 1857. — 

IL. Magazine, 1858, l*^ sém., p. 45. 



180 



SIMULTANÉE — SONNERIE 



Simultanée 



Silurus). Poisson électrique dont les organes géné- 
rateurs de l'électricité sont disposés immédiatement 
au-dessous de la peau et tout autour du corps. Leur 
composition est la même que celle des autres pois- 
sons (v. Torpille, Gymnote)^ c'est-à-dire qu'ils sont 
formés de libres aponévrotiques et tendineuses ser 
rées de manière à former un réseau très lin. Les 
cellules en sont remplies d'une substance muqueuse. 
Les nerfs du silure, qui se rendent dans cet organe, 
appartiennent à la huitième paire cérébrale. On a 
comparé la structure des cellules à une pile. 
POSITION EN SIMULTANÉE (G^irjulûrdcUung — Simulta- 
neous communication). Installation d'un bureau 
en translation, en dérivation ou en embrochage. 

Siphon-Recorder (1) (»ï>eberfc(;reibû|)porot, ©ipÇon 9ïc:ort(r — Siphon 

recorder). ÀDDuroil de W, Thomson, destiné au 
service des ciujies, dans lequel les signaux sont pro- 
duits par de l'encre au potentiel zéro qui, amenée, 
par un siphon minuscule, en face d'une bande élec- 
trisée à un haut potentiel, crache et se déplace, en 
oscillant à droite et à gauche d'un point de répère, 
sous l'influence du mouvement commandé par une bo- 
bine mobile entre les pôles d'un électroaimant polarisé 
que traverse le courant de ligne de direction variable, 

SoLÉNOïDE (l(ùMv tube, ct'^of forme) (Ampère) (©olenoib , Cleftro* 

tçnamifcter C^çlinbet, ©djrûubenbrol^t — Solenoid). Cer- 
cles égaux et parallèles perpendiculaires à un axe 
commun et traversés par des courants égaux. D'a- 
près Ampère, les aimants seraient constitués par des 
solénoïdes juxtaposés. 
LIRE AU SON V. Lire. 

PRODUIT PAR l'aimantation ET LA DÉSAIMANTATION 

Page observa, en 1837, que l'aimantation, la désai- 
mantation et la modification de l'état magnétique 
d'un aimant provoquaient des vibrations au sein de 
la tige sur laquelle on opérait. MM. Delezenne, 
De la Rive, Beatston, Morrian, Gassiot se sont 
particulièrement occupés de cette question. 
DE gables (2) (JCobelfonbe — Cable sounding, Lead 
Sound). Sonde destinée à évaluer la profondeur de 
la mer, pour la pose des câbles, et à rapporter des 
échantillons du sol marin. 

ÉLECTRIQUE (Qleltrtfctfé Viorm , C^Ieltdfd^eS (Sel&ute, 
(SlcItTifit^e^ Sâutewerl, aieftdfcter S&Secfec — Electric bell, 
ou electric dock, Alarum, Alarm). Sonnerie dans 
laquelle le mouvement de l'armature portant le mar- 
teau est entretenu par une action électrique directe 
ou indirecte. 
A TKEMBLEUR (SBerfet «lit ®el6|htnter6red6ung — Trem- 



Son 



SONDK 



Sonnerie 



(1) Ternant, Les Télégraphes. — L'Electricien, Art. Ternant, 1881. — 
Journal op the Society of Telegraph Engineers. T. V, p. 185. 
12) Wyville Thomson, The Depths of the Sea, p. 205 et suiv. — Journal 

OP THE SOCIETY OP TELEGRAPH ENGINBBRS, T. 111, p. 206. 
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hJKNERIK 



Souche 



.VOUDER 



Soudure 



Souffrance 
Soupape 



Soutirer 



:X»UTIREUR 



blevy Trembling bell). Sonnerie munie d'un mar- 
teau à interruption automatique. 
DE CHEMIN DE FER (@lcftr{fdtK< Glfcnba^nlâutcmerf — 
Railway bell). Sonnerie électrique à carillon éner- 
gique, mise en mouvement par le déclenchement d'un 
mouvement d'horlojjerie produit par Télectricité. 
A UN BATTEMENT (CSinjflfc^laget — Single stroke bell, 
Tapper bell (Americ). 

A DEUX BATTEMENTS (Î)opp«lf(^|lâ0er — Double stroke 
bell). 

A TROIS BATrEMENTs (Drctfc^Cager — Treble stroke 
bell), 
A CARILLON (Sottfc^QRingcl — Constant action bell). 

METTRE SUR SONNERIE (Xuf SBkâtt ItQtXl, jDfll SkctCC 

ctnf4Kilten — To put a bell in circuit). Etablir une 
communication entre la ligne et la sonnerie. 
JOURNAL A SOUCHE (@tnno^mebu(^, @tnna()meioumoI — 
Register with counterfoil). Journal où Ton inscrit 
le nombre des mots, la taxe des dépêches télégra- 
phiques et dont on détache les reçus. 
FER A SOUDER. V. Fer à souder. 
DEUX BOUTS DE CABLE (v. Soudure) (3w<i Jtabc Unbcn 
[pCeifen — To splice a cable). 

RÉUNION DE DEUX FILS PAR SOUDURE (V. Joint) 

{^ôtt^fteOc ■— Soldered joint). 

DE CABLE (1) (ïnfplcifen — Cable splice). Opération 
dont l'exécution demande une grande habileté pro- 
fessionnelle et qui consiste à rapprocher convena- 
blement les diflférentes parties d un câble et à en 
opérer une liaison intime. 

FONDANTE (2) (^Bk\à)U>tf), ©c^ncaiot^ — Soft solder). 
Alliage employé par les soudeurs et composé d'étain 
5 parties, avec' 3 parties de plomb ou de bismuth. 
FORTE {2) (^rtlotb — Hard solder). Soudure com- 
posée de cuivre ou de soudure forte de laiton . 
V. Dépêche de souffrance. 

ÉLECTRIQUE (CCcf ttifc^^eô 85cntil — Electric plug). Nom 
donné par Gaugain, en 1855, à un appareil dans le- 
que\ l'électricité ne se propage que dans une direc- 
tion, comme dans le cas d'une communication à sou- 
papes pour les fluides (v. Œuf soupape). 
l'électricité (CUftricitât cinfougen — To tap elec- 
tricity, to draïc off electricity). Faire écouler l'un 
des fluides électriques par des pointes qui, dit-on. 
soutirent l'électricité. Ce fluide est attiré, par exem- 
ple dans la machine à plateau, par le corps qu'on 
électrise et on recueille Tautre fluide qui s'accumule 
sur un conducteur en communication avec les poin- 
tes. 
ORGANE soutirj-x'r (Sinfûuger — Electric tap). Pièce 



(1) Tebnant, Les Téléf?raphes, p. 186. — Cullet, Handbook of Telegra- 
phy, p. 192 (Traduction Berger et Bardonnaut). 
(!^ I>ouoLA3« Hanual of Telegraph Construction, 2* édition, p. 300^ 
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SPECTRE — 8TA.TI0N 



Spectre 



Spirale 



jouant le rôle des pointes de la machine à frotte^ 
ment. 

MAGNÉTIQUE (VSta%ntti\diî gigue — Magnetic curve, 
Magnetic figure) . Figure constituée par de la pous- 
sière de fer qu'on projette sur du papier, au-oessus 
des pôles d'un aimant et qui se dépose en indiquant 
la direction des lignes de force. 
Sphondyloïde (<jf ovSuXoetSî^ç, de <j<p(5v5u>oç vertèbre, eîSoç forme) (®olenotb 

— Sphondyloid) . Mot, synonyme de solénoïde, em- 
ployé par Faraday. 

Sphygmographe ((jfùyfAos Douls, ypà^co j'écris) (®p^)93mb9rû|)^ — Sphyg- 

mograph). Appareil enregistrant la variation du 
pouls. 

Sphygmôphône (dfùyfjiôç pouls, <pwv>i voix) (®pt)m9çmop]()on, 3)uUme|fet 

— Sphygmonhon). Appareil destmé à rendre per- 
ceptibles à l'oreille les battements du pouls, au 
moyen d'un téléphone. Un simple contact, obéis- 
sant au mouvement de diastole, remplit ce but. 
d'elias (1) (6liaS'f(te ©pitûle — Elias' cylinder). Spi- 
rale ramassée et courte, dans le sens de son axe, pour 
aimanter en faisant passer un courant. 
DE ROGET (2) (Sîoôct'ô @p(rûle — Roget's spiral). Spi- 
rale verticale de fil conducteur traversée par un 
courant qui arrive au bas de la spirale dans du 
mercure où plonge le fil. Les spires ne se touchant 

Ï)as, il en résulte une attraction entre elles, (jui sou- 
ève la spirale et rompt le circuit. L'élasticité et la 
pesanteur ramenant le fil au contact du mercure, le 
môme phénomène que précédemment se manifeste, 
et l'héUce en éprouve un mouvement de tremble- 
ment. 

DE FIL (îDrolSittDinbung — Wire spiral j Hélix of 
wire). Portion de fil enroulé sur un axe, suivant une 
hélice, et entre deux points de la génératrice du 
cylindre formant le mandrin. 
télégraphique (SEetedtap^ifc^e station, SSelegcap^ifc^eS 
Uimt — Station), 

tête de ligne (îCnfangôlîûtion — Terminal station). 
Station à l'une des extrémités d'une ligne. 
INTERMÉDIAIRE (3wifc6en(lût{on — Intermediate sta- 
tion). Station entre deux autres sur une môme ligne. 
DE départ (2Cufga6e dation — Forwarding station). 
Station dans laquelle une dépêche télégraphique est 
mise en transmission. 

d'arrivée (SSeflimmungôftoticn, 2Cbrefamt — Receiving 
station^ Terminal station). Station dans laquelle 
une dépêche, parvenue d'une station éloignée, est 
expédiée au destinaire par facteur, poste ou exprès. 



Spire 



Station 



(1) Gordon, Traité d*électricité et de magnétisme, T. I, p. 314 (Traduc- 
tion RA.TNAUD et Selioman-Lui). 

{2) WiEDEBiANN, Galvanismus und Elektromagnetisraus, T. Il, p. 7. 
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Station de passage (SDurc^ôongiftûtlon — Transit station, 

Retransmittmg station). Station dans laquelle on 
reçoit les dépêches sur une ligne pour les retrans- 
mettre sur une autre, 

— d'observation sur les cotes (itûftenbeobocjtttngôjlûtion 

— Looh ont station on the coast). Poste militaire 
destiné à surveiller les points d'une côte où un 
débarquement peut avoir lieu, ou encore chargé 
d'observer le passade des navires, dans une passe, 
en vue du service des torpilles. 

— DE CHATEAU (©(^lofflotion — Mansion station). Sta- 
tion privée dans l'intérieur d'un chî\teau. 

— A SERVICE PERMANENT (2Cmt mit uttunterbrocftenem jDienfte 

— Office performing permaneyit duty). Ouverte le 
jour et la nuit snns interruption. 

— DE DEMI-NUIT (2Cmt mit oerUngertem ^geébienflc Ml 

fRttternac^t — Office performing day duty proton- 
ged to midnighl). Station ouverte jusqu'à minuit. 

— A SERVICE COMPLET (Xmt mit ooUem ^ge<bien|lc — 

Office performing day duty). Ouverte de 7^ ou 8*» 
du matin à 9^ du soir. 

— A SERVICE LIMITÉ (ïmt mit bef^rûnltem îlageéblcnflc — 

Office performing limited day duty). Ouverte de 
9^ du matin à 1^ du soir. 

— POINT DE COUPURE (Unterfu(^|un9é|lotion — Testing 

station). Station placée sur le trajet de fils télégra- 

Î^hiaues de grande communication et dans laquelle 
es aispositions sont prises pour les couper avec la 
plus grande facilité. Pour cela, les extrémités de 
chaque fil sont arrêtées à dçux isolateurs-arrêts ou 
a un isolateur-arrêt double et la communication éta- 
blie, en temps ordinaire, entre eux au moyen d'un 
serre-fil plus ou moins simple qu'il suffit de desserrer 
pour mettre les deux extrémités du fil en commu- 
nication avec un appareil et faire les expériences 
de recherches nécessaires. 

— MUNICIPALE (C?ommunolt€le0ropt:enffation — Municipal 

station). Station dont le service est fait par des 
employés municipaux. 

— SUCCURSALE (giliûlflotion — Branch station). Bureau 

secondaire dans une ville, comme succursale d'un 
autre plus important et situé au centre des affaires. 

— DE CHEMIN DE FER (SSa^ntelfgrapbcnflotion — Railway 

telegraph station). Station où le service est fait par 
les soins des agents de la compagnie et pour les 
besoins de l'exploitation. L'État s'est réservé de de- 
mander à la compagnie l'ouverture de certaines gares 
à la télégraphie privée. 

— A EMBROCHAGE (èc^leifenflation/ SDic mitteW ©c^lcife onge* 

f(tlofrcne€5totion — Intermediate station). Station dans 
laquelle les bobines des appareils sont simplement 
traversées par une ligne qui relie deux stations situées, 
de part et d'autre de la première. 

— A BIFURCATION (iCnotenflotion — Branching off sta- 
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STATION — STRUCTURE 



• Station 



Statique 



Stearns 



tion). Station en un point où dififérentes lignes 
se croisent en suivant des voies différentes. 
TÉLÉPHONIQUE (gcnifprecl&ûmt — Téléphonie station). 
Station où le service est fait au moyen d'appareils 
téléphoniques. 

CABINE TÉLÉPHONIQUE. (V. Cabine). 
ÉLECTRICITÉ STATIQUE (©tûtif^fc GUfttintât — Stutical 
electricity). Electricité susceptible de produire un 
travail par son écoulement, grâce à son potentiel. 
{!) SYSTÈME STEARNS (@tcûrii'f(^« SDuplcp ©çftem — 
Stearn's duplex system). Système de transmission 
duplex en télégraphie, appliqué, comme la méthode 
du Pont de Wheatstone, également par Stearns et 
portant plus particulièrement son nom. Il est con- 
stitué par un double circuit qui n'est autre chose que 
l'application de la méthode différentielle à un relais 
appelé différentiel. Ce relais a l'un de ses circuits, 
le circuit artificiel, de même résistance (grâce à un 
rhéostat) que la ligne réelle, et est muni d'un con- 
densateur d'une capacité égale aussi à celle de la 
ligne. Le relais a^t sur un appareil chargé d'inscrire 
les signaux, tandis que la manipulation se fait au 
moyen d'un manipulateur qui ferme un circuit local 
chargé de mettre en mouvement un frappeur ou 
manipulateur de ligne. Le condensateur compensant 
les effets d'induction qui se produisent sur la ligne, 
les transmissions sont fort régulières dans les deux 
sens et ne sont nullement altérées par les effets des 
courants de retour. 

(2) (Sc^ictt — Stria). Bandes, alternativement lumi- 
neuses et sombres, perpendiculaires à la direction 
du jet de lumière, observées d'abord par Ruhmkorff 
puis par M. Quet, au çôle positif dans l'œuf élec- 
trique, lorsque l'on y a introduit de la vapeur d'al- 
cool ou même d'une autre substance. Il se manifeste 
en môme temps une lueur violette au pôle négatif. 
Les explications diverses de MM. Grove, Gaugain, 
Reitlinger, Quet, Seguin, De la Rive, Spottis- 
wooDE, De la Rue et Mueller, ne rendent pas un 
compte parfaitement exact des différentes phases 
de ce phénomène. 
Stratification (04i4|tung — Stratification). Phénomène dans lequel 

on observe les strates. 
lumière stratifiée. (V. Strate). 
NERVEUSE (gûfcrige* ®efu0e — Nerve structure). 
Structure du fer ayant beaucoup de ténacité. 
fibreuse (6ef^ni0e< ®efû0e — Fihre structure). Struc- 
ture de fer corroyé. 



Strate 



Stratifié 
Structure 



(1) Annales télégraphiques, 1877. — Journal télégraphique^ des Adminis- 
trations télégraphiques, T. II. — Bontemps, Les systèmes télégraphiques, 
p. 148. 

{^) Annales de physique et de chimie, T. XXXVII, p. 376, 3« série. — 
Ç. R. DB l'Ac. des sciences, T, XXXV, p. 949. — Phil. Magazine, 1859, 
1« sem., p. 109. — MascaâT, Electricité statique^ T. II, p. 132. 



SUBSTANCE DIABIAONÉTIQUE — SURSATUIUTION 



185 



7BSTANGE DiAMAGNÉTiQUE (îDiamagnct, jOiamagncHctim — Diama- 

gnetic substance). Substance repoussée par un ai- 
mant (v. Diamagnétisme). 

— NON ÉLECTROLYTE (9lidS>tcUftro(pt« — NoH electrolyte 

substance). Substance qui n'est pas susceptible de 
se décomposer sous Tintluence de Télectricité, par 
exemple les corps insolubles. 

JIVRE EXPÉDITION d'uNE DÉPÊCHE PAR • FAIR& SUIVRE ». 

(9l<K^fentun0 — Retransmission of a message to 
foliote). Transmission d'une dépèche dans une lo- 
calité dont l'indication a été donnée à une première 
destination où elle a été expédiée et où l'on n'a pas 
trouvé le destinataire. 

rPPORT DU FIL SUR LES LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES (1) {Ztâ^ttf 

6tû(e — Support. Hook, Pin). Pièce de fer sur 
laquelle s'appuie le fil de ligne. Le point d'appui 
des lignes a heu soit sur le crochet fixe dans l'isola- 
teur et qui prend plus particulièrement le nom de 
support, soit entre les oreillettes de l'isolateur, qui 
est alors fixé au poteau, par une pièce en fer rem- 
plaçant la monture directe sur le poteau. 

— DU FIL SUPÉRIEUR SUR LES POTEAUX («(KlUptkitttnsi^ 

ftû^ — Top pin, Saddle bracket)i 

— GORNIER (âtnfe(flii(e — Angle bracket). Support dis- 
posé au sommet de Tangle formé par deux lignes 
suivant deux directions. 

— A VIS (64)rottbcnflû(e — Screic bracket). Support que 

l'on visse dans le poteau, le fil reposant directement 
sur l'isolateur. 

— POUR ISOLATEUR A SUSPENSION (Saumtrâget — Boit 

for suspended wire isola tor). Support d'isolateur 
raccordé par un crochet à un anneau scellé dans 
une pièce mobile, par exemple un arbre. 

— d'entrée de poste (Sinfa^rungitrâget — Windoio in- 

sulator, Leading in cups). Support de forme spé- 
ciale pour l'entrée des fils dans un bureau. 

TRFAGE DE NIVEAU OU SURFACE ÉQUIPOTENTIELLE (1) (SfOClef* 

trif^e ^iààft, ®lci4eé clettrifc^é ^otenttaU gU^e, 9tit>îavt» 
flôûjt — Equipotential surface). Surface passant 
par tous les points de l\^space où le potentiel a la 
même valeur. 

FRNUMÉRAiRB DES TÉLÉcmAPHEs (^legtap^enanioârtec — Telegraph 

learner). Employé non encore appointé. 

rRSATURATiON MAGNÉTIQUE (^) (Ùcberfâtttgung — Supersaturation). 

Etat magnétique dans lequel se trouve un aimant 
susceptible de perdre une partie de son aimantetion 
par suite d'une secousse ou d'une autre influence 
mécanique. Cet éUit provient de ce qu'il renferme 
plus de fluide séparé que la force coërcitive seule 
n'en peut maintenir. 



(1) Journal télégraphique des administrations téléo., T. I. 

(2) Maxwell, Electricit;^ and magnetism, T. I, p. 47. 

(3) WdspbmAnn, Galvanismas and Electromagnetismus; T.'U, p. 376. 
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SURTAXE — TABOURET 



Surtaxe 
Surveillant 



Suspension 
Symmer 



Système 



(Aôt^xt Z<ntf 3ufc^lû9ôgebùî)t — Extra charge). Taxe en 
plus de la taxe normale. 

DES télégraphes (Scitttngiûuffc^er — Lineman). 
Agent chargé de surveiller, de construire et de ré- 
parer les lignes télégraphiques. 
V. ISOLATEUR A SUSPENSION et Cardan. 

(i) PARTISANS DE LA THÉORIE DE SYMMER (1759) 

(iDuûUltcn — Followers of Symmer^ s theory). D'après 
cette théorie, l'état électrique neutre d'un corps est 
formé par la réunion de quantités égales de deux 
fluides de nom opposé qui s'attirent, tandis que 
chaque fluide repousse le fluide de même nom. 
ASTATiQUE (Nobili) (TCftûtîfdïeô ©çftcm — Astatic 
System). Equipage formé par deux aiguilles de 
magnétisme autant que possible égal, disposées 
parallèlement en sens contraire et séparées par une 
tige non magnétique très légère. Un système sem- 
blable n'est pas soumis à l'influence du magnétisme 
terrestre. On peut encore arriver à établir des sys- 
tèmes astatiques par d'autres méthodes que celle 
de Nobili ; Lenaillif, Ampère etc. avaient déjà résolu 
ce problème avant Nobili. (V. Asiatique), 

DE CONSOLIDATION, DE PROTECTION, A VOLETS. (V. 

ces trois mots). 

ÉLECTROSTATIQUE ET ÉLECTROMAGNÉTIQUE d'UNITÉS. 

(V. Unités). 



T 



Table 



Tableau 



Tabouret 



d'ampère (2Cmpere*fc^e« ©eftctt — Ampere*s table). 
Table supportant des pièces fixes et des pièces mo- 
biles, conductrices qui ont été utilisées par Ampère, 
dans ses recherches électrodynamiques. 
DE FRANKLIN (2) (grûnftitt'fije ^fel — Franclin's 
pane). Quoique le condensateur à lame de verre 

Sorte le nom de Tableau de Franklin^ c'est cepen- 
ant à Smeaton (1724-1792) que revient le mérite de 
son invention. 

INDICATEUR DE SONNERIE (SBûrnuttôôtûfel — Indicatinç 
tablet). Tableau sur lequel l'appel d'une sonnerie 
est indiqué au moyen d'un signal mobile quelcon- 
que. 
ISOLANT (Sfolirfdjiemel — Insulating stool). Tabouret 



(1) Maxwell, Electr-city and magnetism, T. I, p. 38. — BIascabt, 
Electricité statique, T. I, p. 27. 

(2) PoGGENDORFP attribue au D>^ Bevis rinvention du tableau ou condeiïsa- 
leur de yerre. V. à ce sujet : Œuvres de Franklin, Eleotricitéi Lettre 
IV à Colliûson, § 19. 
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Tache 



TAGHYaRAPHE 



Tampox 



isolé du sol avec des pieds de verre, sur lequel on 
fait monter une personne que Ton veut électriser. 
Cette expérience d'éiectrisation a été faite pour la 

Eremière fois parDuFAY (1698-1739), au moyen d'une 
alancelle, suspendue par des cordons de soie, dans 
laquelle se plaçait la personne à électriser. 
DU SOLEIL (1) (èonnenfïcc! — Sun Spot), Sghwabe, de 
Dessau, observa que tous les onze ans la fréquence 
des taches du soleil était maximum. Cette recrudes- 
cence correspondait, d'après MM. Sablve, Gautier 
et WoLF, à un phénomène également maximum de 
déclinaison observé par L amont, de Munich, et de 
fréquence d'apparition des aurores boréales. M. 
Broun, en remontant jusqu'aux observations de 
Cassini, en 1783, a montré que cette concordance 
n'était qu'approchée. 

{rx'/ôç rapide, <ppà^w j'écris) (S^ppenfc^neflfcireiber, ©d^nelU 
fc^etber — Tachygraph). Nom sous lequel Chappe 
avait désigné d'abord son appareil à signaux (v. 
Télégraphe) ; il signiiie actuellement appareil im- 
primeur rapide. 

(®c^wârjroUe, garèroUe, gorbwalje — - Ink roller). Bo- 
bina entre les joues de laq^uelle est un tissu spon- 
gieux, imprégné d'encre oléique, oui, tournant sur 
m roue des types ou la molette d'un appareil télé- 
graphique, les garnit d'encre pour l'impression des 
signaux . 

(@trebe!(oj — Stop). Pour arrêter la jambe de force 
contre le poteau télégraphique, 
(itlopfjcua — Swift). Marteau en bois pour redresser 
le fil de ligne télégraphique. 

(2) (CSrbbo^rer; (&x\>\éixci\x\iz — Earthhorer). Instrument 
pour forer, dans certains cas, les trous pour la 
plantation des poteaux télégraphiques. 
TÉLÉGRAPHIQUE (Âïetegtop^ifcftc ®ebu^r, SEcleçîrapbird^e 
Zant — Charge, Rate). Somme payée par l'expédi- 
teur en échange de la transmission de sa dépêche. 
FIXE (®runbtû]:c — Fixed charge). Portion de la taxe 
oui ne varie pas, quel que soit le nombre des mots 
a'une dépêche. 

PAR MOT (SBorttoye — Wor^d rate). Taxe proportion- 
nelle au nombre des mots. 

A PERCEVOIR (Sinjuforbernbe ©ebùÇren — Charge to be 
collected). Mention de service insérée dans le préam- 
bule de certaines dépèches. 

Perception des taxes (©ebuÇreneinna^me — Pay- 
ment of charges). Opération dont s'acquittent les 
employés des télégraphes, avant la transmission des 
dépèches. 
COMPLÉMENTAIRE ( Srgûnjungôtojce — Compte ting 



(1) Progbedings of THE ROYAL SOCIETY, V. 34, NO 222, j). 247. Sun Spots 
aad terrestrial Phenomena, Chambers — Young, Le Soleil, p. 114. 

(2) Journal op the society of telegraph Engineers, T. III, p. 405, 
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charge). Taxe complétant une perception non suffi- 
sante. 

Taxe de réexpédition (SSeiterbefôrberungôgebû^^t — Redirec- 

tion fee). Taxe d'une dépêche pour frais de poste, 
d'exprès ou d'estafette. 

Taxer (^iciten — To charge). Etablir le coût d'une dépêche 

d'après les règlements en vigueur. 
-- MOTS A TAXER {Zccu^flxàiiXi^t 9Bortc, ©ebû^^tenpfli^itige 

SBorte — Words to be charged for). Dans les dépêches, 
certains mots peuvent être transmis d'office et 
d'autres être taxés. 

Télegtroscope (Ce mot, vicieux comme formation, devrait au moins 

être « télélectroscope » de r-n^i, au loin, électro, (jx^Trw 
je regarde) (5£cle!troêfop — Telectroscope). Appareil 
au moyen duouel M. Senlec d'Adres a proposé, en 
1877, de reproduire les images lumineuses à distance. 
Ce système, désigné aussi sous le nom de télescopie 
électrique par M. de Paiva d'Oporto, et de télépho- 
tographie par M. Carlo Mario Perosino, de Mondovi, 
reproduit en principe, sous une forme visible, les 
variations d'intensité d'un courant continu, résultant 
des différences de conductibilité d'une plaque de 
sélénium actionnée eu ses diflférents points par une 
lumière variable constituant une image. Bien des 
solutions peu pratiques ont été publiées et MM. 
Bidwell, Ayrton et Perry sont ceux auxquels on 
doit le système le plus perfectionné. 

Télédynamique (T>i>e au loin, Syvxju^xij puissant) Câble télédynamique 

(3Deteb9namif(^ê SCabtl — Teledynamic cable). Câtle 
servant au transport de la force par l'électricité. 

Télégramme (1) (rh\t au loin, 7P<fc//;^x écrit). (Mot dont la formation 

a soulevé des controverses parmi les hellénistes mo- 
dernes. M. Contos admettrait plus volontiers un 
dérivé de Te>6ypà<pîfijE/a) (Setegramm — Telegram). Sy- 
nonyme de dépêche télégraphique. 

Télégraphe (2) (rô^e au loin, (ppà^pw j'écris) i^legrap^) — Telegraph). 

ClaudeChappe,quiin /enta, en 1791, l'appareil optique 
et le mit en service pour transmettre les ordres de 
la Convention, lui avait donné le nom de « tachy- 
graphe » (V. ce mot}. Miot, chef de division au mi- 
nistère de l'intèrieui*, lui substitua le nom plus 
exact de « tèlégraph»^ ». 
— électrique ((Sleftrifctet ZtUQxapt^, gemf^^reibec (3) — 

Electric telegraph) (V. Appareil télégraphique). 
Il est difficile d'assigner d'une manière précise et 
exacte la découverte du télégraphe électrique à un 
inventeur. Les différentes propriétés de l'électricité 

(1) Journal des savants, 1883, p. 102. 

(2) Chappe, Histoire de la télégraphie . — Gerspach, Histoire adminis- 
trative de la télégraphie aérienne 

(3) Quoique le mot « Fernschreiber » ne soit que la traduction des^ mots 
constituant Tétymologie grecq^ue de télégraphe, il parait n*avoir été em-* 
ployé que par M. Jaite pour designer son appareil imprimeur. 
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ont été successivement utilisées pour l'échange des 
signaux. ^Les télôp:raphes à balles de sureau de 
Lesage, à Genève, en 1774 — de Lomond, à Paris, 
en 1787 — de Ronakls, à Londres, en 1816 — à étin- 
celles, de Gavallo, à Londres, en 1795 — à décom- 
position chimique, de Sœmmering, à Munich, en 
1809, furent les premiers essais dans cette voie. 
D'après les indications d'Ampère (1821), on vit ap- 
paraître les télégraphes à aiguilles. La découverte 
de Télectro-aimant par Arago (1820) mit entre les 
mains des inventeurs un organe qui est encore, 
dans tous les appareils, le moteur le plus générale- 
ment employé. L'appareil Morse, qui tut le premier 
télégraphe écrivant, date de 1837. 
A UNE AIGUILLE (Smnabeltelegrap!^ — Single needle 
telegraph). 

A DEUX AIGUILLES (©oppclnabeltelegrap^ — Double 
needle telegraph). 

ÉCRIVANT (Skftreibtelcôrap^ — Wrlting telegraph). 
Appareil dont les signaux sont permanents. 
ÉCRIVANT SUR UNE LIGNE (SWonoflic^ograp^^ — Tele- 
graph writing on one Une). 

ÉCRIVANT SUR TROIS LIGNES (^rifli^^ogrop^^ — Tele- 
graph writing on three Unes). 
IMPRIMEUR (Hughes, (rArlincourt, Jaite, Baudot, 
Scha3fller) (©ruiteUôtûp^ — Printing telegraph). 
Appareil reproduisant les dépêches en caractères 
imprimés (v. Hughes et Baudot). 
ÉLECTROCHiMiQUE (^^emifcfter îïcUgrûpÇ — Electro- 
chemical telegraph). Appareil dans lequel la repro- 
duction des signaux est fondée sur les propriétés 
électrolytiques d'un courant. Le premier appareil de 
ce genre fut celui de Bakewell (185'1) (V. Appareil 
Caselli). 

autographique (i) (JCopirtelegropÇ — Copying tele- 
graph, Autographic telegraph). Appareil reprodui- 
sant l'écriture même de l'expéditeur. 
DE campagne (2) (^tlhUUQxapi), ^xitQètîUQvap^ — Field 
telegraph). Appareil portatif destiné à desservir 
une ligne de télégraphie militaire. 
DES TRAINS EN MARCHE (3ug«tflegrûp^^ — Train tele- 
graph). Appareil servant à relier électriquement les 
wagons d'un train au fourgon du chef de train. 
POUR les INCENDIES (geuerwc^rteleôtapfe — Fire alarm 
telegraph). Appareil destiné à appeler du secours en 
cas d'incendie. 

(même racine) (ZtU^xaTp^iî, 8ernf4ireibefunft, gemfd^rei* 
ben — Telegraphy). Art de transmettre au loin les 
signaux représentant des lettres, des mots, des phra- 
ses. 
DE CAMPAGNE (JCricôêtclegrap^jtc, gelbtelcôtapjie — Field 



(1) Annales télégraphiques, 1874, p. 30. 

(2) Journal of the societt of telegraph Engineers, T. I, p. 170. S80 et 
r. X, p. 232. 
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ou military telegraphy). Institution pour les be- 
soins d'une armée. 
Télégraphier (Même racine) {ZiU^xapf^iun — To télégraphe To 

wire (par une ligne aérienne), To cable (par une 
ligne sousmarine). Expédier une dépêche télégra- 
phique. 

(Même racine) ^5£eïe0rûpÇtf4l — Télégraphie), Qui a 
rapport à la télégraphie. 

{rrXt au loin, )<57oî discours) (1) (î^leloj — Telelogue). 
Système de télégraphe militaire inventé par le 
lieutenant badois Ackerinann. 
électrique (T7i>e au loin, //érpov mesure) (©iflanjmejfet 
— Telemeter), On appelle télémètre électrique un 
assemblage de deux appareils distants, commandés 
Pun par Tantre. Cet appareil a pour but de faire con- 
naître, par une simple lecture, sans calcul aucun, l'é- 
loignement d'un objet mobile. Ce problème, (jui a son 
importance pour la défense des côtes, a été résolu par 
MM. Le Goarant de Tromelin et Siemens. iy .Lumière 
électrique, 1880, p. 6 — 1881, p. 154—1882, p. 173). 
(T^>e au loin, «pcovîî voix) (Bell) (2) (gcrnfprecjcr, îîelepÇon/ 
èprecfttclcôrûp^ — Telephon), Charles Bourseul 
fonctionnaire des télégraphes français, dans une 
note publiée le 26 août 18o4 par le journal TIllus- 
TRATiON, indiquait la possibilité de transmettre la 
parole à distance par l'électricité. Reiss de Frede- 
KiGHSDORF, eu 18Î30, combina un appareil, fondé 
sur la découverte de Page, et plusieurs inventeurs 
le modifièrent, mais sans arriver à reproduire les 
vibrations complexes des sons articulés. Il était 
réservé à M. Bell d'inventer (14 février 1875, date 
DU dépôt de l'envention) l'appareil reproduisant 
la parole à une grande distance. Il est formé d'une 
membrane légère en fer vibrant en face d'un élec- 
tro-aimant polarisé; cette membrane surexcitant 
l'aimant, sous l'influence des vibrations que produit 
la voix, fait naître dans les spires de la bobine 
des courants d'induction affectant la forme ondula- 
toire, qui réagissent à leur tour sur l'armature du 
téléphone de réception et reproduisent, par les vibra- 
tions moléculaires d'aimantation et de désaiman- 
tation, les sons émis au point de départ avec leur 
timbre et leur hauteur. 

A CHARBON (Edisou) (Jto^lenfpre(^er — Carbon tele- 
phon). Appareil inventé par Edison dans le premier 
semestre de 1876 et dans lequel les courants ondu- 
latoires sont produits par la pression plus ou moins 



(1) Ce nom a été aussi donné à un télégraphe optique inventé en France 
par le capitaine Gaumet.^ 

(2) Du MoNCEL, Le téléphone, 1882. — Prescott, Speaking téléphone, 
talking phonograph, p. 17, 35, 50, 205. — Journal of the society or 
telegraph Engineers, t. V-Vl, p. 386, 506 — T. VIII, p. 327. — Lumière 
électrique, 15 sept. — 15 cet. 1879. — Annales télégraphiques, 1878, 
p. 162, 372, 386. Pum. Magazine, 1878, 2* sém. 
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Téléphonie 



Téléphonique 



grande d'une membrane contre une plaque de char- 
on, déterminée par les vibrations sonores ; le char- 
bon variant de conductibilité avec la pression, un 
courant permanent qui traversera ce circuit deviendra 
ondulatoire et sera apte à se prêter aux inflexions 
de la voix. 

A ficelle (Sûbcntelep^on — Slrinr/ téléphone). Petit 
appareil dont on attribue l'invention à Robert 
HooKE, en 1007, dans lequel les vibrations de la 
voix sont transmises d'une membrane à une autre, 
par l'intermédiaire d'une licelle lixée au centre de 
ces membranes tendues devant une embouchure, 
(môme racine) (gernfprocte, Sclep^onic — Telephony). 
Art de reproduire les inflexions de la voix, ainsi que 
son timbre à distance. 

(v. Station) (3:cl€pt)omf4 — Téléphonie), Qui a rap- 
port au téléphone et à la téléphonie. 

Téléphonographe (-njUau loin, ?vv>;voix, ypàçjw j'écris) (Slelep^onogrûpÇ 

— Telephonograph), Appareil transmettant la pa- 
role et la reproduisant matériellement sur un phono- 
graphe, de manière à pouvoir être répétée (Lagriffe). 
Téléphote (ttAk au loin, <p'J>ç, çwtûj lumière) (1) (îïcleptjote — Te- 

lephote). Appareil destiné à transmettre au loin les 
images lummeuses. 
Téléradiophonie (Mot hybride dont les deux composants extrêmes 

sont grecs et celui du milieu latin, rf{ki au loin, et 
radiophonie) (SEcUrûbiopÇonie — Teleradiophony). La 
Téléradiophonie électri(jue multiple autoréversible 
est un système de transmission imaginé par M. 
Mercadier et dans lequel les signaux sont produits 

§ar des ellets radiophoniques. Ce système permet 
'ailleurs de transmettre sur un conducteur quel- 
conque plusieurs signaux simultanés à volonté dans 
un sens ou dans l'autre (v. Du Moncel, Microphone. 
p. 187. — Lumière électrique — 1881, 5 octobre). 
V. Courant, 

magnétique {2) (SWûgnetifc^er @turm — Magne tic 
storm). Oscillations irrégulières et subites qu'ac- 
cusent les aiguilles aimantées dans une région con- 
sidérable du globe. D'après une observation de Cel- 
sius et Hjœrter, en 1740, vériiiée do nos jours, les 
tempêtes magnétiques coïncident avec l'apparition 
des aurores boréales (v. ce mot, ainsi que Tache du 
soleil. 

appareil destiné a tendre les fils de ligne 
(©pûnnoorrkttunô, €5pûnner, ©ra^tfpannct — Wit^e stret- 
cher). 
isolateur-tendeur (@pûnnifolûtor — Straining in- 



Tellurique 

TEMPÊTE 



Tendeur 



(1) Lumière électrique, 1880, T. II, p. 267. 

(2) Faraday, Expérimental Rescarches on Electricity, T. III, p. 264. — 
Marie Davy, Les mouvements de l'atmosphère et des mers, p. 480. — 

JOaKNAL OF THB 80GIETT OF TELE6RAPH ENGINEERS AND OF ELECTRICIANS, 

1883, p. 37. 



192 



TENSION — TERRE 



Tension 



Teredo 



Terre 



sulator). Isolateur portant, à titre de support, un 
tendeur sur lequel le fil est monté. 
(1) (Spannuna — Tension). Propriété de l'électricité, 
en vertu de laquelle elle presse contre l'air qui envi- 
ronne un corps électrisé. 

ÉLECTRICITÉ DE TENSION (Oefpanntc (Steftri.'itât — 
Tension electricity). Nom que Ton* donne quel- 
quefois à Télectricité statique douée de tension rela- 
tivement considérable. 

LIBRE (greie ©ponnung — i^re^e tension). Tension apte 
à produire un effet extérieur. 
MONTER UNE PILE EN TENSION (Clémente ^intereinanbrr 
orrbinben, C^Iemente ^ur @âule oerbtnbrn, âumcnte auf. 
3ntcn|ltâtocrbinben — Tojoinup a battery in tension), 
8i Ton considère plusieurs éléments successifs d'une 
pile quelconque montée de manière que les pôles de 
nom contraire soient reliés ensemble, on observe 
aux pôles + et — des deux éléments extrêmes 
une quantité d'électricité égale à celle d'un seul élé- 
ment, mais avec une tension équivalente à celle 
d'un élément isolé multipliée par le nombre des 
éléments. Par exemple, deux éléments sont associés 
de la manière ci-dessus. Les corps constituant la 
source génératrice d'électricité sont capables de créer, 
dans chaque élément isolé, une force électromotrice 
produisant aux pôles + a et — a. Mettons le pôle — a 
a terre, la tension de ce dernier devenant nulle, celle 
du pôle + est 2a pour que la différence de tension 
reste la même que précédemment. Au contact du 
pôle — du 2« élément, cette tension diminuant, la 
force électromotrice la rétablit aussitôt et la tension 
reste à son niveau ; mais comme la force électromo- 
trice ne sera satisfaite que lorsque la différence de 
tension dans le 2e élément, comme dans le premier, 
sera 2a, il en résulte que sur le pôle -f- de ce second 
élément elle doit être 4a. De même pour n éléments 
la tension deviendra 2na. 

MONTAGE d'une PILE EN TENSION (^intereinûnberfci^ûltung 
— The mahing up of a battery in tension ou 
for electromotrice force). 

NAVALis (2) (Setebo nûMli* — - Teredo navalis). Ani- 
mal destructeur des câbles que le prof. Huxley 
découvrit en 1860 dans un des câbles du levant. 
NORVEGiCA (2) (îîcrebo notoegi-û ■— Teredo norvegica). 
Ver de dimensions considérables destructeur des 
câbles. 

(3) FIL DE TERRE (<5rbbta^t — Earth wire). Fil de 
fortes dimensions, complétant le circuit de diverses 



(1) Phil. Magazine, Correct interprétation of the electrical terms inien" 
siiy and tension 1863, 2« sém., p. 504. — Maxwell, Electricity and magne- 
tism, T. I, p. 49. 

(2) Journal OF the society of telegraph Engineers. T. IV, p. 363. 

(3) Blavier, Traité de télégraphie, T. 1, p. 94. — Du MoncKL, Applications 
de rélectricité, T. I, p. 87. 
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lignes dans nn bureau télé^^raphique, en les reliant 
àla terre. La terre jouo, <laiis cocas, un (loul)le rôle. 
Elle absorbe, à cIkkiuo électrode, lV'l<M'lricité qui 
s'y dégage, et agit en un^nio temps comme conduc- 
teur, en donnant j>assagc aux lluides de sources 
diverses qui, se rencontrant dans son sein, recon- 
stituent le Uuide neutre. 

FIL DE TERUE DE i>0TKAi; (Stbbrû^t bct ©tûnjcn — 
Earth icires for pôles). Kn Anj^detcrre, on a 1 liabi- 
tude de faciliter les dérivations à la terre sur les 
lignes télégrajdiiqucs au moyen d'un lil disposé 
dans cette intention sur cliaciue poteau. Les déri- 
vations d'un lil à Tautre sont ainsi alTaiblies. et il 
suffit d'augmenter la pile pour remédier aux pertes 
produites par le lil de terre. Cette disposition n'a 
pas été adoptée en France. 
[ÉCRIE Bien des tbéories ont été imaginées, dans tous les 

temps, pour remire compte des j)hénoménes électri- 
triques et magnétiques. N"ous donnons ci-aj)rè8 briè- 
vement les points caractéristi(jues des liypotliéses 
faites par divers physiciens. On trouvera cféjà aux 
articles Symmp:r. Franklin, Kthkh ÉLKCTiiKjrE et 
MAGNÉTISME les théories acce])tées successivement 
en France. La nomenclature (jui suit, reproduit 
succinctement les hypothèses qui ont été produites 
à l'étranger. 

Electricité, (i) — 1« Weber^nl met tait, dans une pre- 
mière hypothèse, deux courants opposés d'électricité 
positive et négative produisant le courant galvani- 
que et jie se gênant pas niiituellement. 

2o C. Neumann supj)osait <[ue le mouvement de 
l'une des électricités (H-) était libre, tandis que l'au- 
tre électricité ( — ) était intimement liée aux molé- 
cules des corps. 

30 Weber et Maxwell ont admis ensuite une trans- 
formation du mouvement électriijue, dans un cou- 
rant, en vibrations caloriiiques des particules maté- 
rielles. 

40 Edlund remplaça les deux électricités de Sym- 
mer et Weber par l'éther lumineux condensé et ra- 
réfié ; ses parties, à l'état de repos, se repoussent 
en raison inverse du carré des <listances et s«jnt 
soumises au principe d'Archimède. Il admet la 
transformation des vibrations calorifiques de Téther 
en un mouvement translatif de ce même étlier dans 
le courant et réciproquement. 

Weber, Neumann et Edlund ont plus récemment 
admis l'hypothèse que les électricités en mouvement, 
c'est-à-dire les molécules d'éther, exercent une in- 
fluence réciproque qui dépend de leur vitesse et de 
l'accélération de leur mouvement, et aussi que- *'•"■ 
le mouvement, le potentiel se modifie plus âal 
que ne s'efi'ectue le changement de pmce. 



) WiEDEMANN, MagnetlsiDus und Electromagnetismus. 
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5» Maxwell et Lorenz admettent un éther électri- 

Îiue remplissant l'espace, lequel se meut en tourbil- 
bns qui, dirigés à travers un courant ou un aimant, 
semblablement aux courants moléculaires dans l'ai- 
mant, sont engendrés et engendrent également par 
la force centrifuge des compressions et des raréfac- 
tions dans la direction axiale et équatoriale.. Ils ad- 
mettent en outre un temps de propagation pour les 
communications du mouvement de ces tourbillons. 
Ils supposent des particules intermédiaires entre les 
tourbulons dont la poussée peut amener la forma- 
tion d'un courant, et enfin 1 identité de l'éther élec- 
trique tourbillonnant et de l'éther lumineux. 

Go Hankel admet des tourbillons qui se développent 
tangentiellement pal* rapport à une surface statique- 
ment électrisée, normalement par rapport à la direc- 
tion du courant galvanique et se propageant de même 
normalement à leurs plans. 
Théorie magnétisme. — lo Euler admettait des courants d'un 

fluide magnétique à travers l'aimant et dans l'espace. 

2o On a adopté ensuite deux fluides séparés d'une 
manière permanente dans une direction déterminée 
et pouvant être dirigés, en même temps que les molé- 
cules, par les forces extérieures magnétisantes. 

3» On a admis aussi des courants moléculaires en- 
gendrés, par suite de l'influence de forces magné- 
tisantes, dans les molécules des corps magnétiques 
dans des plans peri)endiculaires à la direction des 
forces, dont l'intensité reste constante pendant la 
durée de l'action des forces, s'approche, en croissant, 
d'un maximum, et dure, en s'affaiblissant, après la 
cessation de leur influence. 

THÉORIE DE M. HUGHES. — La théorie du magnétisme 
de M. Hughes peut se résumer de la manière sui- 
vante : 

« 1« Chaque molécule d'un corps magnétique, soit 
fer, acier ou tout autre métal magnétique, est un 
aimant isolé et indépendant ayant ses deux pôles 
et une distribution magnétique exactement la même 
que celle du corps considéré dans sa masse ; par 
conséquent on peut s'en^aire une idée exacte en 
étudiant celle d'un aimant d'acier. 

« 2o Les polarités de chaque molécule peuvent 
tourner dans un sens ou dans un autre sur leur 
axe, sous l'influence de la torsion, de Tétirement ou 
d'actions physiques, telles que celles du magnétisme 
et de l'électricité. 

« 3o Le magnétisme inhérent à chaque molécule, 
ainsi que les polarités qui en résultent, est une 
action de valeur constante comme la pesanteur et 
ne peut être ni acccru, ni détruit. 

« 4o Quand extérieurement les corps magnétiques 
ne présentent aucun magnétisme apparent, [les mo- 
lécules ont leurs polarités tellement combinées par 
suite de leurs réactions mutuelles, qu'elles se trouvent 
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neutralis(''es les nnos parles autivs, et cette combi- 
naison s'elïectuant d'après les lois des attractions 
ma^niétiqnes, en suivant la lifjne la plus directe, elles 
constituent des circuits complets maintenus par les 
forces attractives. 

t ïjo Quand le magnétisme se manifeste sur les 
corps matj:nétir(ues, les polarités moléculaires sont 
toutes en relation, suivant une direction donnée qui 
détermine un pôle nord, si le mouvement giratoire 
s'effectue en regard de la pièce magnétique, ou un 
pôle sud, si ce mouvement est en sens contraire. Il se 
produit en même temps des arrangements symé- 
triques moléculaires formant des cercles d'attraction 
incomplets, qui ne se complètent que quand une ar 
mature extérieure réunit les deux pôles du système. » 
DiAMAGXÉTisME. — On a suf^posé des courants molé- 
culaires induits dans les niol/cules des corps j)ar 
des forces extérieures magnétisuntes dans des direc- 
tions déterniinées, opposés aux courants moléculaires 
magnéti(jues et persistant, pendant la durée de la 
force magnétisante, avec une intensité proportion- 
nelle à cette dernière. 

Théorie chimique de la pile. (V. Chimique), 

Thermoélectricité {^-hoyAs chaud, électricité) (3:f)ctmoete!tniitât — 

Thermoelectricit y). Electricité découverte en 1822 
par Seebeok (1) et provenant<le la transformation d'un 
courant calorifique en courant électrique en un point 
où la propagalii^n sous forme de chaleur est gênée. 

Thermoélegtrique (Même racine). V. Pile, 

Thermomètre élegtuiqti: a aiii (Çufttt)crmometcr, ©ûloanot^ermoineter, 

6Uftrif(^eè Slf)erm orne ter — Electrothermorneter), Ap- 
pareil dans lequel l'air enfermé dans un tube est 
échauffé par une étincelle électri((ue et se dilate. 
— DE KiNNEiiSLEY (^inncrêlcç'fd^er guftt^ermonieter, — 

Kinnersleifs Electrothennoyneter), Même ])rincipe 
que le précédent. 

Thermomètre électrique (eicftrifc^eô 3^^ermomctec — Electric ther- 

mometer). Instrument dû à Becquerel et constitué 
par un appareil thermoélectrique dont le courant 
est accusé par uiT galvanomètre. C'est au moyen de 
cet appareil que liecquerel a fait de nombreuses 
recherches sur la température du sol à différentes 

(jrofondeurs. 
BtoiMÙç chaud, <p'u)vv: voix) {Wiesendanger, Preece^ 
(2) (Jï^ermop^on - Thermophone). Appareil destine 
à démontrer la production du son par la chaleur 
ou plutôt par l'action moléculaire du courant. 
Thermophoxie (Même racine) (3:f)ermo|)t)onie — Thermophony), Etude 

des phénomènes observés <lans le thermophone. 



(1) Cette branche d'électricité, a été étudiée principalement par Peltier, 
Becquerel. Clausius, Thomson et Gaugain. — Journal de physique, T. "XI, 
p. 229, 306. — Becquerel, Edm. Becquerel, Traité d'électricité et de 
magnétisme, T. I, p. 153. 

(2) Lumière électrique, 1880, T. II, p. 2(^, 335. 
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Tombeau 



HERMOliHÉOMÊTRE (QtpfJLôç chaud, f>i(o couler, fjLirpov mesure) {Riess, 

Jamirt, Marie Davy) (Slt)ermor^eometer — Thermo- 
rheometer). Appareil destiné à mesurer la quantité 
de chaleur développée dans un circuit. 
Tige a scellement (SKouerbùgel — Bracket, Wall sealing 

bracket). Tige que l'on fixe à. une maçonnerie au 
moyen d'un scellement convenable pour servir de 
point d'appui à un potelet télégraphique. 

— DE PARATONNERRE (TCuffûngejlonge, gangflûngc — Light- 

ning stem, Lightning conductor's rod ou slalk). 
Tige qui surmonte un édifice, porte la pointe de pla- 
tine et est en communication avec la terre par la 
chaîne. 

Timbre-Dépêche (1) (I^epcfdfjenfrcimûrfe, Stelegrap^cnfreimûrfe — Tele- 

graph stamp). Moyen d'affranchissement des dé- 
pèches, adopté dans quelques pays. 
DE MAHOMET ('^) (©olbcnet gifc^ — MakomeVs tomb, 
Franclin's golden fish). Expérience qui consiste à 
faire tenir un corps léger, en équilibre, au milieu de 
l'atmosphère, sous l'intluence des attraction et répul- 
sion combinées d'un corps électrisé. Riess explique 
ce phénomène au moyen du vent électrique qui, 
s'échappant de deux pointes du corps oblong, pro- 
duit deux répulsions opposées se faisant équilibre 
entre elles et au poids au corps. Gaugain a donné 
une explication basée sur la modification de la distri- 
bution et de la grandeur des charges opposées. 
(8) (3ittcrro(^e — Torpédo) (Matteucci, Linari), La 
torpille, mentionnée déjà par les anciens et dont on 
connaît quatre espèces, se trouve dans la Méditerranée 
et l'Atlantique et est pourvue sur les deux côtés du 
derrière de la tète d'un appareil électrique formé de 
tubes aponévro tiques, composé de 800 à 1000 cel- 
lules polygonales où aboutissent quatre larges fais- 
ceaux de nerfs. Les cellules sont remplies d'une sub- 
stance demi-fluide, composée de gélatine et d'albu- 
mine. La partie inférieure du corps représente le 
pôle négatif; la partie supérieure, le pôle positif, n 
est assez remarquable que le nom arabe signifiant 
torpille — ra-ad^ signifie également éclair. 
(3ufammenbrc^en, âSunb — Twisted joint). Système de 
joints de deux fils que Ton tord l'un sur l'autre (v. 
Joint). 

— PROVISOIRE (S'iot^bunb — Temporary joint). Joint 

que Ton opère en cas de nécessité et du manque des 
outils spéciaux. 

Torsion V. Angle, Essai, Galvanomètre et Balance. 

Touche simple (©infad^cr &ttià) — Single touch). Opération 

(1) Journal télégraphique du bureau international, 1869, 1870, 1871. 

(2) Les Mondes, 31 août 1865, p. 750. 

(3) C. R. DE l'académie des sciences, 1871, 9 et 16 octobre. — Phil. bia- 
QAZiNE. 1861, 2» sera., p. 68 — 1865, 2« sém., p. 453. — Archives de l'élec- 
tricité, 1841, p. 571. — Ann. de chimie et de physique, 2« sém., t. LXVI, 
p. 396. 
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Touche 



Tourbillons 



TOXTRMALINE 



Tournée 



Tourniquet 



Traducteur 



mii confiiste î\ aimantor un barreau d'acier en le 
faisant glisser «nivant sa lonj^ueur contre un aimant 
puissant. 

SÉPARÉE {Knight (1745), Dithamel) (®«trennter ©tric^f, 
jDoppelflri^mitqctrennten ^a^xittin^ Séparât ed touch). 
Pour opérer rainiuntation par ce ftystènie, on place 
le barreau d'acier do maniôn» que ses extrémités 
reposent sur d«^ux aimants dont les pôles sont op- 

Sosés ; on dispose «Misuite, au milieu du barreau, 
eux aimants a p(Mps opposés et inclinés de 2r>o a 30». 
On les fait glis>er cliacnn séparément jusqu'aux 
extrémités, pour les reporter au point de départ et 
continuer de la même manière l'opération. 
double Torr.HE (Mifchell, Aepinus) (©oppelflri^ mit 
oereinten SRagnctcn — Double fouch). Gomme dans la 
méthode de Duhamkl, les pôles contraires des 
aimants sont placés sur le barreau, mais ils sont 
séparés par un morceau de bois ; on les promène 
d'un bout à l'autre de Taimant et on termine la 
course au milieu. 

circulaire (1) {Moser) (iCreiffhi^ — Circuîar touch). 
Méthode d'aimantation en promenant les pôles en 
cercle ou en zigzag sur des plaques larges, ou encore 
en aimantant des plaques en fer à cheval portant 
leur armature, en les frottant avec des aimants, sans 
interruption d'un point à un autre. 

THÉORIE ÉLECTRO-MACINÉTIorE DES TOURBILLONS (de 

Hankel) (Glfftromognftifcte SBirbelt^eotic — Electro- 
magnetic thenry of thr vortices), 
(Surmalin — TourmaUn), Minéral apporté de File 
de Geylan par les Hollandais et sur lequel Lemery 
en 1717. Aepinus et Canton reconnurent des pro- 
priétés électriques, lorsqu'on modilie sa température. 
d'un surveillant des télégraphes (etrccteniege^^unj 
— Tout of a surveylng linemann). Service d'un 
surveillant ou étendue de ligne à surveiller. • 
électrique {'2) (Jlugrab, eieftt iî*cô Sleactionêrûb, 
«^aëpel — Electric réaction ifiill. Elertrical fly)^ 
Appareil électri<îue à réaction, inventé par llamilton, 
en 17tjO, analogue au tourniquet hydraulique. Dans 
cet instrument le mouvement est produit par la répul- 
sion des particules d'air électrisees sur des pointes 
montées perpendiculairement aux rayons d'une roue 
légère et molûle. Ces ravons ont là même espèce 
d'électricité que celle de 'Fair au contact et se dé- 
placent sous riiilluence de cette répulsion. 
BAUDOT (itombinator — C<nnbinator\, Le traducteur 
est l'organe qui, après avoir recueilli, dans Tappa- 



(1) Moser, Dove Repert, T. II, p 141. , ,_^ 

\2) Journal de physique, Bichat, T VIT, p. 2r.2. — Pan.. Magazine, 1P64, 
l» sém., p. 802. — PoGGENix»RFF, rcschichte (1er Physik, p. 846. — Pog- 
firendorff attribue & Gordon l'invention du tourniquet. (V. à ce sujet. PhJL. 
transactions abridged, t. XI, p. 504 (170f)i. — Pan., transactions, T. U, 
p. 905, un, p. 86, — Peiestley, Histoire de leleclricite, T. U, p. 435;. 
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Transition 
Translateur 



Translation 



reil Baudot, les divers éléments du signal conven- 
tionnel, les dirige, suivant le cas, sous la forme de 
leviers ou goujons dans l'une ou l'autre des deux 
voies (dites de travail ou de repos), faisant partie 
d'un système mohile autour d'un axe et animé de la 
môme vitesse que la roue des types. On rencontre 
dans ces voies des creux et des reliefs, les reliefs de 
l'une correspondant aux creux de l'autre. Ces creux 
et reliefs sont en outre disposés de telle sorte que, 
dans un tour, les leviers ou goujons ne se trouvent 
qu'une fois simultanément au-dessus de creux en 
un point différent pour chaque combinaison. A ce 
moment un léger mouvement de bascule se commu- 
nique au doigt d'arrêt de la came d'impression qui 
vient alors s'engager entre deux dents de la roue 
d'impression, entraînant dans son mouvement le 
bras imprimeur qui presse la bande de papier contre 
le type correspondant au signal conventionnel repré- 
sente par les leviers ou goujons. 
POINT DE TiiANsiTiON. V. Poînt dHnflexion. 
(^randlûtor, Ucberfc^cr — Translator). Appareil ne 
ailférant du relais que parce que le courant, qui se 
substitue, à la suite du mouvement de la palette de 
l'appareil et des contacts qu'il produit, au courant 
d'arrivée, provient toujours d'une pile de ligne, au 
lieu d'être une pile locale. Le courant de cette pile 
de ligne sert à reproduire à la station suivante les 
signaux reçus dans le translateur du poste consi- 
déré (v. Relais). 

DE GABLE (^YoHà), ^ûbeïttûnêlûtor — Cable translator). 
Système spécial du à Varley. 

(1) (a^ronêlûtion — ÎVan^^a /ion). Installation de deux 
appareils télégraphiques Morse, de manière qu'une 
transmission venant d'un point éloigné et arrivant 
dans une station, s'inscrive et provoque automati- 
(juement l'envoi, à la station suivante, de signaux 
identiques à ceux reçus. Pour cela, une pile est 
mise en communication avec la vis réglant l'ampli- 
tude de la course de la palette, qui vient ainsi se 
mettre en communication avec cette pile, à chaque 
attraction et pendant tout le temps de l'attraction. 
La palette est en outre reliée à la masse de l'appa- 
reil et à la ligne, tandis que la vis de repos, contre 
laquelle s'appuie la palette en temps ordinaire, est 
isolée de l'appareil et reliée aux bobines de l'appa- 
reil voisin par l'intermédiaire du contact de récep- 
tion du manipulateur. 

(2) d'un gourant goxtinu sur une ligne a gourant 
DE TRANSMISSION (UfbcrtrûQung jwifcj^n Xrbeitê* unb 
Sîuljeftrom — Translation between a wire with clo- 



(1) Annales TÉLÉGRAPHIQUES, 1865, p. 577. — Boussac, Précis de télé- 
graphie, p. 381. 

(2) LuDEWiG, Der Reichstelegraphist, p. 127. 
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RANBLATION 



RAN8METTRE 



RANSMI8SI0N 



RAN8P0RT 



ied System and on ordinary loire). Mode de trans- 
mission employé en Allemagne. 
POSITION DR TRANSLATION (^rûn«ïûtion«(ïeUung, Ucbec^ 
tro9ungéfîeUung — Position on translation), 
UNE DÉPÊCHE (Sine iDepefc^e abgeben, befôrbern, abtclc* 
OTûp^iren — To transmit ou To signal a message). 
Transmettre, sur une ligne télégraphique, des si- 
gnaux soit conventionnels, soit en caractères ordi- 
naires d'imprimerie, et reproduisant les lettres, les 
mots d'une dépêche. 

DEUX DÉPÊCHES DANS I.E MÊME SENS (v. Diplex) 

(jDoppelfprecften — To transmit two messages along 
a single Une in the same direction at the same 
time). 

DEUX DÉPÊCHES EN SENS CONTRAIRE (V. Duplex) (®e* 

genfpred^en — To signal tioo messages in opposite 
direction along the same tcire at the same time), 
EN DÉRIVATION (v. Transmission) (Sweigfpreçten — 
To transmit ou To signal in derived circuit), 
(SBefôtberung — Transmission, Signalling), Action 
d'envoyer des signaux électriques sur une ligne té- 
légraphique. 

EN DIRECT (Durc^fprecifien — Direct transmission). 
Envoi de signaux à travers les stations d'une ligne 
télégraphique mises hors du circuit au commutateur, 
ces signaux étant destinés à la station extrême. 
EN DÉRIVATION (BtDcigfprec^cn — Derived transmis- 
sion). Mode de transmission dans lequel un fil de 
dérivation est ménagé sur une ligne principale et 
aboutit à une station qu'il dessert ; grâce à un sys- 
tème de compensation, au moyen de résistances, sur 
le circuit dérivé, on peut transmettre simultanément 
à plusieurs postes sur le fil dérivé et sur le lil prin- 
cipal. 

DE DEUX DÉPÊCHES DANS LE MÊME SENS (V. Diplex) 

(iDoppclfpre(^cn — Transmission of two messages in 
the same direction). 

DE DEUX DÉPÊCHES EN SENS CONTRAIRE (v. Méthode) 

(©cgenfprecjen — Transmission of two messages in 
opposite direction). 

SANS FILS TÉLÉGRAPHIQUES (1) (^elegrûp^fruiig o^nc SDrû^^t 
— Transm,ission toithoiit wires). On n'a pu jusqu'ici 
effectuer de communications télégraphicjues sur un 
circuit d'une certaine longueur, à moms d'écarter 
considérablement de la ])ile les plaques d(^ commu- 
nication destinées à transmettre le courant au sol. 
Les principales expériences ont été faites par Morse, 
Gai, Vaïl, Hogers, Bour])Ouze (1871), Preece (1882). 
DES ÉLECTROLYTES AUX l'ôLES (2) (SBûiibcvung bet QXzh 
trolçte — Migration of the i07is to the pôles). Il y a 
deux espèces de transport aux pôles : le transport 



(1) Lumière électrique. 1882. p. 309. 

(2) Db LA Rive, Traité a'élecxncite, T. 11^ 



111, 733, 373. 
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Transport 
Travail 



Trembleur 



Trighiurus 
Trombe 



Trouver 



Tube 



Tuyaux 



par déplacement mécanique du liquide vers le pôle 
positif, et le transport des parties acides au pôle 
positif et des bases au pôle négatif. C'est le dernier 
qui est ici envisagé. 

DE LA FORGE. V. Force, Transport de la force. 
ÉLEGTRiQUE (1) (6(eftnf4|c ÎCtbeît — Electric work). 
Le travail électrique est égal au produit de la quan- 
tité par la différence du potentiel entre le point de 
départ et le point d'arrivée. 

(©elbfluntcrbred^ct — Trembler, Tremhling Bell). 
Appareil appelé de noms divers, tels que marteau 
de Hammer (V. ce mot), de Neef, interrupteur à 
marteau servant à interrompre automatiquement 
le courant et à le rétablir ; il serait difficile de dé- 
terminer nettement à qui revient le mérite de cette 
invention féconde en applications. On l'attribue 
généralement à De la Rive jeune. 
ELEGTRiGus (Suffrlfc^ec ^icmpfdè — Trichiurus elec- 
tricus). Poisson électrique. 
(2) (©ûjfer^ofen (d'eau), ©anb^ofen, @ûnb»it6cl (de sable) 

— Waler spout). Déplacement d'une masse d'air 
(ou d'eau) animée d'un mouvement giratoire et qui 
a été rapporté à une cause électrique. (V. Orage). 
Impossibilité de trouver le destinataire d'une dé- 
pêcne télégraphique. (Unûufpnbbarfeit — Impossibility 
to find the addressee). 

DE GEissLER (®eiplcr'f4|e Slô^re — Geissler tube). 
Tube de verre de formes diverses employé pour y 
étudier les décharges dans l'air ou les gaz raréfiés. 
A ENTONNOIRS (Holtz) ('Çolè'fc^e fSt^^^tt «lit tri4|terfôr<» 
mtgcn ®lûôe(nfà^en — Holtz tube). Tube muni d'ap- 
pendices intérieurs en forme d'entonnoirs pour y 
étudier les décharges. 

A SOUPAPES (Poggendorff) (93entUrc^ce — Tube plug). 
Appareil forrhé d'un tube rempli d'hydrogène très 
raréfié, portant, comme électrodes à l'une de ses ex- 
trémités, un fil épais et à l'autre un large disque; 
on se sert de ce tube ayant quelque rapport avec 
l'œuf soupape de Gaugain» pour étudier les diffé- 
rentes formes de décharge. 
ozoNisEUR {Siemens, Hittorf, Houzeau) (OjontôÇre 

— Ozonising tube). Tube dans lequel on produit 
l'ozone. 

ÉTiNGELANT {^li^vûi)te — Spangled tube). Tube sur 
la surface extérieur duquel on a collé une série de 
morceaux de papier conducteur entre lesquels éclate 
une étincelle d'une décharge se propageant de l'une 
des extrémités à l'autre. 
TUYAUX ARTiGULÊs(®l{eberri5Çre — Articulated pipes). 



(1) Gordon. Traité d'électricité et de magnétisme, T. I, p. 520. 
ductioa de MM. Ra.ynaud et Seligman-Lud. Note de M. Ratnaud. 

(2) V. Peltisb, Traité d66 trombes. 
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Tuvaux raccordés les uns aux autres dans les lignes 

télégraphiques souterraines. 

COUDÉ (Jtniero^c — Bended tube ou pipe). Tuyau à 

angles dans les lignes souterraines. 

V. Roue des types. 



U 



Unipolaire 
Unipolajuté 



Unité 



(1) (ttnipotoc — Unipolar). Ce qui concerne les pro- 
priétés spécifiques d'un seul pôle. 

(1) (Erman 1802) (Unipolontat — Unipolarity). 
Propriété d'une flamme, en communication avec le 
sol, de ne faire perdre sa tension qu'à l'un des pôles 
d'une pile dont les deux électrodes sont plongées 
dans la flamïne. 

(2) UNITÉ ABSOLUE (2Cbfotute ©n^eit — Absolute unit). 
Expression employée par Gauss, en 1832 , et indi- 
quant simplement un système basé sur l'emploi des 
trois quantités fondamentales longueur, masse, 
temps: ce système est ainsi indépendant de toute 
autre quantité. Le système de Gauss adoptait pour 
unités fondamentales le millimètre , le milli- 
gram,me et la seconde, 

fondamentale (2) (®runbeinl()eit — Fundamental 
unit). Unités mécaniques de temps, de longueur et 
de masse, au moyen desquelles on peut exprimer 
les diverses quantités de la mécanique, de la phy- 
sique, de l'électricité. 
dérivée (2) (TCbgeleitete ©inÇcit — Derived unit). Ex- 

Sression donnant la mesure d'une quantité, à l'aide 
'unités définies par leurs relations avec d'autres 
unités acceptées comme fondamentales. 
électrostatique (2) ((Steftroflûtifc^c ©in^jeit — Elec- 
trostatic unit). Système d'unités hase sur la force 
déterminée par la répulsion de deux quantités d'élec- 
tricité. Ce système, moins artificiel que le système 
électro-magnétique, exige cependant des mesures 
trop délicates pour des étalons. 
électromagnétique (3) (Slcftromûgnetifc^e ©în^eit — 



(1) Annales de physique et de chimie, 1860, p. 481. — Becquerel et 
Edm. Becquerel, Traité d'électricité et do magnétisme, T. I, p. ;290. 

(2) Blavibr, Grandeurs électriques — Schœntjes, Les grandeurs élec- 
triques et leurs unités — Conférence pour la détermination des unités 
électriques, Procès- verbaux et p. 76 pour la bibliographie. ^ 

(3; Blavibr, Des grandeurs électriques et de leur mesure en unités ab- 
solues — Marib^ Davy, Recherches théoriques et eicpérimentales sur Télec- 
tricite considérée au point de vue mécanique, p. 3» (2"^ mémoire) — Re- 
port on electrical standards, Fleeming Jenrin. 
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Unité 



UNITÉ — VA.LATA 

Electromagnetic unit). Système d'unités basé sur 
la force exercée par un élément de courant sur un 
pôle magnétique et adopté par le Congrès des Elec- 
triciens (1881). 

DE l'association BRITANNIQUE (B. A.) (1) (SinÇcU bCC 

britifd^en 2C|fo:iûtton— Unit ofthe British Association), 
Ce système absolu renose/ comme celui de Gauss, 
sur ce principe que les j)hénomènes mécaniques 
sont le trait d union de toutes les sciences physiques 
et fait dériver les unités électriques des trois quan- 
tités fondamentales de la mécanique, longueur 
{centimètre), masse {gramme)^ temps {seconde). 
PRATIQUE (1) (9)rûftlf(te Sin^fit — Practical units). 
Le système de l'Association Britannique ayant l'in- 
convénient de donner lieu, dans la pratique, à des 
unités soit trop grandos, soit trop petites, on a ad- 
mis aussi un système dit « pratique » dérivant, non 
pas des unités fondamentales (centimètre, gramme, 
seconde), mais des unités égales à 1/4 du méridien 
terrestre, à 10 " ** gramme et à la seconde. 
SIEMENS (1) (Cluecîfilbereinbeit — Siemens unit) (v. 
Ohm). M. Siemens utilisa en 18t>0 l'unité de résis- 
tance proposée antérieurement par Pouillet et Ja- 
cobi, et adoptée en 18^1 par M. Marie Davy ; elle 
consiste dans une colonne de mercure de 1"» de lon- 
gueur et de 1°»°» carré de section à O». cent. L'emploi 
du mercure a prévalu pour l'unité de résistance, à 
cause de la facilité d'obtenir le métal chimiquement 
pur et (le son état liquide à la température ordinaire 
qui le met à l'abri (los changements de texture ré- 
sultant pour les fils métalliques des opérations 
mécaniques auxquelles ils ont été soumis. L'unité 
Siemens est égale à 0,94 ohm. 



V 



Valata 



(S. Balata) (93ûlûtû — Valata). Suc du Sapota Hui- 
ler i ; ses propriétés isolantes ont permis d'essayer 
de le substituer à la gutta-percha. 



(1) Blavier, Des grandeurs électriques et de leur mesure en imités abso- 
lues — Marie Davy, Recherches théoriques et expérimentales sur Pélec- 
tricite considérée au point de vue mécanique, p. 38 (2'°« mémoire) — Re- 
port on electrical standards, Fleeming Jemrin. 
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v^ariable 
Variation 



i^ARIATIOX 



Vase 



Vent 



/ÉRIFICATEUR 



ÉTAT VARIABLE, (v. Etat). 

ANNUELLE DK LA DKiii.iNAiso'x- (3ât)rlid()e Sîaïiotton bet 
©ettinûtlon — Annual variation ofthe declination). 
La déclinaison (''i)rouve chaque année des variations 
périodiques, découvertes en 1780 par Gassini. Elles 
semblent dépendre de la position du soleil d'un côté 
ou de l'autre de l'équateur, mais sans intervention 
d'une cause caloriti(fue. 

DIURNE DE LA DÉCLINAISON (S^àglidÈie Sîoïiûtion bec ©e* 
ïïination — Daily variation ofthe declination). Va- 
riations iné^rales et très })etitea de la déclinaison, 
découvertes par Ghaham (1()75-1751) en 172 i. 

SÉCULAHIK DE LA DÉCLINAISON (©cfulûte SSatiatiOll bCt 

îDeWnûtion — Sccular variation ofthe declination). 
Les premières observations précises ont été faites en 
Angletehre en 157(3 et à Pakis en 1580. La décli- 
naison était orientale en 1580, nulle en 10t>6, puis 
occidentale et occidentale maximum en 1814. Au- 
jourd'hui elle décroît et se rapproche de Qo. 
DE i/iNGLiNAisoN (SBûrîation bcr Snflination — Varia- 
tion of the dip). L'inclinaison éprouve, comme la 
déclinaison, des variations séculaires annuelles et 
diurnes. Depuis 1671 que l'on observe l'inclinaison à 
Paris, elle a constamment diminué. Les variations 
annuelles ont été étudiées par Hansteen, qui a re- 
connu que l'inclinaison était de 15' plus p^rande en 
été qu'en liiver. Pour les variations diurnes, Hans- 
teen a observé éj^'alement (jue rinclinaison était de 
4 à 5' plus ^n'ande h* matin qu'après-midi. 
NÉGATIVE (1) {Du Bois licymond) («RegatiDe @d^tt)ûn* 
îung — Négative variation). Exi)ression désignant 
un phénomène tel ({ue. lorsqu'on fait contracter un 
muscle, en excitant son nerf d'une manière quel- 
conque, le courant musculaire change de sens, la 
surface devient néj?ative et l'extrémité tendineuse 
positive. 

CLOS. V. Injection en vase clos. 
POREUX (?)ort>fe 3eUe — Porous cell). Le vase poreux 
des piles, dont les elfets sont remplacés par la pe- 
santeur, dans ditférentes piles actuelles, sert à 
empêclier le mélange trop rapide des liquides tout 
en maintenant une conductibilité sufûsante. 
ÉLECTRIQUE {2) (©leFtrifcl^er aStnb — Electrical loind). 
Quand l'électricité s'écoule par une pointe, l'air au 
contact est assez fortement électrisé pour être re- 
poussé violemment. 11 donne naissance a un courant 
susceptible d'éteindre une llamme et qu'on nomme 
vent électrique. C'est un exemple de transport élec- 
trique par convection. 

DE PILE (55ûttcrieprûfcr — Quantity detector). Galva- 
nomètre à indications grossières. 



(1) P. Bert, Electricité et ses applications, p. 155. 

(2) Prieôtlky, History of electncity, partie VlII, sect. 2, p. 573. 
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VÉRirtCATION — VITESSE 



Vérification 
Végétation 



Vis 



Vitesse 



d'une ligne télégraphique lors de la réception 
(Cottoubirung — Vérification). 

(SSegetation — Végétation) (Berthelot). Dans la végé- 
tation, on a reconnu la fixation de l'azote par les 
effluves électriques et l'électricité atmosphérique. 
Becquerel a regardé la végétation comme Tune 
des sources de l'électricité atmosphérique ; il admet 
comme probable que les plantes émettent, pendant 
le jour, de l'électricité négative et pendant la nuit 
de l'électricité positive (1). 

DE TENSION (@pûnnfcl^roube — Draw vice). Vis appar- 
tenant aux tendeurs sur les lignes télégraphiques. 
A SCELLEMENT (©teînfd^irûube — Fastening screw). 
Vis pour river les consoles télégraphiques dans 
une maçonnerie. 

(2) (©ettwinbtgfeit ber (gleftricitât — Velocity of elec- 
tricity). On a trouvé les nombres les plus discor- 
dants pour ce que l'on a appelé « vitesse de l'élec- 
tricité ». La rapidité des manifestations électriques 
dépendant du degré de sensibilité de l'appareil, de 
l'instant de la période variable où on l'observe, et 
d'autres causes, il devient difficile d'assigner un 
coefficient de vitesse à cette grandeur qui n'est pas 
suffisamment définie. Kirghhofp a admis, à la suite 
de considérations théoriques, que la vitesse de l'élec- 
tricité devait être égale à celle de la lumière. (V. 
Quantité). 

DE TRANSMISSION SUR LES CABLES (3) (©efd^wmbîgîeit 
beâ telegrap^irené ouf Jtûbet — Speed of signalling 
througti cables). Les lois qui régissent la vitesse de 
transmission sur les câbles sont les suivantes : 
lo La vitesse de propagation des ondes électriques 
à travers des câbles de même longueur, varie en 
raison inverse du produit de la capacité inductive 
par la résistance du conducteur ; 2» Si deux câbles 
sont de longueurs différentes, mais semblables à 
tous autres égards, les vitesses de transmission dans 
ces câbles sont inversement proportionnelles aux 
carrés de leurs longueurs respectives. Ces lois 

sont résumées par la formule V = ^^ ^ (R = ré- 
sistance par mille exprimée en ohms ; L = la lon- 
gueur ; = la capacité du câble en micro farads). 
§0 Dans deux câbles composés des mêmes matières 
et de même longueur, mais qui différent par les 
diamètres d et d' des conducteurs et aussi par les 
diamètres D et D' des enveloppes isolantes, on a 



(1) Becquerel, Traité d'électricité et de magnétisme, T. IV, p. 105. 

(2) G. R. DE l'académie des sciences de Paris, T. XXX, p. 437 et T. 
XXXIX, p. 330. — Faraday, Expérimental researches on electricity, T. III, 
p. 514, 575. — Verdet, Conférences de physique, T.'l, p. 459. 

(3) CuLLEY, Manuel de télégraphie, p. 498. (Traductioii Berger et Bar- 
donnaut;. — Lat. Clark, Mesure électrique, p. 118. 
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Y ^ ^ 



Voiture 



V d 

— y= jy. 40 Quand les longueurs 1 et 1' différent 



d'aioff.j 



aussi, on a rrry = 



rd^xiog. j 



Id'l Xlog.^ 



j),. La formule donnée par 



Lat. Clark pour calculer la vitesse de transmission 
est Y = "_!_>< ""«J. 

Voie (aScfôrberungêmeg, SBeg*— Way, Route, Via), Chemin 

suivi par une dépêche téléj^raphique entre le bureau 
de départ et le poiiit d'arrivée. 

— DÉTOURNEMENT DE LA VOIE (Umlcttung — DeviatioYi 

from Ihe normal route). Pour un motif quelconque, 
dérangement sur les lit^nes, etc., une dépèche peut 
ne pas suivre sa voie normale. 
A BOBINES (SîoUenwûgcn — ^Vlre wagon). Voiture 
portant les bobines pour les ligues télégraphiques 
militaires. 

— POSTE (1) (Stationêmûgen — Station wagon, Tele- 

graph van). Voiture contenant une station télégra- 
phique installée pour les communications militaires. 

Volets (2) système a volets (^lûppenfpftem — Annunciator). 

Petit appareil qui indique, par le déplacement d'un 
petit volet, au bureau central téléphonique, qu'un 
abonné appelle et demande une communication. 

Volt (^olt — Yolt). Le Volt est l'unité pratique de force 

électromotrice ; il est égal à 10' unités C. G. S. et à 
0,89 d'un Daniell à diai)hragme. Cette dernière unité 
est la force électromotrice nécessaire pour que l'u- 
nité C. G. S. de quantité développe dans le circuit un 
travail égal à un erg. 

Volta (3) Célèbre professeur de Pavie (1745 1827). Il émit 

une théorie opposée à celle de Galvani pour Tex- 
plication des contractions de la grenouille. Il ne 
considérait dans ces expériences que les métaux 
conducteurs employés et nullement le fluide ner- 
veux qu'admettait Galvani. Sa théorie se résume 
dans la phrase suivante : Deux corps hétérogènes 
au contact engendrent Télectricité. La force électro- 
motrice provenant du contact s'oppose à la recom- 
position des fluides à travers la surface du contact ; 
cette force est limitée et produit instantanément une 
tension maximum. 

— loi de volta. La différence de potentiel entre deux 

métaux quelconques est égale à la somme des diffé- 
rences des potentiels entre les métaux intermédiaires 
dans la série de tension (v. ce mot). 

(1) May, Gesçhichte der Kriegstelegraphie in Preussen. 

(2) Grawinrel, Die Fernsprecheinnchtungen. 

(3) Volta, L'identita del fluide elettrico col cosi dette fluido galvanico* 
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VOLTAGOMÈTRE — VOLTMÈTRE 



Voi/rAÏQUE 



Voltamètre 



VoLTAGOMÈTRE (v . Agomètre) (1) (SBoïta^ometer — Voltagometer), 

Esçèce de rhéostat à liquide, destiné à mesurer les 
résistances. 

ÉLECTRICITÉ VOLTAÏQUE (SSoltûîft^e QUlttltitàt — Vol- 

taic electricity) , Electricité produite, d'après la 
théorie de Volt a, par le contact de corps hétéro- 
gènes et attribuée aujourd'hui aux actions chimi- 
ques. 

PILE VOLTAÏQUE (©ûloanîfdÈieê ®(ement, ©oloanifc^c Sotte* 
rie — Yoltaic hattery). Pile dont l'électricité est 
due, d'après la théorie actuelle, aux actions chimi- 
ques. 

(SBoltameter — Voltameter). Vase au fond duquel 
aboutissent deux électrodes couvertes d'éprouvettes, 
dans lequel on verse un liquide à décomposer par 
la pile ; en se basant sur les lois de Faraday, on 
peut évaluer la (luuntité du courant par les équi- 
valents des corps décomposés. La quantité de gaz, 
dégagée par minute, est une mesure absolue de 
l'intensité moyenne du courant pendant cette minute, 
et la quantité totale do gaz est une mesure de la 
quantité totale d'électricité. Les voltamètres comme 
les galvanomètres mesurent donc l'intensité du cou- 
rant, les uns parles actions chimiques, lés autres 
{>ar les effets magnéti([ues. Faraday a démontré que 
es actions magnéti({ues d'un courant sont propor- 
tionnelles aux actions chimi(|ue3. Toutefois, on doit 
dire que le voltamètre nous indique la quantité 
qui a traversé l'appareil pendant l'expérience, plutôt 
que lïntensité à un moment donné. 
DÉTONANT (de M. Bertin) (JCnaUDoUameter — Explo- 
cling voltameter). Appareil dans lequel on observe 
des phénomènes curieux, dus à la polarisation des 
électrodes. Le gaz dégagé dans une éprouvette ren- 
versée sur un tube en communication avec une 
éprouvette inférieure, détone, et on observe égale- 
ment des oscillations curieuses dans le niveau du 
liquide. 

A BASCULE (@d^aufel»oUûmctet — Wipp voltameter). 
Appareil dont on remplit les éprouvettes d'un liquide 
électroly tique par un simple mouvement d'inclinai- 
son de l'appareil. 

(Volta, or&rrii qui arrête VcTra idée de fixité) (2) Guth- 
rie) (SJoltûflût — Yoltastat), Régulateur du courant, 
par intercalation d'une résistance provenant d'une 
colonne de gaz accumulé au moment voulu par un 
système de siphon. 

(feoltmetec— Yoltmeter), Appareil de MM. Ayrton 
et Perry donnant en volts et en multiples ou sous- 
multiples de volt la force électromotrice d'un géné- 
rateur d'électricité. {\ . Mètre), 



VOLTASTAT 



Voltmètre 



(1) PoGGENDORFF, Annalcn der Physik und Chemie, 1843, T. LIX. 

(2) Philosophical magazine, t. XXX V. p. 334. 



VULCANITE 



VULCANITE — XYLOPHAGA 
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(SSuïcontte — Yulcanite), Khonite à laquelle on ajoute 
(les substances rolorantes, t^'Uos que le sulfure d'an- 
timoine ou le vi'rniillon (jui donnent une couleur 
oranj^H ou rou^'o. Li' sulfure d'antimoine a, paraît- 
iL Tavanta^re d'emprcher les efllorescences de soufre 
à la surface de la vulcanite. 



W 



Watt 



WiNTEH 



WllAY 



(SEBatt — ^yatt). Nom du mécanicien an^dais {il>%- 
1811)). donné à l'unité prati({ue d'énerjj^ie, proposée 
par M. Siemens en 188:^ et correspondant au produit 
de un (loulomh par un Volt ou un travail de un 
Volt par un Ampère (10' d'unité d'éner«;ie). 
ANNf:AU DE wiNTKii (1) (SBintcrTd^er Sîtng — Wintey\s 
ring). On au^nnente la lonj^ueur dos étincelles des 
machines électri({ues à frottement en armant le con- 
ducteur secondaire d'un lil de fer courbé en anneau 
recouvert de bois et ((ui au<,nnente la surface du 
conducteur. 

COMPOSITION wuAY (2Brai)*fci^e ^orapofîtion — Wray's 
compoiind). C'ompositiou isolante pour les câbles 
dans laquelle il entre de la ^njmme-lacpie, du caout- 
chouc saupoudré de silice ou d'alumine et environ 
un neuvième de ^aitta-percha. 



Xylonite 
Xylophaga 



(4'j\ov bois). V. Parkesin. 

(ç'Aov bois, V'-r»y-'/ manger) (ïçlop^ja^a — Xylophaga). 
Animal destructeur des càlDles. 



(1) MuLLER, Lehrbuchder Physik.'T. III, p. 102. — Journal de physique, 
T. II, p. 39. 



z 



Zamboni 
Zinc 



Zone 



V. Balancier, 

AMALGAMÉ (1) (ÎCntûlgomirtet 3tnf — Amaîgamated 
zinc). Le zinc impur est attaqué vivement dans 
une pile dont le circuit est ouvert ou fermé. Les 
particules de fer, que contient le zinc, constituent 
avec lui de petits couples locaux superficiels dont 
l'électricité n'a pour effet que de troubler lé courant 
principal et d'user les zincs, même lorsque le circuit 
n'est pas fermé. Pour remédier à cet inconvénient, 
on amalgame la surface du zinc, dont tous les points 
sont dès lors également oxydables. Le zinc n'est 
plus attaqué quand le circuit est ouvert, tandis qu'il 
se dégage beaucoup d'électricité quand il est fermé, 
par suite de Tamalgamation qui, d'après Regnault, 
rendrait le zinc plus positif. Les propriétés du zinc 
amalgamé ont été découvertes par Davy en 1826, et 
Kemp en fit l'application aux piles. 
NEUTRE ou INDIFFÉRENTE (SKitteUînic — Neutval 
Zone), Zone, comprise entre les deux pôles d'un 
aimant, dans laquelle il n'existe que peu de magné- 
tisme libre ; il s'y forme une condensation successive 
qui annihile toute action extérieure. 



(1) Gavabret, Traité d'électricité, T. I, p. 555. 



ALLEMANDE 



SYNONYMIE 

- FRANÇAISE -— ANGLAISE. 



Signes abréviatifs. — m = masculin. — /* = /éminiyi, 

n = neutre. 



7(66rennen, n. 

TCbgebrn — Sine 2)<pef4e 

abgeben. 
2Cbfur|un9dfenbet, m. 
Kblouf (einet Sebec), m. 

TCblaufen (einet Seber), ii. 

Xbiftten. 
^Cblfiter^ m. 
^blettung, f. 

TCbleitung, f. 

Xblfitungébra^t, m. 

3CbIenfcn. 
ïblenftmg, f. 

— Sretioiaide Xblenfun^ 

eineé o^atif^en @p« 
ffem<. 

— jDoppeljïnni^e TCbïen* 

fun^ rtncS aflatifc^n 

69^em«. 
7(b(enfun9<n>infe(, m. 
TCbtofunj, f. 

TCbna^me, f. 

2(bpfâblenr n. 
TCbpfa^tung, f . 
3Cbr€i|f*ber, f. 

XbroIIen — 2)en Dro^t ob^ 

roflcn. 
2Cbf4m(tibcâ^t4ien, n. 

2Cbfenben — (Sine Sepefc^ 
abfenben . 

ibforptîon, f. — euftrif^e 

3(bforptîo»<. 
2(bfpann|tangf , .(• 



Carbonisation ( (ie8 poteaux télégraphiques) 

— Char ring {the base of pôles). 
Transmettre (une dépèche) — To trans- 
mit ou fo signal {a message). 

Appareil rapitle — Cicrb sender. 

Epuisement (d'un ressort) — The run- 
ning doirn (of a main spring). 

Epuisement (d'un ressort) — The run- 
ning doicn (of a inain spring). 

Dériver, dévier — To dérive. 

Electrode positive — Positive électrode. 

Dérivation, déviation — Dérivation, Earth 
commun ica lions. 

Chaîne de paratonnerre — Conductor of 
a lightning conductor. 

Fil de dérivation — Shunt wire, Dériva- 
tion tcire. 

Dévier — To deviate. 

Déviation — Defleciion of the magnetic 
needle. 

Déviation spontanée d'un système asia- 
tique — Spontaneous deflection of an 
astatic system. 

Déviation double d'une aiguille asiatique 

— Double deflection of an astatic 
needle. 

Angle de déviation — Angle of deflection. 
Changement de service — Change of 

duty. 
Réception du matériel — Receipt of ma- 

terial. 
Piquetage — Picketting. 
Piquetage — Picketting. 
Ressort antagoniste ou de rappel — Anta- 

gonistic sprina. 
Développer (le fil de ligne) — Uncoil (the 

wire). 
Fil fusible (du paratonnerre) — Fusible 

wire. 
Expédier (une dépèche au guichet) — To 

forward a dispatch, To send a mes- 
sage. To wire. 
Absorption électrique, Extrart.si>tanfe 

— Electrification. 

Poteau d'arrêt — Terminal pôle. 

14 
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Xhftanbf m. 
^bflimmungételegropt)/ n^* 

TLbftoftn. 

TLbftofm^, f. — Cleftrifc^c 
TCbfiofun^. 

— ^agnetif^e 2Cbflof ung. 

— @efet bev etefttif^en 

untma^netifc^en Tih^ 
flofungen. 
^Cbtelegrapbictn. 

TCbtrieb, m. 
2Cbn)eid)en. 
Xbmeic^ung, f. 



2Cbweif«r, m. 
7Cbn>ictlund«fam, f. 
^Cbiraet^flûnge, f. 
Xb^weigung, f. 

TCb^tpeidundéltange, f. 
2Cccumulator, m. 

2Cd)fe, f. 

action, f .— ©clunbaïe Xttion . 

2Cbcef amt, n. 

TCbrejfat, m. 

Xequûtoc, m. — îRoônetif^et 

2Cequator. 
ICequipotential. 
ïequioalcnt, n. — Gïeîtto» 

d}(mif4eé Gquioalent. 
2(ctber, m. — eieîUlWer 

2(etber. 
Kgometet, n. 
Tiiavm, m. 
TCUmalig (Gntlaben). 

Wftni enb. 



Portée (entre deux poteaux) — Span of 
pôles. 

Enregistreur électrique des votes — Ap- 
paratus for registering votes, Elec- 
trical halloter. 

Repousser (au point de vue électrique et 
magnétique) — To repuise. 

Répulsion électrique — Electric repul- 
sion. 

Répulsion magnétiq^ie — Magnetic re- 
pulsion. 

Loi des répulsions électriques et magné- 
tiques — Law of the electric and 
magnetic repulsions. 

Transmettre une dépèche — - To transmit 
a message ^ To signal, 

Moû d'un câble — Slach of a cable. 

Dérailler, Etre en désaccord — Torun out. 

Déclinaison, Déraillement d'un appareil 
synchronique — Magnetic decîination^ 
Dérangement of a synchronical in- 
strument. 

Système protecteur pour poteaux, Re- 
poussoir — Fender. 

Brouette de déroulement — Barrow ou 
Drum for uncoiling wires. 

Poteau de bifurcation — Forking pole^ 
Bifurcation pôle. 

Dérivation, Bifurcation — Shunt, Déri- 
vation, Bifurcation^ Branching of a 
current. 

Poteau de bifurcation — Forking pôle, 
Bifurcation pôle. 

Condensateur, Accumulateur — Accumu- 
lator. 

Arbre, Axe — Axis, Shaft. 

Action secondaire — Secondary action. 

Bureau d'arrivée — Receiving station, 
Terminal station. 

Destinataire — Addressee. 

Equateur magnétique — Magnetic equa- 
tor. 

Equipotentiel — Equipotential, 

Equivalent électrochimique — Electre- 
Chemical équivalent. 

Ether électrique — Electric ether. 

Agomètre — Agometer. 

Sonnerie — Bell, Clock, Alarum, Alarm. 

(Décharger) par contacts successifs — (To 
discharge) gradually a condenser hy 
successive contacts. 

(Installation des isolateurs) alternative- 
ment des deux côtés d'un poteau — 
A Iter native installation [of isola tor s). 
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ICmalgam, n. 

Timùlqamxxtn, n. 
TCmaijamIren. 
TLmiantiff m. 
TCmpere, n. 

vit, f. 
TLmptxtf^ttîT, m. 
^mt, n. — Slelcgrop^ifcÇie* 
TCmt. 
— jDemnoc^ft ju eri5ff# 
nenbeé 2Cmt. 

TCmtébepefdK, f. 
TCmtjlagernb. 

^Cmttoetfdjwiegen^eit, f. 

2Cmt<9or|le^r, m. 

2Cnologe. — 2)et onaloge f^ole. 
TCnfanggflation, f. 

gabe, f. 
2Cn(Kiufung, f. 

^Cnionen, f. 

Xnîtx, m. 



ïnfer, m. 
Tinhx, m. 
2Cnferbta^t, m. 
ICnfct^afen, m. 



2Cnfcvflo4, m. 

2Cnferloé. 
)Cnferpfa^I, m. 

Tinhxvn^f f. 
TCnfo^len, n. 

2Cnna^mebcamte, m. 
2Cnobe, f. 

TCnregeit. 
2Cnnif, m. 



Amalgame — Amaîgam. 

Amalgame de Kienmayer — Kienmayer^s 
electrical amalgam. 

Action d'amalgamer — Amalgamation, 

Amalgamer — To amalgamate. 

Amiante — Am,ianthus, 

Ampère (Unité pratique d'intensité de 
courant) — Ampère. 

Théorie d'Ampère — Ampère* s theory of 
magnetistn. 

Ampère-mètre - Ampère meter. 

Bureau télégraphique (v. Station)— Télé- 
graphie office. Télégraphie station. 

Bureau à ouvrir — Office to be opened. 

Dépêche de service — Service message. 
Bureau restant — To be called for. 
Secret professionnel — Professional se- 

crecy. 
Chef de bureau — Office superintendant 

ou manager. 
Pôle analogue — Analogous pôle. 
Station tète de ligne— Term,inal station. 
Indication de service — Service report. 

Encombrement — Bloch of toork on a 
Une. 

Produits dégagés au pôle positif — 
Anions, 

Armature d'un électro-aimant — Keeper 
of magnet or electromagnet, Arma- 
ture. 

Palette — Pallet, 

Hauban — Stay, 

Fil de hauban — Stay toire. 

Crochet qui retient le hauban sur le po- 
teau — Hook for attaching the stay 
to the pôle. 

Point d'attache du hauban sur le poteau 
— Clamp ou clip for conneeting the 
stay to the pôle. 

Sans armature — Without armature. 

Pieu d'attache du fil d'un hauban — Stay 
bloch. 

Action de haubaner — Staying. 

Carbonisation des poteaux — Charring 
the base of pôles. 

Employé de guichet — Counter clerk. 

Electrode positive — Anode ^ Positive 
électrode. 

Amorcer (une machine de Holtz) — To 
give a small initial charge to one of 
the two armatures, To excite. 

Attaque — Call signal. 
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Knntfen. 
TCnfammIer, la. 

îCnfamml«n9«ûppatat, m. 
2Cnfd)lû9 — jDet ifolirte Xn* 

2Cn[(^(a9flift, m. 
T£n\pltiltn, n. 
TCnfiecten. 

XntttoQe —2)eï antilope 9)olc. 

TCnto^on, n. 

Xntroort — î)ie beja^lte Xnt* 

wort). 
îCnîie^ung — Die Xnjieljung 

au$ tec Serne. 

2Cperiobtf4. 

— 2Cperiobif(^e< ®ol»ano^ 

metec. 
îCppûrat — ©er tcleôrop^if(^)C 
'iCpparat. 

— SWeçer'ô multiple Xp* 

parât, m. 

— Xuf 2(ppacat legen. 



2Cpparat6eamtc, m. 

2Cpparatfarbe, f. 

TCppaxatta^îhvid), n. 
^Cppacatoetbinbungen, f. 

Xppacatjtmmer, n. 

XequtDalent — )Dad ele!tro(^e^ 

mirdpe C^quioalent. 
TCcbeit — JDie elettrîfd;< Xrbeit. 
TCrbeiten, n. 
2(cbeitéf donne, f. 
HtbtiUlontalt, m. 

2CrbeCUf(l^iene, f. 

HvhtiUfixom, m. 

HxmatwCf f. 

TCcmirung, f. 

^Ctretintng, f. 
îCmtirungl^bel, m. 



Attaquer — To call up (an office). 
Accumulateur — Accumulatovy Storage 

bat ter y. 
Condensateur — Condenser. 
Butoir isolé — Bach stop. 

Butoir en pointe — Buffer, Stop, Pin. 

Epissure — Splice. 

Amorcer — To glve a small initial 

charge. 
Pôle antilogue — Antilogous pôle. 
Ozone positif (Schœnbein) — Antozon. 
Réponse ^ayée — Replypaid ou Prepaid 

reply. 
Attraction (à distance) —Attraction (at 
distance), V. Lois des attractions élec- 
tricfues). 
Apériodique — Aperiodic. 
Galvanomètre apériodique — Dead beat 

galvanometer. 
Appareil télégraphique — Telegraph ap- 

paratus. 
Appareil multiple Meyer — Meyer^s mul- 
tiple instrument. 
Mettre sur appareil — To switch in a 
receiving instrument^ Toput receiver 
in circuit. 
Employé manipulant du service actif des 
téléjçraphes — Instrument clerk, Clerk 
of the îoorking staff. 
Encre (oléique) pour appareil — Tele- 
graph printing ink. 
Procès- verbal — Tablet check. 
Communications dans les appareils — 
Electric connections in an instrum,ent. 
Salle des appareils— Télégraphie instru- 
ment room. 
Equivalent électrochimique — Electro- 

chetnical équivalent. 
Travail (électrique) — (Electric) work. 
Transmission — Transmission. 
Atelier, Equipe — Gang, Party, Squad. 
Contact de transmission — Transmission 

contact ou sending anvif. 
Pla,que de contact de transmission — 

Transmission contact. 
Courant de transmission — Transmit- 

ting current. 
Armature (d'un aimant) — Armatur of a 

magnet, Keeper. 
Armature d'un aimant — Armatur of a 

magnety Keeper. 
Pièce d'arrêt, Butoir — Buffer, 
Levier d'arrêt du mouvement d'horloge- 
rie — Catch of fly wheel. 
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7C«p^ûItirett -- Clinen Jtabel 
ùi^baUivtn. 

7C$p(a(tirttn9, f. 

^Cffïffent, m. 
ZMt, f. 
^Cftafining, f. 

TCflaftren. 

TCflatif*. 
2Cu^tometcr, n. 
^Cufbringcn, n. 

ïuffangefcter, f. 

TCuffQngefpi^; f. 

Ttuffan^tfkatiQt, f. 

Xufforberung jum ©eben, f. 

— jum SlfguUren beé 

<Bpnd(^ioniémud. 

— jur Sîfguli.ung bed 

@(eftromagnereé 
~ juc Uebermitulung. 

— lUcSCBicberSolung. 
2Cuf gabe, f. 

Xufgabeomt, n. 
Xu'gabeftûtion, f. 
TCufgabeicit, f. 

2Cufgabebf [(^fintgung; f. 
2Cu[gibérecept)Je, n. 

TCufgeben — @ine ©epcf(<)c 

aufgeben. 
ïufgcter, m. 
2Cuféinqung — îDie Gîorban'- 

fdje TCuf^ângung. 
îCufbeben — - (ginc ©tôruna 

aufbeben. 
TCuflegen — î>en Sra^t auf* 

legcn. 

Xuflcgen — 2)û« JCufTegen bc« 

DraDteé. 
TCufnû^me, f. 
yuîna^met)«cmcrf| n. 



Recouvrir un câble d'asphalte — To coat 

a cable with asphalt. 
Action de recouvrir un câble d'asfihalte — 

Act of coating a cable with asphalt. 
Employé des postes et télégraphes en Al- 

lemaffne — Assistent, 
Instabilité — Weakening the directive 

force of the earth, Insiahility. 
Diminution de la force directrice de la 

terre — Astaiicity . 
Diminuer la force directrice de la terre — To 

weaken the directive force of the earth. 
Asiatique — Astatic. 
Audiomètre — Audiometer, 
Montagne (du til sur les poteaux) — Ta- 

king up of the tcire over the pôles. 
Ressort de réception (du Replenisher) — 

Receiving spring, Receiver spring. 
Pointe du paratonnerre — Point of ter- 

minai rod, of a lightning conductor. 
Tige du paratonnerre — Lightning stem^ 

Lightning conductor rod. 
Invitation à transmettre — Call to for- 

ward a message . 
Invitation à régler le synchronisme — 

Call to régula te synchronism. 
Invitation à régler l'électro-aimant — 

Call to adjusl of electromagnet. 
Invitation à transmettre — Call to for 

toard a m,essage. 
Invitation à répeter — Call to repeat. 
Dépôt d'une dépèche an guichet — Deposit 

of a m,essage. 
Bureau de départ — Sending office. 
Bureau de départ — Forwarding station. 
Heure de dépôt — Time of deposit. Code 

time. 
Gertilicat de dépôt — Receipt ofamessage. 
Certificat de dépôt, Reçu — Receipt of 

deposit. 
Expédier une dépêche — To send a mes- 
sage. 
Expéditeur — Sender. 
Suspension de Cardan — Cardarts mode 

of suspension of a compass. 
Relever un dérangement — To remove a 

faull, To take out a fault. 
Monter le fil sur poteaux — To take ujj 

the wire over the pôles. 
Montage du fil sur poteaux — Taking up 

of the wire over the pôles. 
Réception — Acknowledgement, 
Mention dfl récAption — Notice of rprep- 

tion. 
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Xufnei)men — @ine î)epef4e 
aufnetimen. 

— (Sim )bepf fd^c nady bem 

®e()ôr aufne^men. 
Xufruf, m. 
2Cuf{t(^tébeamte, m. 
^ufjug — jDer e(e!trif4|c ÎCuf^ 

2CufjU9:ontroïe, f. 

3(ureo(e, f. 

Xuêbebnung — JDie galoa^ 

ntfcl^e ^Cuébe^nung. 
Xu^etnanberncbmen. — Sine 

SBatterie augeinanberne^* 

men. 
Tiviècianc^éhné), n. 
îCuègleic^cn (fid^). 

ÎCuêgteid^ung, f. 

^uégretdjiimgêeatterle, f. 

ÎCuêlabcr, m. 

— iDer ûttgememe 2Cu«* 

labcr. 
2Cuôregen — ©te jDra^tobem 

auélegen 
TCuêlofung, f. 
Xulrerfcn, n. 

Xuêrecferfolonne, f. 

XuêroQen. 
3Cugf(^a(ten. 

3Cuêfd5)ûlter; m. 

Xuêf4|ûltung, f. 

îCuôfdjiïûg, m. 

TCuêWlagirinfeï, m. 
Xuêfc^Iuf feber, f. 

2Cu«f!rêmung, f. 
^uéflrômunggpunft, m. 
ÎCye, f. 



Recevoir une dépêche — To receive a te- 

legram. 
Recevoir une dépêche au son — To read 

by Sound. 
Attaque — Call signal. 
Employé responsable — Clerk in charge. 
Ascenseur électrique — Electrical lift. 

Croix de Malte — Spring stop. 

Auréole — Auréole, 

Dilatation galvanique — Electric expan- 
sion. 

Démonter une pile — To break up a bat- 
tery. 

Livre de sortie — Issue ou exit book. 

Se recomposer, Se neutraliser — To 
neutralise, To be recomposed. 

Recomposition, Neutralisation — Re- 
composition of two fluids. 

Pile de compensation — - Compensating 
battery. 

Excitateur — Discharger, 

Excitateur universel — Universal dis- 
char ger. 

Développer les couronnes de fil — XJncoil 
and lay out the wire along the Une, 

Echappement — Betent. 

Rectification du fil (de ligne télégraphi- 
que) — Killing of wire. 

Equipe d'ouvriers chargés de la rectifica- 
tion du fil — Squad for killing wire. 

Dérouler — To run out (a cable). 

Mettre hors du circuit — To put out of 
circuit. 

Commutateur, Disjoncteur — Commu- 
tator for breaking contact^ Cut out. 

Mise hors du circuit — The putting out 
of circuit. 

Déviation — Deflection of the magnetic 
needle. 

Angle de déviation — Angle of deflection. 

Ressort de dérivation (App. Hughes) — 
Insulated spring, 

Efflux — Efflux. 

Point d'efflux — Point of efflux. 

Axe — Axis ou shaft. 



B 



aSabn^of, m. 
SSa^n^oflagernb. 



Gare — Railway station. 
Gare restante — To be called for at the 
station. 
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Sa^nlagemb. 

Sa^ntelegrop^nleitung, f. 

So^telegrop^nlmir, f. 

Sa^ntctegrop^nflation, f. 

îBalata. 
SaUonelemcnt, n. 

S^nbmagnet, m. 
S3a{ï«, f. 

Saturne ter, n. 
aSatterie, f. 

— >Die gemcinfame a3ût« 

terte 

— 2)ie 0emctnfctafilt(<|e 

«atteric. 

— SDic Cofalbotterie. 

— • Sic OrMbattcric (ou 

ortlictje «ottorie). 

— SDie f<f unbare SBattette . 

— îDic troctene aSoiterie. 

— SDic SScrflârfungôbat* 

tetic. 

— îHe ÎCuégleic^^unaôbat* 

terie. 

— 2)lc ©egenbûtterie. 

— î)ie |)olûrifotioii«bat^ 

tcric 

— Die Clef trif4|fS5ûtter{e. 

— (Ont «Qiterie fveifen. 

— (Sine «otterie jufûm* 

menfe^n. 

— ^ixu SbatUxie ûnfejen. 

— (Sine ÎBatterie ou«ein* 

onberne^men. 
Sattenefontatt, m. 
Sktteriebrabt, m. 
JBatterieprufer, m. 
Sattevifid^ber, m. 
SSotteiieipaçler, m. 

Satteneœecdfel, m. 

»oubot — Tît a?oubot'« rae^r-» 

fac^f TCpparat. 
Saufu()rer, m. 



Gare restante — To be called for at the 
station, 

Lijjçne télégraphique de chemin de fer — 
Railway telegraph Une, 

Ligne t*-légraphique de chemin de fer — 
Railway telegraph Une. 

Station telégrai)hique de chemin de fer — 
Railway telegraph station. 

Balata — Balata, 

Pile ou Elément à ballon — Elonent 
wlth a balloon. 

Aimant plat en lames — Plate magnet. 

Plateau inférieur du condensateur — Lo- 
ver plate of a condenser, 

Bathomètre — Bathometer, 

Pile — Battery, 

Hle commune — Universal battery. 

Pile commune — Universal battery. 

Pile locale - Local battery. 
Pile locale — Local battery. 

Pile secondaire — Secondary pile. 

Pile sèche — Dry pile. 

Pile auxiliaire — Subsidiary battery. 

Pile de compensation — Compensating 
battery. 

Pile d'opposition — Battery opposed to 
another. 

Pile de polarisation — Polarisatioyi bat- 
tery. 

Batterie électrique — Electrical battery. 

Entretenir une pile — To ^naintain a 
battery. 

Monter une pile — To make up a batte- 
ry, To mount a battery. 

Monter une pile — To inahe up a batte- 
ry, To mount a battery. 

Démonter une pile — To break up a bat- 
tery. 

Contact de pile — Battery stop. 

Fil de pile — Batterie loire, 

Vérilicateur do pile — Quantity detector. 

Racloir de pile — Battery knile. 

Commutateur de pile — Battery com- 
inutator. 

Commutateur de pile — Battery com- 
mutator. 

Appareil multiple Baudot — BaudoVs 
printing multiple instrument. 

Conducteur des travaux — Foretnann, 
Boss. 
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Sûuleiter, m. 
Saumifolator, m. 

SBûumtrâger, m. 

SBeamtc — iDerDerantwortïid^e 

S5eomtf. 
Scatifi ûtion, f. 
SSectcrorparat — î)eï SBolto^ 

'We SBet^erapparot. 
SBcbienen — ©inm 2Cpporat 

bcbiencn. 
SScforbein — ^ine î)epcf(^e 

bcfirtern. 
SScfcrberung, f. 

©efûrbcrungêocrmer!, n. 

S5eforbenina'tt)'9f n^- 
SBf^renjungêlîift, m. 

SSeitreibung, f. IBeitreibung ! 

(tner ®ebût)C. 
SSelegung — ©te innere JBcïe* 

— îDtc ûufere SBeïcgung. 



Send^tidungêbepefcl^e, f. 

SScmfTetn, m. 

©crL^rung, f. 
l6efleUen. 



«cfleUung, f. 

SBeftimmunôêflûtion, f. 
SSetncb, m. 

— 3n SBctrteb feçen. 

S5etneb#fât){gfcit, f. 
Sewûffnung, f . 

ffiiegemûfd^ine, f. (jut ?>rii* 
fung ber jDrû()te). 

ffiifîïûrmûgnetonieter, n. 



Conducteur dea travaux — Squad chief, 
Clerk ofthe works. 

Isolateur à suspension — Swinging iso- 
la tor with suspending hook, Suspen- 
ded isolaior. 

Support pour isolateur à suspension — 
Boit for su ^pended wire isolator. 

Employé responsable — Clerk in charge. 

Béatification — Béatification. 

Pile à couronne de tasses de Volta — 
Voilais couronne de tasses. 

Desservir un appareil — To work an in- 
stru7nent. 

Transmettre une dépêche — - To transmit 
ou to signal a message. 

Transmission — Transmission, Signal- 
lin g. 

Mention de transmission — Notice of 
transmission. 

Voie — Wfly, Route, Via. 

Buttoir — Buffer, Stop, Pin. 

Recouvrement d'une taxe — Recovery of 
à charge. 

Armature intérieure d'une bouteille de 
Leyde — Internai coating of a Ley- 
deh jar. 

Armature extérieure d'une bouteille de 
Leyde — Ou ter coating of a Leyden 
jar. 

Dépêche rectificative — Rectifying mes- 
sage. 

Ambre — Amher. 

Barreau modérateur — Damper. 

Contact, Mélanffe — Contact. 

Remettre (une dépêche) à domicile — To 
deliver at destination ou To forward 
a message to the house of addressee. 

Remise à domicile — Belivery at desti- 
nation^ Forwarding to the house of 
addressee. 

Station destinataire — Receiving station. 
Terminal station. 

Exploitation — Service, Working, Ser- 
vice. 

Mettre en service — To put in servicCy 
To hring in use. 

Bon fonctionnement — Working. 

Armature d'un aims.ni-' Armature, Kee- 
per. 

Machine à plier le fil pour contrôle — 
Bending machine for the testing of 
icires. 

Magnétomètre bifilaire — Bifilar magne- 
tomefer. 
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SiftloCToHe, f. 

eUb — ^a< eleftdf^e 8i(b. 
Sifbun^i, f. Silbung ber 

1)lante'f4en S3atterie. 
Sinbebra^t, m. 
Sinben. 
«inben (rt*). 
©inbung, f. 

— «ofe Sinbung. 

— %tftî Sinbung. 

S5tnbung«i>ermôgen; ii. 
«irnentoflc, f. 
Slâttermagncti m. 

«ïûttfebet, f. 
«loufd^iber, m. 
«Ké, m. 

— SDcr S3KJ j»{f4>cn jwei 
. SBolfen. 

— 2)et fugelfôrmige SBïi^. 

— ©et fcjilonôenfôrmige 

lei^ableitet, m. 

—' «lilobteitcrmitCklS^ut* 
btoi^t. 

— C5piienSli|ableitct. 

— ©tiftbliéableiter. 
â3tt(ablcitetifoIator, m. 

cttng. 
SSliliaflen, m. 

Blitplattc, f. 

Slitcab, n. 
mi^xètiitt, f. 
«liltûfel, f. 

»torfft0nalf9f!cm, n. 
Socf, m. 

Cogen— jDcrDoltaifc^elBogen. 
SSoIometer, n. 
Côtfenbrûcfcr/ m. 



»d¥feniel(e, f. 



Bobine à deux lils — Differentlal coiL 
Bifilar coil. 

Image électrique — Electric image, 

Forination de la pile Planté — Prépara- 
tion of the Plante's battery. 

Fil à ligatures — Bincling wire. 

Condenser — To condense. 

Se neutraliser — To be neutralised. 

Installation, Ligature — Binding. 

Installation mobile des fils sur les isola- 
teurs — Loose binding. 

Installation fixe des lils sur les isolateurs 
— Fixed binding. 

Force condensante -— Condensing force. 

Poire en ivoire — Bear shaped bellpush. 

Aimant feuilleté, (Jamin) — Lamellar 
'inagnet. 

Ressort lame — Catch spring. 

Récepteur à molette — Morse ink writer. 

Eclair — Lightning. 

Eclair entre deux nuages — Lightning 
between two clouds. 

Eclair en boule — Globular lightning, 
Bail lightning. 

Eclair arborescent — Branching light- 
ning. 

Paratonnerre — Lightning rod, Light- 
ning arrester^ Lightning protector. 

Paratonnerre à fil prései'vateur — Light- 
ning protector with fusible wire, 
Réel protector. 

Paratonnerre à pointes — Lightning con- 
ductor icith opposing points. 

Paratonnerre à pointes — Lightning con- 
ductor with opposing points. 

Isolateur à paratonnerre — Lightning 
rod isolateur. 

Dérangement provenant d'orage — Thun- 
der contact. 

Boîte à paratonnerre — Case of lightning 
protector. 

Paratonnerre à plaques — Plate light- 
ning conductor. 

Roue de Neef — Neefs xoheel. 

Fulgurite — Fulgurated tube. 

Tableau étincelant — Spangled pane. 

Block-système — Block system. 

Poteaux jumelés — Bàlted pôles. 

Arc voltaïque — Yoltaic arc. 

Bolomètre — Bolometer. 

Appareil imprimeur pour transmettre la 
Bourse — Eœchange telegraph indica- 
tor, ou Stock indicator. 

Cabine téléphonique en bourse — Tele'- 
phone hut. 

14 
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SBote, m. 

SSotenanwâtter, m. 
SSotengebû^r^ f. 

SSotenlo^n, m. 

aSouffoïe, f. , r^ . 

S3r (abréviation de « Bnn- 

gen » ). 
IBtabenbcr'We — ©et «rab<n# 

bcr'fc^e ^M. 
SBraunfleinetement, n. 
SSre^eifen, n. 
Srcmêtlol, m. (Hughes). 
SSremicing, m. 

a3r!quettc*S3attene, f. 
S3voof$ Jtûbel, n. 
§Btûâtn\d)altmq, f. 
S3ud^ — )Da6 jtngenbe SBuc^. 

S3ud^flabenûf>f>arat, m. 

SBuc^ftabenblûn!, n. 
SB\id)ftah(nhxMtt, m. ^e^r^ 

fûd^er SBudjiflabenbrûcfer. 
SSud^flû^ntetegrûf)^, m. 

fBuc^ung, f. 

SSûgel, m. 



Sunb, m. SBunbt)onî)ra(t. 

SBunfcn'fd&e SSottcric^ f. 
a3iJtf(%el — îDer elef trifAc SSû* 

IBûfd^elentlabung, f. 
IBûf^eaid^t, n. 



Théorème de Bosscha — Bosscha's theo- 
rem. 

Facteur, Expfès — Telegraph messen- 
ger. 

Facteur auxiliaire — Temporary tele- 
graph messenger. 

Taxe d'exprès — Express porterage 
charge. 

Frais d'exprès — Cost of porterage. 

Boussole — Compass, 

Transmettre — To transmit. 
Levier écrivant de M. de Brabender. 

Pile Leclanché — Leclanche hattery. 
Pince — Crow bar. 
Sabot du frein — Fly wheel break. 
Cylindre creux du frein — Hollow circu- 

lar dise of break, 
Briauette-pile — Briquette battery. 
Câble de Brooks — Brook's cable. 
Méthode du pont — Bridge system. 
Condensateur chantant — Singing con- 
denser. 
Appareil télégraphique à cadran — Elec- 
tric dial instrument. 
Blanc des lettres — Letter key. 
Multiple imprimeur — Multiple type 

printer. 
Appareil télégraphique à cadran — Dial 

telegraph instrument. 
Inscription au livre à souche — Entry in 

a counterfoil book, 
Etrier — Climbers with spurs, Stirrups, 
Bride à scellement — Clasp loall attach- 

ment. 
Botte de fil — Bundle of wire. 
Torsade — Twisted joint. 
Pile Bunsen — Bunsen's battery. 
Aigrette électrique — Electric brush. 

Décharge sous forme d'aigrette — Brush 

discharge. 
Aigrette lumineuse — Brush light. 



O 



6aUtt ^* 
(Salihtxmaû^ftahf m. 



Câble — Cable, 

Calibre pour mesurer le diamètre des fils, 

Comparateur — Wire gauge , Sliding 

gauge. 
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(SaUanh'fditi (Uement, u. 
^alocimotor^ m. 

Qaout^rxâ, m. 

— SDer ^ocnifirte GTaout^ 

— SDetDulfanifïrte ©oout* 

fd^uct. 
G?a|>acttât, f. ^leftrifd^ (Sa^ 

padtàt 
(^apiUarelefttometet, n. 

^opiflaritâtjjhom, m. 

^acbauTcffe ^Cuf^ângung, f. 

^ûécabenbattede, f. 

©ûfeUf — îDer(5ûfcai'« ^cmi^ 

f4< 2Cppacat. 
©atopt^orifdÎK SBirfune^ f. 

@at^obe, f. 

dation, f. 

^ûDotto'g Slcftrometer; n. 

^^ûmptgnon, m. 
e^otterton'e ©ompofitîon; f. 

©tiromelement; n. 

^btonoicopf n. 
©inctifdSf (V. ^inctifdj). 
GTir.utarftelIung, f. 



Qiaï>itt, n. 
^oercitioCraft, f. 

^oQationniten. 
^oQationntrung, f. 
^oQaubirung, f. 
(SoQector, m. 



©ommiffïonâfopf; m. 

©ommunûlteïc9top^cnllûtion,f 
Gommutator, m. 

^ompenfatot, m. 
— SDîûgnetifdSicr GTompcn* 
fator. 



Pile Gallaud — Callaud*s gravity celî. 
Pile de Offerhaus ou de Hare, Déflagra- 

teur — Deflagrator, Spiral battery. 
Caoutchouc — India rubher. 
Caoutchouc durci — EartX rubber. 



Ebonite — Ebonite, 



Hard rubber, 



Caoutchouc vulcanisé - 

Vulcanised rubber. 
Capacité électrique — Electric capacity. 

Electromètre capillaire — Capillary elec- 

tronieter. 
Courant électro-capillaire — Electrocapil- 

lary current. 
Suspension de Cardan — Cardan's mode 

Of suspending a compass. 
Batterie en cascades — Battery by cascade. 
Appareil Gaselli — Caselli's autographic 

apparat. 
Endosmose électrique — Electric osmose 

ou endosmose. 
Cathode — Cathode. 
Cation — Cation, 
Electromètre de Cavallo— CauaWo'^ elec- 

trompeter. 
Champignon — Mushroom insulator. 
Composition Chatterton — Chatterton's 

compound. 
Pile au bichromate de potasse — Bichro- 
mate of potasse battery, 
Chronoscope — Chronqscope. 
Cinétique — Kinetic. 
Installation des appareils télégraphiques 

en simultanée — Simultaneous corn- 

munication^ Closed circuit working. 
Clavier — Key board. 
Force coercitive — Coercitive ou coercive 

force . 
CoIIationner — To repeat ou to colla te. 
Collationnement — Répétition, 
Vérification, Contrôle — Vérification, 
Collecteur, Plateau supérieur du con- 
densateur — Collecter, Upper plate of 

a condenser. 
Isolateur prussien de la Commission — 

Commission isolator. 
Station municipale — Municipal station . 
Commutateur — Commutator, Switch, 

Circuit changer. 
Compensateur — Compensator, 
Compensateur magnétique — Magnetic 

compensating plate, . 
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CTonbenfatiorii f. 
Gonbenfatot, m. 

— X)er ftngenbe C^onben^ 

fator. 

— SDer eleftrod^emifd^ 

(Sottbenfator. 
(Sonbcnfttcn. 
i^onbuctor, m. 

— 2>er ûbetiâ^Uge ^on^ 

buctot. 
CFonbttction, f. 
Confole, f. 
Gonflant. 
(Gonflante, f. 'efne< ®atoa^ 

nometet<. 
(5on|lûnten — ©ie gaft>ûnlf(Çcn 

(^onftanten. 
(Montait, m. 

— ©et ifoïirte Jtontaft. 

— iDcr gleitenbc Montait. 

— 2)a« bton! f(^Kuernb« 

(5onta!tg(eitett. 

— SDcr fcfte ©ontaft in 

brr fOl^itte br< (Skt^ 
leifei. 
CFontaftfeber, f. 

Œontaftfnopf. m. 
(^ontaftt^eorie, f. 
Contrôle, f. (et ^i^nalhi^ 

(eud^tung. 
Œonoection, f. 

— )Die ele!tco!pt{f(^|c ©on* 

section. 
Gopictelegrap^^, m. 

©orrectionébaumen, m. 
©orrectionévab, n. 
Coulomb, n. 

— ©ouïomb'ft^ magne* 

tifc^e Zi^tovit, 
(^oulombmetev, n. 
CtJrbfenbcr, m. 
Qum, f. SWagnctifc^e euroc. 

©çlinbcr; m. Slcftrobçno* 

ntifc^ec ©plinber. 
©çlînberinbUJtor, m. 



©9linbermaf(^tne, f. dUlttU 
fc^ QFçlinbermafcffine. 



Condensation — Condensation. 

Condensateur — Condenser. 

Condensateur chantant — Singing con- 
denser. 

Condensateur électrochimique — Electro- 
chemical condenser. 

Condenser — To condense. 

Conducteur — Conductor. 

Conducteur secondaire de la machine élec- 
trique — Prime conductor. 

Conduction — Conduction 

Console — Bracket, Boit, 

Constante — Constant. 

Constante d'un galvanomètre — Con«^an^ 
of a gaîvanometer. 

Constantes voltaïques — Voltaic con- 
stants. 

Contact — Contact. 

Contact isolé — Bach stop. 

Contact de glissement — Sliding contact. 

Contact par frottement révivifiant les sur- 
faces — Rubbing contact. 

CTocoôïie — Fixed contact hetioeen rails 
(Lartigue's System). 

Ressort de connexion (Replenisher) — 
Connector, Connecting spring. 

Goutte de suif. 

Théorie du contact — Contact theory. 

Contrôle des signaux de nuit — Supervi- 
sion of night signais. 

Convection — Convection. 

Convection électroly tique — Electrolytic 
convection. 

Télégraphe autographique — Copying te- 
legraph. 

Came de correction — Correcting cam. 

Roue de correction — Correcting wheeL 

Unité pratique de quantités électriques, 
Coulomb — Coulomb. 

Théorie magnétique de Coulomb — Cou- 
lomb*s magnetic theory. 

Coulombmètre — Coulomhmeter. 

Curb Sender — Curb sender. 

Courbe magnétique, Fantôme magné- 
tique — Magnetic curve. 

Solénoïde — Solenoid. 

Machine magnétoélectrique de Siemens — 
Siemeyi's longitudinal inductor ma- 
chine. 

Machine à cylindre — Cylinder electrical 
machine. 



D 



jDampfeteftvifttmafd^line, f. 

2)âm|)fer. m. 

jDompfrfeife, f. 0etbfitt)âtide 

eleftrifc^ )Dampfpfeife. 
2)aii{ea'f(^ fSattf rie, f. 
Skiumen, m. 

— jDet Daumen ber 2Cu<^ 
lôfung be$ OinfleO^ 

jDatttnenweOe, f. 
jDecfel, m. 



2>cc(inat{on, f. 
2)ecKnot{on6bouffote, f. 

jDeclinatorium, n. 

Décrément — jDal lo^atH^mU 

f4^e 2)e.Tement. 
^tflaaxatot, m. 
2)epe{(dSie, f. S^Iegrûp^ifd^e 
^pef^e. 

— ?>ri»otbepef4K. 

— ^Cttfgegebene SDepefc^e. 

-— 2Cnaefommene SDepe^ 

— jDur((fgan9lbepef4)e. 

— Sranjttirenbe i)epef(t|e . 

— 2Cintébepef(^. 

— îDienftbepefdije. 

— ©taaWbepef^^. 

— Snïânbifcje ©epefc^e. 

— 3Cué(ânbifc^e Depefc^je. 

— CToUationnirte X)epe^ 

— SSetgtid^ne 2)rpef(tie. 



Machine hydroéloctriquo — Hydroelectri- 

cal machiyie, 
M()<iénit<'ur, AmortisHeur — Damper. 
Sifllet îiatomoteur — Electric selfacting 

whist le. 
Pile Diiuiell — DanielVs hattery, 
Game — Cam, 
Game de dé^'agement — Detent cam. 



Arbre à cames — Cam shaft. 

Plateau supérieur du condensateur, — de 

l'électrophore — Collector^ Upper plate 

of a condenser, Conducting dise ou 

plate of the electrophorus. 
Déclinaison — Magnetic declination. 
Boussole (le déclinaison — Declination- 

inagnet, Dèclinoineter. 
Boussole de déclinaison — Declinometer, 

Declination magnet. 
Décroissance logarithmique — Logarith- 

raie décrément. 
Dé(la}^a-ateur (de Ilare) — Deftagrator. 
Dépêche télégraphique — Télégraphie 

message. 
Dépêche privée — Private message. 
Dépêche ae départ — Originalfonoarded 

message. 
Dépêche ^'arrivée — Received message. 

Dépêche de passage — Transit message. 

Déj)êcho de passage — Trayisit message. 

Dépêche de service, Activité — Service 
message. 

Dépêche de service, Activité — Service 
ynessage. 

Dépêche oflicielle — Government mes- 
sage. 

Dépèche intérieure — Inland message. 

Dépêche internationale — Foreign mes- 
sage. 

Dépèche collationnée — Repeated mes- 
sage. 

Dépêche collationnée — i^ejp^a ^66^ me^^a^e 
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î^epefi^e, f., azecommanbitte 
S)e|>ef4e. 

— SDringcnbc ©cpeft^e. 

— SScrmigungIbepefdJe. 

— C^tgân^enbe SDepefd^e. 

— SDcpefci^e in offener 

@pra4e. 

— SDepefd^e in ge^eimer 

@praq|e. 

— >Depefc3^c in îjcrabre* 

beter €^prad^e. 

— ©epefd^e mit oerfc^ie* 

benen 2Ci)rejTen. 

— 3u oemclfâttigcnbe 

î)epef4e. 

— S'iûc^jufenbcnbc îDepes^ 

— ©cmûpÇorif^e >Dcpe^ 

— ©eebepcfdjfe. 

— Unbeflellborc ÎJcpefc^e. 

— âurùcfgebliebene îDc^ 

pefddc. 

— £)|fcn ' îu bejleUcnbe 

jDcpefcçe. 

— (gifcnbûÇnbienftbepefd^e 

— SSejo^ïtc SDicnftbepe* 

SDcpefcJenfteimûrfe, f. 
jDepefd^entantteme, f. 

)DepoIarifation, f. 
iDct>iator, m. 

îDiogometer, n. 
jDiamagnet, m. 

iDiamagneticu^, n. 

IDiamagnetifcl^* 
jDiamagnetiêmuê, m. 

iDiamagnetometer, n. 
^Diamétral. 
)Diopï)ro9mû; n. 
iDtop^ragmenjltom, m. 



Dépêche recommandée — Registered 
message. 

Dépêche urgente — Urgent message. 

Dépêche rectificative — Rectifying mes^ 
sage. 

Dépêche complétive — Completing mes- 
sage. 

Dépêche en clair — Message in pîain 
language. 

Dépêche en langage secret — Cipher mes- 
sage. 

Dépèche en langage convenu — A code 
ynessage. 

Dépêche multiple — Multiple message. 

Dépêche multiple — Multiple message. 

Dépêche faire suivre — Message to fol- 
low. 

Dépêche sémaphorique — Semaphoric 
message. 

Dépêche sémaphorique — Semaphoric 
message. 

•Dépêche en dépôt — Message waiting 
instructions. 

Dépêche en souffrance — Delayed mes- 
sage. 

Dépêche à remettre ouverte au destina- 
taire — Message to be delivered open. 

Dépêche de service de chemin de fer ~ 
Railway message. 

Dépêche de service taxé — Paid service 
message. 

Timbre dépêche — Telegraph stamp. 

Allocation par dépêche — Allowance hy 
message. 

Dépolarisation — Depolarisation. 

Lampe électrique auxiliaire — Subsidiary 
lamp. 

Diagomètre — Diagometer. 

Substance diamagnétique — Diamagne- 
tic substance. 

Substance diamagnétique — Diamagne- 
tic substance. 

Diamagnétique — Diamagnetic. 

Diamagnétisme — Biamagnetism. 

Diamagnétomètre — Diamagnetometer. 

V. Hlilfsconductor. 

Diaphragme — Porous diaphragm. 

Gourant prenant naissance dans le pas- 
sage d'un liquide à travers une paroi 
poreuse — Current taking place in the 
passage of a tiquid through a dia- 
phragm . 



oo» 



^i^tigfeit, f. Glettrifc^e ^tc^^ 

tt^feit. 
SD<efe!tti:itât, f. 
îDieleftricitâUconflante, f. 

jDieleftrtcum, n. 

2>ieUîtti\â). 

S>Unft, m. (v. ©tûtion). 

— Ununtcrbroc^cner 

)Dûnfl. 

— jDienfH)>ûbenber a5e# 

amti. 
Dtenflablcfung, f. 

^tenflaltec, n. 

2){enjlbcpefd&e, f. 

SDienftnotij, f. 
S)ienfif4(uf, m. 
SDicnflùbcrgabe, f. 

iDienflûbergûbebiui^, n. 

SDicnftûbcmû^me, f. 

aDiffctentiûIgûtoûnomctcr, n. 

SDiffercntiûïinbuctor, m. 

tbiffîxtïitiaUampt, f. 
©iffercntialfc^ialtung^ f. 

J)imcnfîonen, f. bcr din* 

£»tplexf9f2<m, n. 
iDirecttijCi f. 
jDitectfpveclKnf n. 

IDirecttlelIttng, f. 

jDisitmctioniflrom; m. 

jDiflansmeffer, m. 
SDonnerleil, m. 
iDoppelbocff m. 

Soppelgeflânge, n. 



Densité (^'lectrique — Electric density. 
Densité électrique — Electric density. 

Diélectridté — Dielcctricity, 

Constante de diélectricité — Constant of 
diclectricity^ Dielectric constant. 

Substance diélectrique — Dielectric sub- 
stance. 

Diélectrique — Coihent^ Dielectric. 

Service (v. Station) — Service, Workinr/. 

Service permanent — Permanent ser- 
vice. 

Employé <le service — Clerk on diity. 

Chan^'ement de service — Chayige of 

duty. 
Temps do service, Ancienneté — Service 

message. 
Dépr'che de service, Activité — Service 

ynessagc. 
Dépêche de service taxé — Paid service. 

Notice de service — Service report. 

Clôture — Closing. 

Remise de service — Ilandiyig over the 

service. 
Livre de remise de service — Register 

recording the handing over of an of- 
fice. 
Reprise de service — Taking over the 

service ou ynanage^nent of a station. 
Galvanomètre différentiel — Differeyitial 

galvanometer. 
Inducteur différentiel — Differential 

indiictor. 
Lampe diiïéTeniieWo— Differential lamp. 
Méthode différentielle — Differeyitial 

System. 
Dimensions des unités — Dimeyisions of 

the units. 
Système Diplex — Diplex System. 
Directrice — Directrix. 
Communication directe — Direct commu- 
nication. 
Installation en direct — Establishment 

of direct cow,munication. 
Courant de disjonction — Electric dis- 

junction current. 
Télémètre — Telemeter. 
Eclair en boule — Globular lightning. 
Monture double en fer pour porter les 

lignes et franchir les murs — Double 

îoall bracket. 
Poteau de ligne double — Double pôle. 
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^oppelglocfe, f. 

^opptlinfiutni, f. 

Doppelflemme, f. 
JDoppclnobcïtercgtûp^, m. 

iDopperfd&ïâgcr, m. 

iDoppelfdJrciber, m. 

iDoppeïfpredSiappatot, m. 

3)opp«lfpre<(|cn. 



Doppcifpredtien, n. 



iDoppelftûnber; m. 
iDoppelflange, f. 
S>oppelfliftapparat, m. 

SDoppctllrid^, m. 

jDofenrelûiôf n. 

SDroctcn, m. QUlUx\^tx ^ta> 

SDtû^t^ m. 

— ?)rimârer îDro^t einer 

SnbuctionôroUe. 

— âefponncnct SDro^t. 

— SBadjidbra^t. 

~ ®tnntx SDtû^t. 

— motÇec SDrû^t. 

— ©(j^worjcr îDro^t. 

— ®elber SDraÇt. 

jDrû^taber, f. 

jDto^tûuflcger, m. 

jDrû^tbefefîigungôfcl^raubc^ f. 

îDtû^)tberû^run9, f. 
iDrabtbunb, m. 
îDrû^tbûnbel, m. 
^xaytbûx^t, f. 



Double cloche — Double cup isolator^ 

Double bell shed isolalor. 
Double influence, Double condensation — 

Double condensation^ Double influence 
Serre-lil à deux vis — Double connecter. 
Télégraphe à deux aiguilles — Double 

needle telegraph. 
Sonnerie à deux battements — Double 

stroke bell. 
Appareil à double pointe — Double style 

receiver. 
Appareil pour transmettre en diplex — 

Diplex instrument. 
Transmettre sur le même fil deux dépê- 
ches dans le même sens (diplex) — To 

transmit two messages along a single 

Une ou in the same direction at the 

same time, 4 

Transmission sur le même fil de deux 

dépêches dans le même sens (diplex) — 

Transmission of two messages in the 

same direction at the same time. 
Poteau jumelé — Bolted pôles. 
Poteau double — Double pôle. 
Appareil à double pointe — Double style 

instrument. 
Double touche (v. Touche) — Double 

touch. 
Relais à tabatière — Box relay. 
Gerf-volant électrique (de Franclin) — 

Franklin' s electric kite. 
Fil métallique — Wire. 
Fil inducteur d'une bobine d'induction — 

Primary wire of an induction coiL 
Fil recouvert — Covered wire. 
Fil recouvert de coton trempé dans la 

cire — Cotton covered wire and wa^ed. 
Fil vert pour les communications avec la 

pile locale — Green wire. 
Fil rouge pour les communications avec 

la pile d!e ligne — Red wire. 
Fil noir pour fil de terre — Black wire. 
Fil jaune pour les entrées de poste — 

Yelloio wire. 
Couronne de fil — Bundle of wire, Coil 

of wire. 
Monteur de fil (télégraphie militaire) — 

Man taking up the wire. 
Borne, Serre- fil — Binding screwj Ter-' 

minai. 
Mélange — Contact. 
Couronne de fil — Coil of wire. 
Faisceau de fil — Fagot ofwires. 
Balai de fil — Wire brusch. 
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S>rtt^^Iter, m. 
S>ra^t!eni, m. 
S>ra^tfUinme, f. 

jDra^tninfe, f. 
2)ia^tla0er, n. 



£)ra(tle(re, f. 
S)ra^tteitung, f. 
tbxa^tmt^îx, n. 

S>ra(tôre, f. 
SOra^treiterHemme, f . 
SDra^troOe, f. 
tùtoitxoVUnMQVCf m. 

aDro^troUenttHigen, m. 

Shû^tfeil, n. 

Dtat^nterftni^, m. 
jDra^toerbinbungr f. 

3Dra^tn>inbe, f. 
2)ra^tu>inbung, f. 
2)ra^ti{e(^t, m. 

iDte^r, m. 



2)reboennô0en, n. !0{agnett^ 
2)teie(féoerb{nbuii0, f. 



^ei e^iSinge. 



jDtingenb (v. ©epefd^c). 
jDrucfapparat, m. «^ug^ei'^ 

fc^r 2). 
Dru cf contact; m. 
SDrucfbaumen; m. 
jDvuctfocmutar; n. 



Lance à fourche (Télég>« militr«) — For-- 

ked lance. 
Serre-lil — Clamp, Binding screto. 
Faisceau de fil — Fagot ofwires, 
Serre-lil, Borne métallique ~ Binding 

screw. Terminal. 
Calibre — Wire gauge. 
Gori?e de l'isolateur pour recevoir le fil — 

Isolator groove for wire, Noth of iso- 

lator. 
Calibre — Wire gauge. 
Fil conducteur — Conducting wire. 
Cisailles pour til — Wire nippers^ Wire 

cutters. 
Cavalier — Staple. 
Pince à cavalier — Staple wire. 
Bobine de lil — Coil ofwire. 
Civière à bobines — Hand-barrow for 

loire druyns. 
Chariot àbobines — Wire barrow ou wagon 
Borne mëi^X^qyxQ^ Binding screw, Ter- 
minal. 
Corde de fil métallique — Wire rope^ 

Stranded wire. 
Explorateur de fil — Wire finder. 
Ligature — Binding ou joint. 
Mélange de fil — Contact. 
Cric-tenseur — Wire tightener. 
Spire de fil — Wire spiral. 
Dresseur de fil, Monteur de fil — Wire 

drawer. 
Axe de l'ailette métallique du Replenis- 

her — Turning vertical shaft of the 

replenisher. 
Pouvoir magnétique rotatoire — Rotatory 

magnetic poioer. 
Balance de torsion — Torsion balance. 
Liaison triangulaire des poteaux au moyen 

d'une jambe de force, d'une tige et du 

Soteau lui-même, le tout assemblé soli- 
airement — Triangular consolidation 
of pôles. 

Numéro du calibre westphalien pour fils 
correspondant au n^ 14 du calibre an- 
glais — N^ 14 english gauge. 

Sonnerie à trois battements — Treble 
stroke bell. 

Urgent (v. Dépêche) — Urgent. 

Appareil imprimeur Hughes — Hughes* 
type printer. 

Contact par prejjsion — Push contact. 

Came d'impression — Printing cam» 

Imprimé — Printed for m. 

15 
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Dcttcffnopf, m. SfcnenfdrmU 

ger S)ru<nnopf. 
jDructtele0rap(^, m. 

SDrucfwetle, f. 
2)uo({ften, f. 

jDupley, m. 
— 2CiI|>aub«SDttplejcf9(lem. 

SDuplifûtot — SDer SDupllfûtot 

Don SSennet. 
jDttcdj^bo^ter, m. beé Jtarten^ 

Matteé. 
Surc^bo^rer, m. ber (Blad^ 

2)ttrq0angébe)>ef(liKr f- 

jDurAgangeflatiott, f. 
jDurcçbûne, m. 
SDtmt^fpreid^en, n. 

tb\stâji»ùdi\tn, n.)Dttrd(ftt>a((ffen 
berporôfen S^onjellen. 

S^namifc^ — Die bçnamif^e 
(Sieftdcitât. 

jDçnomocleftrifdj^ — SDfe bç* 
namoeUftcifd^ SRafdSiine. 

IDçn. 



Poire en ivoire contenantj un bouton de 

sonnerie — Pear shaped bell push. 
Télégraphe imprimeur — Printing tele- 

graph. 
Axe imprimeur — Printing shaft. 
Partisans de la théorie de Symmer — Fol- 

lowers of Symmer^ s theory. 
Système Duplex — Duplex System, 
Système Duplex Ailhaud — Ailhaud's 

duplex System, 
Doubleur de Bennet — Benne f s doubler. 

Perce-carte — Lullin's experiment. 

Perce-verre — Glass perforator. 

Dépêche de passage — Transit message^ 
Transmitted message. 

Station de passage — Transit station. 

Flèche (de la chaînette) — Sag ou Bip. 

Transmission en direct — Direct commu- 
nication. 

Incrustation des vases poreux — Incrus- 
tation in porous celt. 

Electricité dynamique — Dynamic elec- 
tricity. 

Machine dynamoélectrique — Dynamo- 
electric machine. 

Unité de force G. G. S., Dyn — Dyn, 

Disthène — Dysthene. 



E 



(Shtnt, f. ^^iefe ^bene. 

(Sbonit, n. 
Gcefâule, f. 
C^cefc^ltung, f. 



ddftatioïi, f. 

m, n, (suittx\^i m. 

^Si^ûpparat, m. 



Plan incliné d'échappement (Hughes) — 
Inclined plane, 

Ebonite — Ehonit. 

Poteau cornier — Angle pôle. 

Installation d'une station télégraphique 
en translation entre deux lignes, l'une à 
courant continu et l'autre à courant de 
transmission. 

Station isolée en dehors d'une grande li- 
gne. 

Œuf électrique — Electrical egg. 

Jauge électrométrique — Electrometer 
gauge. 
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CNibotf , m. 
CKnfaO^fcn, m. 

0iiiftt^cttiid<t(âder, m. 
CKndona, m. eineang einer 

<Sin9{pfeii. 

Gin^U, f. Xbfotutf (Sin^it. 

— etatifc^e ^^<Kit- 

— Xbgeleitete etn^it. 

— (Stettromagnetif^c 

— (Sinbcit bec ®trom^ 

flâcfe. 
-. Giflait bet 3tttenfttât 

be< ma0netif(liKn«8<^^ 
be<. 

-^ aXognetir^c <Sin^it. 

— (Sint^it be6 magneti^ 

Sà^tn 9Xomente<. 

— C^nbeit ber Sritifd^n 

TCffociation. 
(S{nle0en, n. 

dinmal — 2Cttf einmal ent# 

laben. 
(Sinnabeltetegrap^, m. 

(Sinna^mebttdil, n. 

GiimaÇmeiottcnal, n. 

C^tofougen. 
C^infauget, m. 

(Sinfc^alten ~ 3n ben ®trom# 

freie etnfd^lten. 
^inf^folter, m. 



C^infdEKkltung, f. 
CHnfd^Iogen, n. 
(Sinfd^reibenr n. 



Personnel (en main propre) — Private. 

Exprès — Express. 

Ressort à coches (Hughes) — Notched 

spring. 
Entrée de poste — Arrangement of en- 

trance toire in the office. 
Support d'entrée de poste — Window in- 

suîatory Leading in cups. 
Préambule d'une dépêche — Preamble of 

a message. 
Livre d'entrée — Entry book. 
Sceller au gypse — To seal down toith 

plaster. 
Unité absolue — Absolu te unit. 
Unité statique — *5tatic unit. 
Unité dérivée — Derived unit. 
Unité électromagnétique — Electroma- 

gnetic unit. 
Unité pratique — Practical unit. 
Unité d'intensité — Unit of current, 

Unit of intensity. 
Unité d'intensité de champ magnétique — 

Unit of magne tic fieîa. 

Unité magnétique — Magnetic unit. 
Unité de moment magnétique — Unit of 

magnetic moment. 
Unité de l'Association Britannique — 

Unit of the British Association. 
Pose d'un câble souterrain — Laying an 

underground cable. 
Pose d'un câble souterrrain — Laying 

an underground cable. 
Décharger instantanément — To dischar- 

ge instantaneously. 
Télégraphe à une aiguille — Single née- 

die telegraph. 
Livre à souche - Stub book, Counterfoil 

book. 
Livre à souche — Stub book, Counterfoil 

book. 
Soutirer — To tap, To draw of. 
Pointes collectrices soutirant l'électricité 

— Collecting spikes. 
Mettre dans le circuit — To place in cir- 
cuit. 
Commutateur, Gonjoncteur — Circuit 

doser, Commutator for making con- 
tact. 
Mise dans le circuit — The putting in 

the circuit. 
Foudre entre la terre et un nuage — Thun- 

derbolt. 
Recommandation — Registeration, 
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CKnfenfen, n. 

(Stnflea^ebel, m. 

QUiftx&mîïi, n. 
(Sinllrôtnung, f. 
Ginflcomungépunft, ni. 
Ginjenic^t, n. 

(Sin}elf4|lâger, m. 

(îinjie^ung, f. «injie^unô 

cincr ®ebû^r. 
Cifen^ n. fSkidfté @ifett. 
Cifenbû^n, f . @teîtrif*e @ifen* 

babn. 
(Sifenelement, n. 

C^ifenba^nbienftbepefctie, f. 

(Sifenbabnlâtttewet!, n. 
@ifen!ecn, m. 

(Skîtdcitàt, f. 

— ?)ofïtit)c ©Uîtrtcitât. 

— Sflegûtioe @teftricitât. 

— @tatif(^c ereftricitât. 

— Sieibungôeïeftricitût. 

— SSecû^rungieleftncitât 

— ©çnomif^e QUÎiticU 

m. 

— ®Ui(3S|ûrt(9C ©leftrici^ 

tàt. 

— ®Uiâ)nQmi^t QkftxU 

citât. 

— Unôïeic^ortiôe Sleïtri* 

citât. 

— Ungleid^ttamigc (SUh 

tricitât. 

— ®la«clc!tticitât. 

— ♦Çotjelcftticitât. 

— ®ebunbene (SUlttiti^ 

tât. 

— aîerborgene @ïcftr<cl* 

tût. 

— 3nbttltiott«eleftricitât. 



Immersion d'un câble sous-marin -^ Lay- 
ing of submarine cable. 

Levier de rappel au blanc — Type toheel 
detent. 

Afflux — Afflux. 

Afflux — Afflux. 

Point d'afflux — Point of afflux. 

Lumière provenant d'une lampe mono- 
phote — - Light from lamp in simplfi 
circuit. 

Sonnerie à un battement — Single strohç 
bell, Tapper bell (amer.). 

Recouvrement d'une taxe — Recovery of 
a charge. 

Fer doux — Soft iron. 

Chemin de fer électrique — Electric rail- 
way. 

Elément à fer (substitution du fer au 
platine dans l'élément Grave) — Iron 
élément. 

Dépèche de service du chemin de fer — 
Railway message. 

Sonnerie de chemin de fer — Railway bell. 

Noyau de fer doux d'un éléctro-aimant — - 
Core of an electromagnet. 

Electricité — Electricity. 

Electricité positive — Positive electricity. 

Electricité négative — Négative electri- 
city. 

Electricité statique — Static electricity. 

Electricité de frottement — Frictional 
electricity. 

Electricité de contact — Electricity by 
contact. 

Electricité dynamique — Dynamic elec- 
tricity. 

Electricité de même nom — Electricity 
of same name ou Kind. 

Electricité de même nom — Electricity 
of same name ou Kind. 

Electricité de nom contraire — Electri- 
city of an opposite name ou Kind. 

Electricité de nom contraire — Electric 
City of an opposite name ou. Kind. 

Electricité vitrée — Vitreous electricity. 

Electricité résineuse — Résinons electri- 
city. 

Electricité dissimulée — Dissimulated 
electricity ou Di^guised electricity on 
Bound electricity. 

Electricité dissimulée — Bound electri- 
city, Dissimulated electricity, Dis^ 
guised electricity. 

Electricité d'induction — Ind^f4ied^ ele(y 
tricity. 



Okltrldtat — «ifpaimli SItt* 
tricttât. 

— QkltriHtât Rjnscnb. 

GlettriiitatjattitîflfT, m. 
QlcCtricitÂtAtTâaeT, m. 

Qletirifirin. 
eittttifirmafitiint, f- 
Clellriffrf(t(itpe, f. 

euitxoàitmii, f. 

— ïtofïtiiît «teîtrobi. 

— 9î((|aiiD( 9[{flTob(. 
aitItreliQaami!, f. 
SreltrobQnamlf^. 

— SbEtiob^namifi^ 9t* 

©Itfttebonamonwtîc, n. 

(SUftrofnbojlop, n. 
6lttt(Dtnboe!opte, !'. 
(SietiTocntxittapifdji. 

€[cftci)E)armcinif(^. 
Sledrolpre, f. 
(SfEftrolnt, jvi. 
SlettcDmagntt, m- 

— ^iaUniniklttBtnai* 

net. 

— 3>njf(^nltlisti: iSkh 

tromagnet. 

— *iifli»é'f((ier Œkïtroî 

ttUglMt. 

— ïlflMtitciiIâwt SUf» 

tTotnaantt. 
QltltTDinagntlif^. 
mtftromasnttffinul, m. 
CfeltionKtcr, n. 

— X^oair^nT^d abfolus 

t« SltttiamdcT. 

— Caulfuri'f ISlcttro* 

tntter. 

— CatMlIo'j fiUIttonutn 

— St(otit)aImeIettromettr 

— @DlïbIatt(I«ttromti». 

— ^llftT'f^l QUtttos 

nicttr. 
OleltioiBotoenii)^, m. 
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Electricité do tension — Tetuien electri- 

cUs/. 
ElectrùBono — Eleclrof/en. 
Electroat'opo — Eloclroscope. 
Electrophore -— Eleclraphoriis. 
Electrique — Electric. 
Electriser — To eleclrify. 
Macliirie électrique — Eleclricai machine. 
Plateau dit la machine électrique — Glata 

plaie ofelectricai machhy:. 
Eleclro chimie — Eleclrochemistry. 
Electrochimique — siectrocnemtcal. 
lillectrode — Electrode 
Electrode positive — Posiliva électrode. 
Eiectrode négative — Négative électrode. 
El ectro dynamisme — Electrodynamia. 
Elei;trodyuami*jue — Eleclrodynamic. 
Lois éltuîlrodyuamiiiuas — Electrody na- 

mie laïcs. 
Electrodynamomètre — Electrodynamor 

me ter. 
Eiectroendoscope — Eleciroendoscope. 
Electroendoacopie — Electroendoacopy. 
El ectroendosûo pique — Electroendotco- 

pic. 
Efettrohnj-monique — Mlectro!uirmoiî&- 
E]eL'trolyse — Electrolyais. 
Electrolyta — Eleclrolyte. 
Flectro- aimant — Eleclromagnet. 
Elei:tro-uimant boiteui — One leygedelec- 

Iromagnet. 
Eleutro-aimant trifurqué — Trifurcated 

elcctromat/net. 
Electro -aimant polarisé Hughes ^ Hu- 

ghea's polarisûd eleclromagnet. 
Electro-aimant paracirculaire — Para- 

circular eleclromagnet. 
Electromatfné tique — Electromagnelic. 
Electromagnétisme — Eleclromagnet ism. 
Electrométre — Eleetromeler. 
EKwtrinnéti'p absolu do Thomson — 

Thiûtunn s absolule electrometer. 
Electromètre de Saussure — Sauasure'a 

slectrometer. 
Eli?cti-omL'li-éde Gavallo— Cavaïlo's elec- 



Ini. 



lelur 



Elw:tr<iuiiHri' de Volta — Volca's eleclro- 

iiwk-i- 
Elti'lniiuéLri? do Bennet à feuilles d'or — 

Iriiid leaf eîectroscope. 
EliwtrnnièLre de Peltier — Peltier'g elec- 
rometcr 

Electi'oraoto graphe — Electric moto- 
graph, Electromotograph. 
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Ctlefttomotor, m. 
C^leftromotodfcff. 
C^leftronrdotio. 
(Sieftrooptif, f. 

Glefttopbon, m. 
Gleftrop^or, n. 
(Slettrop^çftolodie, f. 
(Stefttopofftio. 
(5le!tropunftttr# ^• 

(Sieftcodcop, n. 

— GTonbenjltenbei dUh 

tro$:op. 

— QUîttoUop mit @on«» 

brnfator. 

— eâfwimmtnM QUth 

tro$:op. 
C^teftroécopifdj^. 
®ic!trollûtif, f. 
(Sleftroflatifd^. 
(Sleftvofln:tion, f. 

(Slefttot^erapie, f. 

(Sre!trotpp{e, f. 
(SleftrotonifdSf. 
C^lefttotottu^ m. 



(Sleftrotrâger, m. 
ŒUftroDitaltômué, m. 
QUmtnt, n. 

— élemcnte ncbenelnan* 

ter Derbinben. 

— iSUmîntt dtofplottid 

Derbinben. 

— ©ïemente ^întereinon* 

ber Derbinben. 

— Clémente jur @ûuïe 

Derbinben. 

— glaf4)enelement, n. 
G^tementarmagnet, m. 
(SlttCé gewer, n. 
@mpfûnô«on5ei9e, f. (>Depe«» 

f*e). 
C^mpfanglbefcçeiniguns, f. 

C^mpftnblid^feit^f oefftcient, m. 

@nbamt, n. 

Onboémofe, f. (Sleftrifd^ Qn* 
boémofe. 



Electromoteur — Electromotor. 

Electromoteur — Electromotive. 

Electronégatif — Electronegativ. 

Electrooptique — Electrooptics. 

Electropnone — Eîectrophon, 

Electrophore — Electrophorus, 

Electrophysiologie — Electrophysiology, 

Electropositif — Electropositiv. 

Electropuncture — Electropuncture. 

Electroscope — Electroscope, 

Electroscope condensateur — Condensing 
electroscope» 

Electroscope condensateur — Condensing 
electroscope. 

Electroscope à flotteur, Aréomètre élec- 
trique — Floating electroscope. 

Electroscopique — Electroscopic, 

Electrostatique (science) — Electrostatics, 

Electrostatique — Electrostatic, 

Dilatation galvanique — Electric expan- 
sion. 

Electrothérapeutique — Electrotherapeu^ 
tic. 

Electrotypie — Electrotypy, 

Electrotonique — Electrotonic. 

Etat d'excitabilité spécial d'un nerf tra- 
versé par un courant en deux. points 
rapprochés — Electrotonus. 

Electrophore — Electrophorus. 

Electrovitalisme — Electrovitalism. 

Elément — Elément oucell (ofa battery). 

Monter une pile en quantité — To mahe 
up a battery in parallel circuit ou in 
quantity. 

Monter une pile en quantité — To mahe 
up a battery in parallel circuit ou in 
quantity. 

Monter une pile en tension — To join up 
a battery for electromotive force ou 
in tension. 

Monter une pile en tension — To join up 
a battery for electromotive force. 

Pile-bouteille — Bottle battery. 

Aimant moléculaire — Molecular magnet. 

Feu St Elme — /Sft Elmo's fire. 

Accusé de réception (Dépèche) — Acknow- 
ledgement ofreceipt of message. 

Accusé de réception (imprimé) — Printed 
receipt form. 

Coefficient de sensibilité — Coefficient of 
sensibility, Personal équation. 

Bureau tête de ligne — Terminal station. 

Endosmose électrique — Electric osmose 
ou endosmose. 
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(Snbflatton, f. 

(Snergie, f . (SIef trifAe (Snerdie. 

— Jtinctifcftc (Snctôic. 
-— 3)otentic(le Snergie. 

@ntlaben. 

— 2Cuf einmal entlaben. 



— TCUmôIig enttoben. 

(Sntlobung, f. 

— @onbuftit>e (Sntlabun^. 

"" ^ontinuirlid^e C^nbla^ 
bung. 

— JDunKe Snttobung. 

— Sntcrmittirenbc QnU 

labuna. 

— ^COmâltge (5nt(abung. 

-— €fuccef|toe Chitlabung. 

— ©«cittitenbe (Sntla^ 

bung. 

— OôciUotorlf^e (Sntlo* 

bung. 
C^ntUibunglrô^, f. 

<SntIàbim0éflrom, m. 
(fotlafittngéfàule, f. 
Ctotmagmtiftren. 
Cntmogwctijmmg; f. 
Ontst^tun^, f. 

«rbbotterif , f . 
©cbboî^et; m. 
iScbbra^t, m. 
C^rbleitimg, f. 
GcbUitungéflange, f. 
Gtbmoflnctidmue, m. 

Gcbplatte, f. 

«rbptottenflrom, m. 
<Srbro^r, n. 
«rbfc^^lttf, m. 
«rbf(^wrabe, f. 
Gtbftroni, m. 






Bureau tête-de-iigne — Terminal sta^ 
tion. 

Energie élt'ctrique — Electric energy. 

Energie cinétique — Kinetic energy. 

Energie potentielle — Potential energy. 

Décharger — To discharge. 

Décharger instantanément un conciensa- 
teur — To discharge instantaneously 
a condenser. 

Décharger par contacts successifs — To 
discharge gradually a condenser hy 
successive contacts. 

Décharge, Effluve — Discharge, Electric 
ef/luvium. 

Décliarge conductive — Cotiductive dis- 
charge. 

Décharge continue — Continued dis^ 
charge. 

Décharge obscure — Dark discharge. 

Décharge intermittente — Intermittent 
discharge. 

Décharge successive — Successive dis- 
charge. 

Décharge successive — Successive dis- 
charge. 

Décharge oscillante — Oscillatory dis^ 
charge. 

Décharge oscillante — Oscillatory dis- 
charge. 

Tube de décharge (Geissler) — Discharge 
tube. 

Gourant de décharge — Discharge current. 

Poteau d'allégement — Relief pôle. 

Désaimanter — Démagnétise. 

Désaimantation — Démagnétisation. 

Perception des taxes — Collection of 
charges. 

Pile terrestre — Earth hattery. 

Tarière — Earth borer. 

Fil de terre — Earth wire. 

Fil de terre — Earth wire. 

Piquet de terre — Earth picket. 

Magnétisme terrestre — Terrestrial ma 
gnetism. 

Plaque de terre — Earth plate. 

Gourant tellurique — Earth plate cuivrent. 

Tube (ou iil) de terre — Earth toire. 

Perte à la terre — Earth leakage. 

Tarière — Earth borer. 

Gourant terrestre — Earth current. 

Erg (Unité de travail G. G. S.) — Erg. 

Taxe complémentaire — Completing 
charge. 

Recevoir une dépêche — To receive a 
telegramm. 



232 - 



Ctrre^etplatte, f. 

(Srfd^einung, f. 9>e(ttet'f(liK 
Srfd^inung. 

^r^eugung ber Steftricitât 
bur^ ^uifelbânber. 

Srtragi m. 

^tappentelegrap^nabt^eii» 
lung, f. 

^ubiometer, n. 
@jcprcf^ m. 
©jctroftrom, m. 



Plaque excitatrice — Exciting plate. 
Phénomène de Peltier — Peltier effect. 

Commotion — Shock. 
Rendement — Efflciency. 
Electrogenèse — Electrogenesis. 

Rendement — Efflciency, 

Brigade de télégraphie d'étapes — Section 

of Une of communication telegra- 

phists, 
Eudiomètre — Eudiometer» 
Exprès — Express, ' 
Extracourant — Eœtracurrent, 



F 



Sadelfignal, n. 
gûbentelep^on, m. 
gûafd^eibe, f. 

gàUseit; f. 



goneflongc, f. 

Sûrab, n. 
garûboç'J SBùrfel, m. 

gûtbgefâf , n. 
gorbrottc, f. 
gorbfdiiteibcr, m. 

gûrbmolje, f. 

goffune, f. (giferne gaflfang 

gebcr, f. (Sïeîtrif(^K gebec. 
gebercommutûtor, m. 

geber9c^)àufe, n. 
gcberÇûrj, n. 

SebctÉlcmmc, f. 

gebertrommeï» f. 
ge^tet, m. 

geilttoben, m. 
geinblid^ (v. |)ôle). 



Signal de flambeaux — Flame signal» 
Téléphone à ficelle — String téléphone. 
Disque indicateur — Falling dise, Annun- 

ciator dise. Drop of annunciator. 
Saison d'abatage des poteaux télégra- 
phiques — Season for felling trees for 

pôles. 
Pointe d'un paratonnerre — 
Tige de paratonnerre — Lightning stem, 

Lightning conductor rod. 
Unité pratique de capacité — Farad, 
Cube ou cage de Faraday — Faradays 

hollow cube. 
Godet pour encre oléique — Cup, 
Tampon — Ink roller. 
Morse écrivant — Morse ink recorder, 

Morse ink writer. 
Molette — Ink roller. 
Armature d'un aimant naturel — Armo/^ 

ture of a natural magnet. 
Plume électrique — Electric pen» 
Commutateur à ressort — Spring com* 

mutator. 
Barillet — Brum of main spring. 
Caoutchouc — India rubler. 
Pince à ressort — Spring plier, Ttoeezer. 
Barillet — Drum of main spring. 
Dérangement — Fault, 
Mâchoire à tordre — Twisting screiJDjatos. 
De nom opposé -^ Of opposite name. 
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%t% n. 



— QtUfttifâiîi %tV>. . 

— Um tin ^tlh oorfptin^ 
Scibbattcrte, f. 



Selblinic, f. ^litQtnU 8clb^ 

linie. 
SelbteUgrop^, m. 

Selbtcle^rap^nabt^ilund, f. 

SelbteledroptKninf))€ct{on, f. 

Selbtcle^op^cnlinie, f. 

Selbtele^rop^ie, f. 

gemc — 3Cué bet gerne. 
Sernfd^eibclunfl, f. 
Setnfdt^etben, m. 
Semf(|reibe(^ n. 

gemfptaclKi f- 
Semfpredfyamt, n. 

Semfpre^icr, m. 
SeffidfeitSmobuC, m. 

geftftûwpfen, n. 

Seuergûtbe, f. 
icuermelbelinte, f. 

%tnttftta% m. 
Seuerwe^rfâfl^ien, n. 
8euenpc^tt2legrop$, m. 

gigur, f . a)^O0netifdïe S^d"^- 

— Jtunbf fdSfc gigur. 

gi0ttrcnwec!&fel, m. 

gilîûlfîûtion, f . 
ginder^utapparot, m. 
girflleitttna: f. 
gfW, m. SïeftTtfc^er gifdS>. 



Division d'un cadran, Champ— Division 
of an arc scale of a dial instrument^ 
Fieîd. 

Champ électrique — Electric fieîd. 

Champ magnétique — Magnetic ûeld. 

Avancer d'une di vision— To move fortoard 
a division. 

Pile pour appareil de campagne — Fieîd 
hattery^ Portable hattery for fieîd 
ielegraph. 

Ligne volante de télégraphie militaire — 
Hasty telegraph Une. 

Télégraphe de campagne — Field tele- 
graph. 

Brigade de télégraphie militaire (ire ligne) 

— Section of field telegraph. 
Brigade civile de télégraphie militaire — 

Civilian staff' of telegraphists. 

Ligne de télégraphie militaire — Inter- 
tnediate field telegraph line^ Line 
of communication. 

Télégraphie de campagne — Field tele- 
graphy. 

A distance — At a distance. 

Télégraphie — Tele graphy. 

Télégraphie — Telegraphy. 

Télégraphe de M. Jaite — Jaite*s tele- 
graph. 

Téléphonie — Telephony. 

Bureau téléphonique — Téléphone sta- 
tion. 

Téléphone — Téléphone. 

Coemcient de rupture — * Breaking mo- 
dulus, Breaking strain. 

Damage des terres — Ramming ou tam- 
pening of ground. 

Gerbe de feu — Flash of fire . 

Ligne pour annoncer les incendies — Fire 
alarm line. 

Jet de feu — Fire ray. 

Boite à incendie — Fire alarm box* 

Télégraphe pour annoncer les incendies 

— Fire alarm telegraph. 

Spectre magnétique, Fantôme magnétique 

— Magnetic curves^ Magnetic figur. 
Figure de Kundt — Kundfs electrical 

figures on a conductor plate. 
Inversion des caractères (lettres et chif- 
fres) — Figure changing. 
Station succursale — Branch station. 
Pile à dés — Thimhle hattery. 
Circuit des faîtes — Ridge circuit. 
' Poisson élortriqno — Elcclrlc fish. 

15 
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gin -- (Bolbencc 8if4f. 

gloi^, f. ©ie gleidSien eUftri^ 

fc^n ^otentiaK ilàâ)tn. 
%l^ïthlii, m. 
gtemmenbogen, m. QkîtxU 

gtammenbodenlampe, f. 

Slammenfltom, m. 
glûfdSi«, f. Seçbener gtafdSic. 

— JWeift'fdSe gtofdSff. 

— 8ane'ô gtefd^. 

glaf^ienbta^t, m. 

glafdiienelemcnt, n. 

gtardSfenfâuIe, f. 

glud&t, f. ber ?)fo(len. 

glûgellUmme, f. 

gUigcab, n. âlettcir^ee glug^ 

rab. 
gluibum, n. 
gluorcftcett}, f. 

glûflïôfeft, f. eiûfiq-diie glùf^ 
fiôfeit. 

— aûropfbore gtnflïôïeit. 
gluffabel, m. 
glufleitung, f. 
golgcpunft, m. 

gortpfloniuna, f. gortpf^an^ 

jung ber @lcf tcicitât 
gortfc^eUflingel, m. 

goucauU'f^e, m. geucauU^ 
'fdSfer Sntenuptor. 

— goucûult'fcÇer ©trom. 

gwnWn'fc^; f. gwnflin'fc^e 

S£afet. 
greunbfdiiafttidj (v. 9oU). 

griction, f. aJ^aanctifclK gric# 
tion. 

gdctionérab, n. 
grittlonôfperrfKnfe, f. 

grofc^flemme, f. 



Poisson volant (de Franklin) — Frank- 

lin*s golden fish. 
Surfaces équipotentielles — Equipotential 

surfaces. 
Eclair diffus — Shêet lightning. 
Arc voltaïque — Voîtaic arc. 

Lampe à arc voltaïque — Voltaic arc 

lamp. 
Gourant flammaire — Fiante current. 
Bouteille de Leyde — Leyden jar. 
Bouteille de Leyde en cascade — Jars 

arrangea in cascade. 
Bouteille de Kleist — Kleist phial. 
Electromètre de Lane — Lane's electro- 

meter. 
Fil des lignes souterraines — Under- 

ground wire. 
Pile en forme de bouteille — Bottle bat- 

tery. 
Batterie en cascade — Bat tery by cas- 
cade. 
Alignement de poteaux — Alinement of 
' telegraph pôles. 

Pince à oreilles — Round nosed plier. 
Tourniquet électrique — Electrical jfly, 

Electric reaction mill. 
Fluide (Entité hypothétique) — Fluid. 
Fluorescence — Fluorescence, 
Fluide gazeux — Gaseous fluid. 

Fluide liquide — Liquid fluid. 

Câble sous-fluvial — Subfluvial Une. 

Ligne sous-fluviale — Subfluvial Une. 

Pomt conséquent — Conséquent ou con- 
sécutive pôle. 

Propagation de Télectricité — Propaga- 
tion of the electricity. 

Sonnerie à carillon — Constant action 
bell. 

Interrupteur de Foucault — FoucauWs 
interruptor. 

Courant de Foucault — Foucault^ s cur- 
rent. 

Tableau de Franklin — Franklin* s pane» 

De môme nom — Of same name. 
Frottement magnétique — Magnetic sli- 

ding. 
Roue de frottement — Friction wheel. 
Cliquet dô la roue de frottement — Catch 

of friction wheel. 
Pince hollandaise — DeviVs cla^o, Duich 

tongs. 
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Srofci^litom, m. 

ffnfflU^îUX, m. 
^nUappatat, m. 
Sunfen, m. (Sleftdfdjiec %m^ 
fen. 

— ©tarfcr gunfen. 

— Sufammengcfe^tet 

Sunlen. 

— Scrreifenber ^fen. 
gttnfenmeffer, m. 
Suntcnmifcometer, n. 

gunfenjie^v, m. 
Sunfeniûnbpatronc, f. 

Sttfcommutatov, m. 



Gourant propre de la grenouille — Pro- 
per current, Frog's natural current. 
Levier-palmer — P aimer lever. 
Replenisher — Replenisher. 
Etincelle électrique, Eclair — Spark, 

Etincelle faible — Feeble spark: 
Etincelle forte — Strong spark. 
Etincelle composée — Composite electric 

spark. 
Etincelle disruptive — Disruptive spark. 
Micromètre à étincelles — Measuring jar. 
Excitateur micrométrique — Mikrometric 

ddscharger, Measuring jar. 
Excitateur — Lischarger. 
Cartouche à inflammation par étincelle —• 

Spark fuse. 
Commutateur à pédale — Pedal commu- 

tator. 



Gr 



^dloanifd^ — I>ii ©ûtDanif^f 

aû^eorie. 
®oU)an{6mtt<, m. 
©oloanodvap^ie, f. 
©ûlmmometev, n. 

— SSerticaUe ©atoano^ 

meter. 
(Saloanoplaftif; f. 

®aIt)anop9tom(ter, n. 

^Voanoitop, n. 
9al»anott^tmomtUx, n. 

®ongf>atfe{t, f. 
9ûngfebev, f. 

(SkxU, f. 8ettd!itenb( (SatU. 
®aéi>ùttttiî, f. 
®a<fâule, f. 
®auf , n. 

(SkUn, n. 
®ebû^r, f. 

— C^intuforbembc <0e^ 



Théorie de Galvani — Theory ofGalvani. 

Galvanisme — Galvanism. 
Galvanographie — Galvanography. 
Galvanomètre — Galvanometer. 
Galvanomètre balance de Bourbouze — 

Balance galvanometer. 
Galvanoplastie — Electrodeposition , 

Electroplating, Galvanoplastik. 
Pyromètre magnétique — Magnetic py- 

rometer. 
Galvanoscope — Galvanoscope. 
Thermomètre électrique — Electrother- 

mometer. 
Bon fonctionnement — Working. 
Ressort antagoniste ou de rappel — An- 

tagonistic spring. 
Gerbe de feu — Flash of fire. 
Pile à gaz — Gas hattery. 
Couple à gaz — Gas hattery. 
Gauss (Unité de champ magnétique) — 

Gauss. 
Transmission — Transmission. 
Taxe — Charge^ Rate. 
Taxe à percevoir — Charge to be collée- 

ted. 



- 336 - 



(Scbû^eneiniM^c, f. 

Sebû^cnerflattung, f. 

®€fâU, n. 
©efûgci n. 

— ©e^nifleé ©cfûge. 

— gûfcrigeé ©cfûgc. 
Qt^inhattitU, f. 

Segcnf^altung, f. 
®edcnfprcd{fappatat, m. 
<0ed(nfpte(f|en. 



(Segenfprediieii, n. 



©egenfprcdiitafler, m. 

©cgenflrom, m. 

©e^eimfptcdden, n. 

®îf)h — 9taâ) bem ©e^ôr 

aufnebmcn. 
®tlâviU, n. 
©clbamoeifund, f . 

(Btmtinhm (v. SBûtteric). 
©emeinfdSfaftlic^ (v. JBatterie). 
©erabelegen, n. 
®ecu4, m. Sfoftrir^ec ®e# 

©efammtwiberftanb, m. 

®efe$, n. ®efe^ ber Der^weig^ 
ten Gtrôme. 

— ®efej ber inbucitten 

©trôme. 
©efdSfwinbfgfeit, f. ©efdjiwin* 

bidfeit ber (Sleftricitât. 
©efleU, n. 

— ÎCmper'fdjieé ©effett. 
©efteOplûttei f. 
ikkoitter, n. 



Perception des taxes — Collection of 
charges, Pay ment of charges. 

Remboursement des taxes — Return of 
charges. 

Chute (Ohm) — Fall. 

Structure — Structure. 

Structure nerveuse — Nerve structure. 

Structure fibreuse — Fibre structure. 

Pile d'opposition — Battery opposed to 
another. 

Installation des communications électri- 
ques par opposition — Opposition me- 
thod. 

Appareil destiné à la transmission double 
(&ns les deux sens sur le même fil — 
Duplex instrument. 

Transmettre deux dépêches en sens con- 
traire sur le même ni — To transmit 
two messages in opposite direction 
along the same wireat thesame time. 

Transmission simultanée de deux dépê- 
ches en sens contraire sur le même fil 
— Transmission of two messages in 
opposite direction along the samewire 
at the same time. 

Manipulateur pour transmettre deux dé- 
pêches en sens contraire simultanément 
sur le même fil — Duplex key. 

Extracourant, Gourant de retour — Ex- 
tracurrent. 

Correspondance secrète — Secret ou cy- 
pher correspondence. 

Lire au son — To read hy sound. 

Sonnerie — Alarm^ Bell, Clock. 
Mandat d'argent — Télégraphie money 

order. 
Commun (v. pile). 
Commun (v. pile). 

Rectification du fil — Killing ofwire. 
Odeur électrique — Electric odour. 

Résistance de tout un circuit — Résis- 
tance of a whole circuit. 

Loi des courants dérivés (de Kirchhof) — 
Law of derived currents. 

Loi des courants induits — Law of indu- 
ced currents. 

Vitesse de Télectricité — Velocity of the 
eleciriciiy. 

Bâti — Frame of an instrument. 

Table d'Ampère — Ampère table. 

Platine — Side plates. 

Orage — Storm. 
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9mitttt — fRa0netif4ie< 

®twittn. 
CEktotttereleftricitât, f. 

®îxoxttîtfttU\m^, î. 
®mitttvt9oïU, f. 



®la«ele!tt{citât, f. 
®lalfdule, f. 
eiâttetfen, n. 

(BUiàibUihtn, n. 

®kUbtoinfiiq. 
(Bkitfleae, f. 

9lUUttè^unt f. 
CSlimmen. 

(Slimmfrfdule, f . 

©locfenifolûtor, m. 
©lottenmagnet, m. 

©lorfenfpier, n. -SleWrifcfieô 

©locecnfpiel. 
®(û^U(||t, n. 

®ih^liâ)tlampî, f. 
Olû^jûnbpattone, f. 

®o(bb(atteU!trometer; n. 
©ramme'fdSfe, m. ®rammeV 

CSrap^itwiberflanb, m. 

©rofplattid — @ine fSatUtit 
grofplattig oetbinbcn. 



Orage magnétique — Maç/netic storm. 

Electricité d'un temps orageux — Elec- 
tricity of thunder toeather. 

Position d'un appareil sur paratonnerre 
— Lightning protector in circuit^ Po- 
sition on lightning protector. 

Nuage orageux — Lightning cloud , 
Thunder cloud, Storm cloud. 

Attente quelques instants (Abréviation 
usitée sur les lignes allemandes) — 
Wait signal. 

Electricité vitrée — Vitreous electricity. 

Pile de verre — Glas pile. 

Fer à polir — Polishing iron. 

De même espèce — Of the same kind, Like, 

Fixité — Steadiness. 

Isocline — Isoclinic. 

De même nom — Of the same hame, 
Like. 

Isogone — Isogonic, 

Point de glissement — Sliding point of 
two currents. 

Tubes articulés — Articulated pipes. 

Luire, S'illuminer «ous l'apparence d'une 
lueur — To glow. 

Pile de mica — Mica pile. 

Lueur électrique — Glow. 

Cloche sympathique, Avertisseur télépho- 
nique — Téléphone call. 

Cloche isolante — Bell shaped isolator, 
Cup insulator, Invert. 

Aimant campanule — Bell shaped mag- 
net, Tiibulated electromagnet. 

Carillon électrique — Electric chime. 

Lumière par incandescence — Electric 
light hy incandescence. 

Lampe à incandescence — Incandescent 
lamp, Lamp hy incandescence. 

Cartouche à inflammation par incandes- 
cence — Incandescent fuse, 

Glyphographie — Glyphography. 

Electromètre à feuilles d'or — Gold leaf 
electroscope. 

Anneau de Gramme — Gramme ring. 

Résistance de graphite — Résistance of 

graphite. 
Monter une pile en quantité — To make 

up a hattery in parallel circuit ou in 

quantity. 
Théorie de Grotthus — Theory of elec- 

trolysis of Grotthus. 
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•nmbplatte, f. 

©cunbtoxe, f. 
9vaamklaftmm, n. 
(Suttapecd^; f. 
®uttaper4apreff(# f. 

®9to6cop, n. 
®9totrop, m. 



Unité fondamentale — Fundamental 

unit. 
Plateau inférieur d'un condensateur — 

Lower plate ofa condenser. 
Taxe ûxe — Fixed charge. 
Caoutchouc — India rubber. 
Guttapercha — Gutta percha. 
Presse pour la guttapercha — Press 

mould for guttapercha. 
Gyroscope — Gyroscope. 
Gyrotrope — Gyrotrope. 



E[ 



♦«ôet; m. 
•&a^n6fe, f. 

«^Ibanfer, m. 
«^albleitet, m. 

«^Keifen, n. 
«^altr^eibe, f. 
«^ammetf m. SlBagner'fd^r 

«gammée. 
«^anbeUcober, m. 
«^anbfdiiriftloqfer, m. 

«^nftrenfett, f. 
.^ângedlod^e, f. 
»èûrmonifd!l — ^rmonifdSier 

»&artlotbf n. 
^rjeUftricitat, f. 

»&a«pcï, m. eteftrifdjfet ^û«i» 
pel. 

•^udjlft^ur, f. 
^uptaice, f. 
«^auptbcabt, m. 
«&auptleitun0, f. . 



«^auptleitunddifolator, m. 



Grêle — Eail. 

Crochet du support (de l'isolateur) — 
Hook in insulator, Eyeléthole. 

Demi-armature — Half armature. 

Corps moyennement conducteur — Semi 
conductor. 

Halloh — Ealloh. 

Collier — Collar band. 

Disque d'arrêt — Hait dise. 

Interrupteur à marteau de Wiagner — 
Wagner^ s hammer. 

Code commercial — Commercial code. 

Compositeur, Perforateur à main — Hand 
puncher. 

Guipage — Taping. 

Cloche à suspension — Swinging isolator. 

Appareil électroharmonique — Electro- 
harmonie telegraph. 

Soudure forte — Hard soldering. 

Electricité résineuse — Résinons electri- 
city. 

Tourniquet électrique — Electric fly, 
Electric reaction mill. 

Figure rorique — Breath figur. 

Axe principal — Chief axis. 

Fil inducteur — Primary wire. * 

Fil supérieur sur les poteaux télégraphi- 
ques — Wire which is the first on the 
pôle. 

Isolateur du fil qui est à la partie supé- 
rieure du poteau télégraçhimie — Insu- 
lator of a wire which ts the first un 
the pôle. 
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«^ttptfhrom, m. 
^bnuQf f. 



»&enle9^« Huatrûnt, m. 

— *&cnle9'i ûHgcmeincc 

2Cu6Iûtet. 

mente ^intereinonbet 
oerbinben. 

— ©te Cleftromaanete 

^tntereinanbet fc^U 
ten. 

<&itttete{ttanberf(^ttund, f. 



<&onigumin{, n. 

<&ti0^l (v. iDrudappatat). 
«frufeifeninagnet, m. 

4>nIfSbote, m. 

4>nIf<:onbttitor, m. I>\amz> 
ttolet «&ûIf<conbuctor. 

<&9bcoebttrif(|| — *^btoeIef# 
trtfc^l f^ânomen. 

^pbtoeleftriftrmafc^ine, f. 

«(^broflûtimetev, n. 
4^roele!troineteT| n. 



Support du fil supérieur sur le poteau té- 
léj^raphique — Top pin, Saddle hrachet. 

Courant inducteur — Inducing current, 
Primary current. 

Réj^ulateur d'une horloge électrique — 
Regulator of an electric dock. 

Siphon Kecorder — Syphon recorder. 

Relèvement d'un cî^ble — The piching 
up of a submarine cable, The grap- 
pling of a submarine cable. 

Héniophone — Hemophone. 

Electroniètre de Henley — Henley*s qua- 
drant electrometer. 

Excitateur universel de Henley — Hen- 
ley* s universal discharger ^ Dischar- 
ging longs. 

Monter une pile en tension — To Join up 
a bat ter y for electrom,otive force ou 
in tension. 

Mettre deux électro-aimants l'un à la 
suite de l'autre dans un circuit — To 
joint up electromagnets in séries. 

Montage d'une pile en tension — Joining 
up of a battery for electromotive 
force ou in tension. 

Machine à influence de Holtz — Holtz's 
machine. 

Caoutchouc durci — Hard rubber, Ebo- 
nit. 

Aimant en fer à cheval — Horseshoe 

magnet. 
Facteur auxiliaire — Temporary mes- 

seyiger. 
Conducteur diamétral auxiliaire — DiOr- 

metral conductor. 
Phénomène hydroélectrique — Hydro- 

electric phenomenon. 
Machine hydroélectrique — Hydroelec- 

trical machine. 
Hydrostatimétre — Hydrostatimeter. 
Hygroélectromètre — Hygroelectr orne ter» 



SbioeUfttif^- 

3bio{tatif4 — 3b{offatif4ie 

flXet^be. 



Idioélectricrue — Idioelectric. 
Méthode idiostatique — Idiostatic me^ 
thod. 
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Smpvàgnitun^, f. 

3ncanbe<cen}r ^* 
3ncanbe«»enîlam|>e, f. 

Snclinatton, f. 
3n:Unotion«bou|îoU, f. 

Snclinatorium, n. 
3nbia StixbUt, 
Snbiferettipunft, m. 
3nbifferenj|one, f. 
Snbudren. 
3nbucict. 
3nbuction, 

— ©totifdje Snbuction. 
-- aXagnctifcie Snbuc* 

tion. 

— fRolecularinbuction. 

— SRa0netoele!triîc|K3n* 

buction. 
Snbuctiontapparot, m. 

3nbuttion«eleftticitât, f. 

Snbuctionerelaie, n. 

SnbuctionfttoUe, f. 
3nbuction6fhom, m. 

3nbuct{on6t>cnnôgen, n. 

3nbuct{on<t>ctmcgcn, n. €$pe^ 
ciftfdjieS 3nbuction<oetmi^# 

3nbuction<ioage, f. 

3nbuctor, m. 6iemen<'r<^c 
3nbuctor. 

3nfluenj, f. 

Sn^ibiren — dint JDcpefdSfe 

in^ibircn. 
3nfhabeur, m. 



ânftrûbitcn — (Sine ©epefdjfe 

inflrabiren. 
3nflrabintn0, f. 



3nîuUtc, f. 
3rttenfitàt, f. 



Injecter — To prépare. 

Injection — Imprégnation, 

Incandescence — Incandescenz. 

Lampe à incandescence — Lamp hy in- 
candescence, Incandescent lamp. 

Inclinaison — Dip ou Inclination, 

Boussole d'inclinaison — Lipping needle. 

Boussole d'inclinaison — Dipping needle. 

Caoutchouc — India rubber. 

Ligne neutre — Equator. 

Zone neutre — Neutral Unie. 

Induire — To induce. 

Induit — Induced, Secundary. 

Induction dynamique — Voltaelectric 
induction. 

Induction statique — Statical induction. 

Induction magnétique, Aimantation — 
Magnetic polarisation. 

Induction moléculaire — Molecular in- 
duction. 

Induction magnéto-électrique — Magneto- 
electrical induction. 

Appareil d'induction dynamique — S ta tic 
inductor. 

Electricité d'induction — Induced elec- 
tricity. 

Relais Siemen's à courants d'induction — 
Siemens induction relay. 

Bobine d'induction — Induction coil. 

Gourant d'induction — Induction cur- 
rent. 

Capacité inductrice — Inductive capa- 
city. 

Capacité inductrice spécifique — Spécifie 
inductive capacity. 

Balance d'induction — Induction balance» 

Armature ou bobine Siemens — Longitu- 
dinal armature, ^iemens*s bobbin, 
Longitudinal coil. 

Induction statique — Condensation, Sta- 
tical induction. 

Retirer une dépêche — To with drato a 
message. 

Employé chargé de la direction des dé- 
pêches dans un grand bureau — Régis- 
trar of messages. 

Diriger une dépêche (après l'avoir enre- 
gistrée) — To régis ter. 

Direction donnée à une dépêche (après 
l'avoir enregistrée) — Registering mes- 
sages. 

Insulite — Insulite. 

Intensité — Intensity. 
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Snterruptov, m. 

— goucau!ff4ier 3nter^ 

ruptor. 
3Rt>ctfor, m. 
Sonen, f. 
3fo€lin{f(^. 
SfobipnamifdEf. 
Sfocleftrifc^. 

— 3fo€leftrif<5f g!â4ie. 

3ro0on{r4|. 
3foIation, f. 
Sfolationâoetmdgen, n. 
Sfolator, m. 
Sfoliranfddlod, m. 

Sfolitfti. 
Sfolitglo(f«, f. 
SfolMopf, m. 

3foKtf(|KmeL m. 
SfolirtûOc, f. 



Interrupteur — Rhe()ôo}/ie. 

Interrupteur Foucault — Mercury self 
actlng breaker. 

Inverseur — Carrent reverser. 

Produits électrolytiques, Ions — Ions, 

Isocline — Isoclinic. 

Isodvniimique — Isodynamic. 

Equîpotcntiel — Equipotential. 

Surface é(iuipotentielle — Equipotential 
surface. 

l80p;one — Isogonic. 

Isolement — Insulatinn. 

Pouvoir isolant — Insulating property. 

Isolateur — Isolator^ Insulator. 

Contact isolé (Récepteur Morse) — Bach 
s tope. 

Isoler — To insulate. 

Cloche isolante — Bellshaped insulator. 

Isolateur cloche — Bell shaped insula- 
tor, Cup insulator, Invert. 

Tabouret isolant — Insulating stool. 

Cloche isolante — Bell shaped insulator y 
Cup insulator, Invert. 



J 



Sonic. 

Soitlc'fcÇc — 3ouïe'f<i«« ®e# 

fe^ ber (Smârmung be< 

etromfteifeS. 
3ttte, m. 
Snjrtttfhonii m. 



Joule — Joule. 

Loi de Joule — Joule* s law. 



Jute, Chanvre des Indes — Jutê» 
Juxta-courant — Juœta-currenté 



JtJt. (Abréviation de Xlam^ 

mer). 
Jtabel, n. 

— din untedtbifd^e Jta^ 

bel einlegen. 

— <Sm®eefabelt)e(fen!en. 



Parenthèse (signal dans les transmissions 
télégraphi((ues) — Parenthesis. 

Câble — Cable. 

Poser un cfible souterrain — To lay an 
underground cable. 

Immerger un câble sous-marin — To lay 
a submarine cable. 

Ame de câble — Core of cable. 

16 
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^hel^lUt, m. 



ita^eHegung, f. 
JtabeOegunget^ovic, f. 

itabcDeituna, f. 
^btU\^, f. 

Jtab(lf(({f, n. 

^belfonbe, f. 

^Mttanitatot, m. 

itameelform, f. 

^mm, m. éocreetioni^ Jtamm 

^mmalfe, f. 
^nt^afen, m. 

itâfl^en fût Sûllfdjfeibf , n. 
Jtatûp^orifcje — J^tapÇori^ 

f4e SBicfung. 
JUtioneni f. 

JUtobe, f. 
^nn^eid^n, n. 
Jtctite, f. 

itcvse, f. (Sleftrifd^e ^crjc. 
Jtemn^altev, m. 
ite|]clprâpavatur, f. 

SUtU, f. tbit Jtettc bilben. 

Jtcttentiirfe, f. 

itiemftf^, m. (Sleftr{fd[|e« 

^inetif^. 

Jtinf, f. 

Jtinnerebp — Jtinncrllei^ 

'fd(|e6 Suftt^rmometer. 
itir^^of — 2)a< ®efe6 9on 

^irct^of. 
itianfe, f. 
Jtla|>pcnf9#(m, n. 

itleb(ii,n. (v. JtUbenbleibcn). 



Jtlebenbleiben, n. 



Appareil pour retenir les câbles sur les 

côtes — Arrangement to fix on land 

the shore end of a cable. 
Pose d'un câble — Laying a cable. 
Théorie de la pose des câbles — Theory 

of a cable laying. 
Ligne de câbles — Cable Une. 
Cordon conducteur des câbles — Strand 

wire of cables. 
Bâtiment pour la pose des câbles — Cable 

ship. 
Manchon protecteur pour câble — Pipe 

for underground cable. 
Sonde pour (l'immersion d'un) câble — 

Cable sounding^ Lead sound. 
Translateur de câble — Cable translater. 
Chameau — Camel, 

Game de correction — Correcting cam. 
Ebonite — Ebonite. 
Grapin pour retourner les poteaux sur 

place — Cant hooh. 
Relais de sonnerie — Bell relay. 
Endosmose électrique — Electric osmose. 

Produits dégagés au pôle négatif de la 
pile — Cations. 

Electrode négative, Cathode — Cathode, 

Point de repère — Guiding mark. 

Kérite — Kerite. 

Bougie électrique — Electrical candie. 

Chandelier — Electrical candie holder. 

Procédé d'injection en vase clos — Injec- 
tion in closed vessels. 

Former la chaîne — To for m an electric 
chain. 

Chaînette — Catenary, 

Trichiurus electricus — Trichiurus elec- 
tricus. 

Cinétique — Kinetic. 

Coque ou nœud des câbles — Kink. 

Themiomètre de Blinnersley — Kinners- 
ley's elec trothermome ter. 

Loi de Kirchhof — Kirchhofs law. 

Nœud d'un câble — Kink. 

Annonciateur téléphonique — Téléphone 
annunciator. 

Adhérence de la palette d'un électro-ai*- 
mant — Attachment of the keeper^ 
Sticking of the keeper or armature of 
eleciromagnet . 

Adhérence continue de la palette d'un 
électro-aimant (Dérangement^ — At^ 
tachment of the keeper^ Sticking of 
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Mfjip^ofttn, m. 

SUmwihaâif f. 
Jtkmme, f. 

— 2)re{arm{0C iClemme. 

itlenune — IDrt ifo^e itieiiiine. 

— Dro^toecbinbundl^ 

flemme. 
SlixfXtnam\^ltnf m. 

Jtlopfet, m. 

Jtlopfjeuôi n- 
Jttitm|>enf m. S^n. 
Jtnicf , m. 
jtnict^bel, m. 

Xnitvoift, n. 

5tno|)fIei^e, f. 

Jtnoten, m. Unge^ôtigerJtno^ 

ten. 
5tnoten6tmb, m. 
Jtnotenftation, f. 

5to(Ie, f. 

5to^lenfenifpre<^Kr, m. 
jtombinateur, m. 

itombination, f. 
Kontaftfnopf, m. 
Xontaîtftift, m. 
Xontroirab, n. 
JConttoI^^n, m. 

Jtopf, m. 5topf einet iDepefdjfe. 

Jt^er, m. 

itoriOttdeleleftro^foi), n. 

Jttaft, f. (Sleftromototifc^e 

^aft. 
jtraftlinie, f. 
jtraftûbertra^und, f. 

jttamme; f. 

Sxîii m. ®ef4f&4tet Jtreié. 
5tni<Iauf, m. 

— Sinen Jtrei«tûuf ôjfnen. 
-— (Sinen ibreii a WU^ 



fTiô keeper ou arma^ur^ of electro- 

magnet. 
Eclisse, Assemblage de petits poteaux — 

Braces to prop a pôle. 
Pince plate — Fiat plier s. 
Pince — Pliers, 
Pince à trois branches — Three legged 

tongs. 
Pince à trois branches — Three legged 

tongs. 
Pince de raccordement —Pindin^ clamp. 

Commutateur à ressorts ~ Federcommu- 

tator. 
Parleur — Sounder. 
Taquoir — Swift. 

Golombin — Lump of plastic clay. 
Bosse — Bend, 
Levier brisé écrivant de l'appareil Morse 

— Divided writing pallet. 
Tuyau coudé — Bended tube ou pipe. 
Planchette à borne — Terminal road. 
Nœud (des câbles) — Kink. 

Ligature — Binding. 

Station de bifurcation — Branching oft 

station. 
Charbon — Carbon, 

Téléphone à charbon — Carbon telephon, 
Combinateur — Combinator. 
Combinaison — Combination. 
Bouton de contact — Push button. 
Goujon — Pin. 

Croix de Malte — Spring stop. 
Doigt d'arrêt (de la croix de Malte) — 

Cam of spring stop. 
Préambule d'une dépêche — Preamble 

of a message. 
Plaque du milieu du manipulateur Morse 

— Key bridge, 

Electroscope à balle de liège — Cork bail 
electroscope. 

Force électromotrice Electromotive 

force. 

Ligne de force — Line of force. 

Transport de la force — Transmission 
of the force. 

Cavalier, Crochet de support télégraphi- 
que — Staple^ Hook in insulator. 

Espace protégé — Area of protection. 

Circuit — Circuit. 

Ouvrir un circuit — To open a circuit. 

Fermer un circuit — To close a circuit. 
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SttîMtiâi, m. 
itrcUfhomi m. 

Jttf ofotining, f. 

Stttni, m. Jtrctti oon 9^ltk t. 

itdeg^tetegtttp^, m. 

Jtrone, f. Jtrone be6 9torb« 
Jtugelbli^, m. 
JtugeUIeftriftrmûfc^e, f. 

itugelfd^fttclegrop^, m. 

5tu$fuf, m. 

5tunbt — 5tunbf f4K Siflur. 

Jtupferfta^lbro^t, m. 
5turbetumf4alter, m. 
itûftenbeobo^tungiltation, f. 

^û^tnîaM, n. 

Jtçanifïren. 



Touche circulaire — Circular touch. 
Courant d'Ampère — Ampere^s solenoi- 

die ouvrent , 
Injection à la créosote — Creosoting. 
Pince de Peltier — PeUier^s thermo-test 

pair» 
Télégraphe de campagne — Field tele- 

graph. 
Télégraphie militaire — • Field ou milita- 

ry telegraphy. 
Couronne d'aurore boréale — Corona of 

an aiCrorcT. 
Eclair en boule — Fire baîlj Globuîar 

lightning. 
Machine électrique à globe de soufre — 

Sulphur bail electrical machine. 
Télégraphe électroglobotype — 
Pince — Crow bar. 
Figure électrique de Kundt sur plateau 

conducteur — Kundfs electrical figu- 
re on conductor. 
Fil Compound — Compound wire. 
Commutateur à manivelle — Lever switch. 
Poste d'observation sur les côtes — Look 

ont station on the coast. 
CùhlQ des côtes — Shallow water cable, 

Shore end. 
Injecter au bichlorure de mercure — To 

kyanise. 
Injection au bichlorure de mercure — 

Kyanising. 



L 



Sabung, f. 
£abun0<cceffic{ent, m. 

Sabungftrûctflanb, m. ®ebun^ 
benec Sabung6rûctflanb. 

Sabungêfâttle, f. 

Sabungêflrom, m. 

^a^txtiia^f m. jDer aûronipoit 
nacd ben Sagcrplâ^n. 

SameUarmagnct, m. 

Camtttenmagnet, m. 

ioxcc^f f. (S(e!ttif(^ iavK^, 
eane, f. Sane'd Slafc^K- 



Charge — Charge. 

Coefficient de charge — Coefficient of 
charge. 

Charge résiduelle latente — Bound resi- 
dual charge. 

Pile secondaire — Secundary battery. 

Courant de charge — Current of charge. 

Transport à pieoL d'oeuvre — Carriage to 
the spot of the works. 

Aimant feuilleté, Aimant en lames ou la- 
mellaire — Lamellar magnet. 

Aimant feuilleté, Aimant lamellaire ou en 
lames — Lamellar magnet. 

Lampe électrique — Electric lamp. 

Electromètre de Lane --Lane's unitjar. 
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S&nûc, f. Mebttcirte 8&119C. 
Sôuffc, m. 
SàufenocOCi f. 

eâtttefôttb, f. 
ZmxU^tUuttQf f. 

8&tttetafle, f. 

— UixUtêftt mit Md^ 

lïônaï. 
Sôtttetoer!, n. 
&autctoett({n{e, f. 
Ufyce, f. SBaf^bum Bcf^re. 
£eiftiiii9<râ^{dfeit, f. 
eeiten. 
Seitcr, m. 

— ®uter «citer. 

— aXittclmâfiôcr «eitet. 

' Cc^Iec^ter eeitec. 

— «citer erfler JWoflfc. 



— «citer swciter JUafle. 



Scitftoft; f. 

«citung — îDie tcïeôrop^ifdiic 
«citung. 

— «uftlcitun^. 

— Obcrirbif4ie «eitung. 

— etabtieitung. 

— tSubmarine Scitung. 

— Untcrirbifcie «eitung. 
~ Unterfecifd^ «eitung. 

— SSerfenfte «eitung. 

— 3n bie «eitung micber^ 

dcben. 
«citunssauffc^r, m. 
«citimgibli^blciter, m. 

«citun^Sbra^t, m. 

— @dîi»crcr «eitungi^ 

brabt. 

— «eic^ter «citungebratf). 

«citttngéfâ^idfeit, f. 

— 9)2adnetifd^e Seitungé^ 

fâ^iflfeit. 

8eitund<li$c, f. 



Longueur réduite — Reduced length. 

Chariot — Chariot^ Slide. 

Axe du chariot — Vertical axis of the 

chariot. 
Poteau de sonnerie — Bell pôle. 
Position sur sonnerie — Alarum bell in 

circuit. 
Bouton de sonnerie — Bell push. 
Bouton de sonnerie à répétition — Repea* 

ting bell push. 
Sonnerie — Alarm^ Bell, Clock. 
Ligne de sonnerie — Bell Une. 
Jauge de Washburn — Washburn gauge. 
Rendement — Efficiency. 
Conduire — To conâuct. 
Conducteur — Conductor. 
Bon conducteur — Good conductor. 
Moyennement conducteur — Semicon-- 

ductor. 
Mauvais conducteur — Nonconductor. 
Conducteur dans lequel il n'y a pas de 

décomposition électrolytique — First 

class conductor . 
Conducteur où il y a des décompositions 

électrolytiques — Second class conduc- 
tor. 
Conductibilité — Conductivity. 
Ligne télégraphique — Télégraphie Une. 

Ligne aérienne — Overground Une, Over- 

land Une, Aerial Une. 
Ligne aérienne — Overground Une, Over- 

land Une, Aerial Une. 
Ligne urbaine — Town Une. 
Ligne sous-marine — Submarine Une. 
Ligne souterraine — Underground Une. 
Ligne sous-marine — Submarine Une. 
Ligne sous-marine — Submarine Une. 
Rentrer sur un fil — To come in a cir- 
cuit, To break in a circuit. 
Surveillant — Lineman. 
Paratonnerre de ligne — Lightning pro- 

tector to pôles. 
Fil (le ligne — Telegraph Une wire. 
Fil de ligne lourd (entre 2mm, 7 et 5»», 5 

de diamètre en Allemagne) —Heavywire. 
Fil de ligne léger (de 2mm, 7 de diamètre) 

— Light wire. 
Conductibilité — Conductivity, 
Conductibilité magnétique — Magnetic 

conductivity. 
Cordon conducteur — Conducting cord 

for electric bell. 
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MtmQixti6i\ct, m. 
itUm^i^âjmxt, f. 

Seitungéunterfu^er, m. 
ZtiUxn^Mtmèaînf n. 
«enj — eeni'Weé ®efeè. 

— QtiaitUiàit. 

— JtoIteS £t4t. 
Sic^tbogen, m. (Sieftrifdjier 

Si^tbogen. 
eid^tenberg — SidJtenbctô'fdSfe 

g^tptte; f. 



ZUf)tma^ntt, m. 
«imnorlû lignorum. 

Simnotia terebtûns. 

einic, f . ZeU^vapWdit ftinie. 

— «<nfc an bcr ©trafe. 

— S'icutrarc «inie. " 
einicnbottctie, f. 
StnîenbU^, m. 

etnienbliéûbleitetf m. 

8lnieneicponcnt, m. 

ftfnieninfpector, m. 

einîeninfpicicnt, m. 

ftinien»c4lfel, m. 

Sippe, f. Sîeibungô^Cippc. 

«ocal — gocûle ©îj^ottunô. 

«ocalbatteric, f. 

eog, n. (Sleftrifd&eé «og. 

Ci5ffclbo^rer, m. 

iôt^haf^n, f. 

£ôt$bocI, m. 

«ôttieifen, n. 



Circonscription de surveillance des lignes 

— Area of district for maintenance 
oftelegraph Unes. 

Reviseur des lignes — Line superinten- 
dant, 

Gordon conducteur — Conducting cord^ 
Strand conductor. 

Explorateur de fil — Wire finder. 

Pouvoir conducteur — Conductivity . 

Loi de Lenz — Lenz's law. 

Lumière électrique ^ Electric light. 

Lumière provenant d'une lampe mono- 
phote — Light from lamp tn simple 
circuit. 

Lumière provenant d'une lampe polyphote 

— Light from lamp in multiple arc. 
Lumière froide — Cold light. 

Arc lumineux — Voltaic arc. 

Figure de Lichtenberg — Lichtenberg's 

dust figur. 
Auréole, Gaîne lumineuse, Nappe de feu 

— AureolCj LuminoUs sheath, Sheath 
of fire . 

Aimant lumineux — Light magnet. 
Limnoria lignorum — Limnoria ligno- 

rum. 
Limnoria terebrans — Limnoria tere- 

hrans. 
Ligne télégraphique — Télégraphie line. 
Ligne télégraphique sur route — Road 

Une. 
Ligne neutre (Aimantation) — Equator, 
Pile de ligne — Line hattery. 
Eclair en sillons — Forked lightning. 
Paratonnerre de ligne — Line lightning 

protector, Lightning protector to pôles. 
Exposant de ligne (Nystrœm) — Expo- 

nent of line. 
Inspecteur des lignes — Inspecter of 

Unes. 
Inspecteur des lignes — Inspecter of 

Unes. 
Permutateur — Universal stoiich. 
Lèvre de frottement — Steel rider. 
Installation en local — Short circuiting. 
Pile locale — Local hattery. 
Loch électriqijLe — Electrical log. 
Cuillère, Curette — Spoon. 
Porte-goutte — Bevel of the soldering 

iron. 
Chevalet à souder — Trestle ou tripod 

to maintain wire while soldering. 
Fer à souder — Soldering iron. 
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iàt^iUn, n. 

iàtffllupipî, f. 
Sdt^folben, m. 
edt^fteUe, f. 

— ©panifie S^t^ffeOe. 

Sft^wotfer, n. 
eufteleftticitàt, f. 

Suftfabel, n. 
SuftlameUe, f. 
Suftleitune, f. 

«iiftplfloïe, f. 
Sttftplatte, f. 
£ufttt^ermomctct, n. 



Instrument pour opérer le joint par étran- 
glement — Joint lever. 
Mordache à souder — Solder in g pincer s, 
Fer à souder — Soldering iron. 
Soudure, Point de raccordement des fils — 

Solder ed Joint, 
Soudure espagnole — Ttoisted joint, Bell 

hanger's joint. 
Esprit de sel — Spirit of sait. 
Electricité atmosphérique — Atmospheric 

e^ectricity. 
Câble aérien — Overhead cable. 
Plaque de ligne — Line plate. 
Ligne aérienne — Overground wire^ Over- 

land line, Aerial line. 
Pistolet de Volta — Electric pistole. 
Plaque de ligne — Line plate. 
Thermomètre à air — Electrothermo- 

meter. 
Perce-carte, Expérience de Luilin — Lui- 

lin's experiment. 



M 



fDtoaSftabf m- 

fOtaaaiitt, n. fOta^netifdSieS 

SXtt^neftpIlaQajce, f. 

SDtoanefrp^aOfraft, f. 

Wta^xutt m. 

— fSUihtnUt â>lo0n(t. 

— 3ufaminengefe(tcr 

fRagnet* 

— 9lt4t gef^loflener 

fRagnet. 

— Slâttermagnet. 

— ^ûmettûrmûgnet. 

— C^Iementarmagnet. 

— 9){ofecularmagnet. 

— S^ormaUnognet. 

— Saabmognet. 

^ ti((|tmagnet. 



Bouteille électrométrique — Unit jar. 
Calil)re pour la mesure des diamètres des 

fils — Wire g auge. 
Faisceau magnétique — Magnetised fagot. 

Axe magnécristallin — Magnecrystalline 
axis. 

Force magnécristalline — Magnecrystal- 
line force. 

Aimant — Magnet. 

Aimant permanent — Permanent magnet. 

Aimant composé — Fagot magnet, Com- 
pound magnet. 

Aimant fermé — Closed magnet. 

Aimant non fermé — Unclosed magnet. 

Aimant feuilleté — Lamellar magnet. 
Aimant feuilleté, Aimant en lamelles — 

Lamellar magnet. 
Elément magnéti(jue — Molecular magnet s 
Aimant moléculaire — Mo lecu lar magne t. 
Aimant Jamin normal — Normal magnet. 
Aimant plat en une seule lame — Straight 

magnet^ Plate magnet. 
Aimant lumineux — Light magnet. 
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^Q^mthnnM, m. 
SRagneteifenfletti, m. 
fOiagneteleftriftrmafd^ine, f. 

(2){agnetinbuction, f. 
(2){âanetinbuctiondflrom, m. 

— SWagnctlfi^c gigur. 
SHtagnetifirbar. 
fOiagnetiflrbarfeit, f. 



SO^âgnettftren. 

— jDurc^^trcttden magne* 

ti|?rcn. 
!0{agnett|tntng, f. 

— fOlagnetittrung bur^ 

SSect^eibtng. 
fOlaônctijîrungôconflante, f. 

aXagnetiêmud, m. 

— Sutûdblcibenber SKûg* 

neli^mud. 

— Seemûncntcï !Kaônc«» 

tidmud. 
-— (Sebunbener ^agne* 
tidmud. 

— greier ^agnetidmué. 

— îD^agnetUmuéberSoie. 

!0^agnet!ief , m. 
fO^agnetnabel, f. 
!0^âgnetoele!trtf[nnaf4{ne, f. 

S^agnetoeleftrif^. 
9]'îadnet09rap^, m. 
fDlagne tome ter, n. 
fKagnetfpiegel, m. 
9]'îagnetfîab, m. 
9){ai4e'f4e fiattede^ 
S)^âlgen. 



ÇSRantpulatot, m. 
2Ror!irpfâ^ï(|>en, n. 

SJlaterialtenbepot, n* 

sDîatertalienmagasfn, n. 
fO^aterie — etta^tenbe SJlâJ 
terie. 



Faisceau aimanté — Magnetiéed fagot. 

Pierre d'aimant — Natural lodestone. 

Machine magné toélectrique — Magneto- 
electric machine. 

Induction moléculaire magnétique — Mag- 
netic polarity, Magnetic induction. 

Courant magnétoélectrique — Magne to- 
electric current. 

Magnétique — Magnetic. 

Spectre ou fantôme magnétique — Mag- 
netic curves. 

Susceptible de s'aimanter — Capable of 
being magnetised. 

Susceptibilité de s'aimanter — Suscepti- 
bility of being magnetisedy Magnetic 
sàbility. 

Aimanter — To magnétise. 

Aimanter par les méthodes de la touche 
— To magnétise by contact. 

Aimantation — Magnétisation. 

Aimantation par influence — Magnéti- 
sation by induction. 

Constante d'aimantation — Constant of 
magnétisation. 

Magnétisme — Magnetism. 

Magnétisme rémanent — Residual mag- 
netism. 

Magnétisme rémanent — Residual mag- 
netism. 

Magnétisme condensé — Sound magne- 
tism. 

Magnétisme libre — Free magnetism. 

Magnétisme de position — Magnetism 
from the eartn. 

Pierre d'aimant — Natural lodestone. 

Aiguille aimantée — Magnetised needld 

Machine magnétoélectrique — Magnéto- 
electric machine. 

Magnétoélectrique — Magneto^electric. 

Magnétographe — Magnetograph. 

Magnétomètre — Magnetometer. 

Miroir d'aimant — Mirror of magnéto 

Barreau aimanté -— Straight magnet. 

Pile Maiche — Maiche's battery. 

Numéro du calibre des fils westphaliens 
correspondant au numéro 7 anglais — 
Wire n» 7 english gauge. 

Manipulateur —- Key. 

Fiche, Jalon — Surveyor^s stake^ Sur^ 
veyor's pichet. 

Dépôt de matériel -— Télégraphie Store 
house. 

Dépôt de matériel — Store house. 

Matière radiante -^ Radiant matter. 
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IBlautthodj m. 



^Otauerbûgel, m. 
^Dïâufe^mû^le, f. 

^î\oqxœpi)j m. 
Membrane, f. SOtembrane bei 

bem ^etnfprec^ppûrât. 
aRemcl — @rub SRcmcl. 



— gcin SRcmel. 



- ^lin! SKcmel. 



9){ende, f. Slefttifd^e ^enge. 
fOieribian, m. so^agnetifc^er 

SKecibian. 
^erf^eic^en, n. 
aXef brûtee, f. 

SHeffinabogen, m. ^efflng^ 
bogen bed é^epleniff^erd. 

SKeffunbe, f. (Sleftt{f(|e fOief » 
funbe. 

rat. 
9)l{(!rotaftmeter, n. 

!Ri!rometerf4raube, f. 

SRifrop^on, n. 
SÛtiaimetettajler, m. 

SKinenjûnber, m. 
SO^ifmei^ung, f. fOlagnetifcl^e 

SOlifwei^ung. 
fD^itlefen. 



(S^itfpre^en. 

(S^itfpred^en, n. 
SRittcl. 



SDlitteUinie, f. 



Construction en fer pour soutenir une 

ligne au-dessus d'un mur — Support 

for over wall Une. 
Console en fer, Bride à scellement — 

Brachet, Wall bracket. Boit, 
Mouse-mill — Mouse-mill, 
Allocation kilométrique — Alloioance hy 

distance. 
Melographe — Melograph, 
Membrane phonique du téléphone — Vi- 

hrating diaphragm. 
Numéro du calibre des fils westphaliens 

correspondant au numéro 8 anglais — 

Wire No 8 english gange. 
Numéro du calibre des fils westphaliens 

correspondant au numéro 10 anglais — 

Wire No iO english g auge. 
Numéro du calibre des fils westphaliens 

correspondant au numéro 11 anglais — 

Wire No ii english gauge. 
Quantité électrique — Electric quantiiy. 
Méridien magnétique — Magnetic meri- 

dian. 
Point de repère — Guiding mark. 
Pont de Wheatstone — Wheatstone's 

bridge. 
Ailette métallique du Replenisher — Car- 
rier of the Replenisher. 
Electrométrie —Electricalmeasurement. 

Appareil multiple Meyer — Meyer^s mul- 
tiple apparatus. 
Microtasimétre — Tasimeter ou Micro- 

tasimeter. 
Vis micrométrique — Micrometrical 

screw. 
Microphone — Microphone. 
Jauge micrométrique — Micrometrical 

gauge. 
Exploseur de mine — Mine exploder. 
Déclinaison magnétique — Magnetic de- 

clination. 
Lire au passage pour contrôle — To read 

transit messages in order to check 

them. 
Etre alfecté de mélange — To be in con- 

tact. 
Mélange — Contact. 
Numéro du calibre des fils westphaliens 

correspondant au numéro 13 anglais — 

Wire No 13 english gauge. 
Ligne ou Zone indifférente — Neutral 

Unie. 

16 
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wtmankm.î. 



VtîtUfbmqy f. 

WtoUcukixinbmtiotty f. 
WloUadoxma^mt, m. 
iRofeniIârfhroiii, m. 
VlmenU n. Stoment M 
fRonop(K>tc. 

8torfe, m. tXorfef4cf{b<q># 

porat. 
iRcrfer, m. Çè^Md\fy%9tw 

fer. 
tRorfeflreif, m. 

i)^tttt{pIicator, m. 
fRotttpKrotmoOe, f. 

tXttffri^oni, m. 
SKitttttaCy m. 



Plaçpie de xjK>int d'appui du levier du ma- 
nmulateur Morse — Axis jjlate of a 
Morse key. 

Conduction. Communication j>ar conisuci 

— Communication^ Conditction. 
Coefficient — Modul. 

Induction magnétique moléculaire — Mo- 

lecular induction. 
Elément magnétique. Aimant moléculaire 

— Magnftic elem>ent . 

Courant d'Amj^ére — Ampères solenoi- 

die current. 
Moment magnétique — Magnetic mo- 

m,ent. 
Monophote — Monophote, 
Télégraphe écrivant »ur une ligne — Tele- 

gràph writing on one Une. 
Appan-il Morse écrivant — Morse inh 

wriling. 
Mortier électrir|ue — Electric mortar. 

Bande ^de papier) Morse — Paper slip 

ou strip. 
Motus stoechiagus. Endosmose électrique 

— Electric osmose ou endosmose. 
Communication à manchons — Commu- 
nication îcith ajointing muff^ Joint 
tube, Mould joint. 

Bouwjol's Multiplicateur — Multiplier. 
Bobine de multiplicateur — Multiplica- 

tion coil. 
Courant de» muscles — Muscular current. 
Commutateur — Commutator^ Switch, 

Circuit changer. 



N 



ft (fltlfl). 
8lM!(lco(l0iiHntii9, î. 



Abréviation transmise sur les lignes alle- 
mandes et correspondant au < zéro t 
des lignes françaises et anglaises* 

Contreverification — Final vérification 
of a Une. 

Luire après une décharge — To gloio 
after discharge. 

Lueur après une décharge ^ Glow after 
discharge. 



wKatel. 













Briller iiprMi tm» déch«rg« — 7'{> 



- ProVrHyaUa 



fias ' fuir* buivre • — Re- 
.; . . ofa meuaçe to fiAlow. 



Ai.'u 


:!" aimant-* — ilagnetittd ntedle. 


Aii'.j 


!l<r f'^;)- — Wliirling nvi^U. 




— St^dle xntlntment. 




-L' ■uilJe — .V<M!rfte U:U- 


itra J'fi. 


1^1-, 


rajjiit à uut aiyuUl^ — Kinfle née- 


d( 


l:U<jraph. 


T^I- 


fit-, tel^graph. 




Nujjj 


-ro du cîilji,rt d*îë iU(- •-.m 




■ i»a«.?«. 


fy^^. 


) apjrtireiiw de lueur cendrée — A»- 


A 


id:re — H<ff^jii4ary a.r.t. 




■l-'ia'r::' -}'■;;, K jÂI. •■[; (joan- 


r^ 


, --■■ ■ ■ ■■-. in pa^ 


Bi!u 


q'fiT Jf- C'jurdiit tilwlr'*- 


ai: 


luiiVi- — T; ti/td tfte in 




, My. 




JoiH-tAt 




- ■ "iT'ntil 




■ -aîiiaiiui 


-Vf 


i,'i.,,^'j of Ifie >itt:(r<jma- 



y 



y 



W,ri KhûJt it n'A (t^ firft c 

IbiJal^ur d'uii JU qui ri'twt [jas Ifr premier 
Bur i"^ jj'jteau — Jntulator ofa Kire 
i'-ht':h tt n'jl Ihe f-r.-- '..■ ■< ■ poif. 

I>;riva'.iori — SItunt, Eicai/ee. IterivO' 

1>. ""' 



'Laiiifrt a dêrivaliou — Hhunted circuit 
Bt.'- ■; :■ j- .■'■i|'rijiju': priv^ — PrivaU 



- 252 - 



iUUmf^t, f. 



9(ebem9Cd9 t^* 

Steçmen — Cline jDepef^ 
ne^men. 

Slerocn^tom, m. 
9leu{tlbcrbtâ^t, m. 
Slcuttûle — 9lcutroïc 8inie. 
9ieutraKfîren (fl4i). 
S^ewmann — 9?c»mûnn'fcl^« 

SlidjlteleftroCçte, m. 
Slid^tleiter, m. 

SW^rite, f. 
9lioeâUf[â(l^, f. 

Sltoeauflânbig — jDfe nfoeau^ 

9lot\>l\d)t, n. 

9lorbli(l^tfltom, m. 

Slorbpot, m. 
Slormalbta^t, m. 
9lonnaleU!tricitât, f. 

9lonnalmagnet, m. 
9lonnalu^r, f. 

9lot^bunb, m. 
9lot^ftgnaI, n. 
Sîotéjlongc, f. 
Stottjweifc. 

9luaflrt((|, m. 



Cadran commandé par une pendule élec- 
trique — Dial controlled by an elec- 
iric regulator. 
Dérivation — Shunt, Escapes, Dériva- 
tion, 
Négatif -— Négative, 
Recevoir une dépêche — To receive a 

telegramm. 
Inclinaison — Dip ou Inclination, 
Gourant des nerfs — Nervous ouvrent. 
Fil de maillechort — German silver. 
. Ligne neutre — Neutral Une. 
Se neutraliser — To neutralise. 
Loi de Newmann — Newmann's law. 

Corps non décomposable par l'électricité 
— Non electrolyte substance. 

Corps non conducteur, Mauvais conduc- 
teur — Bad conductor, 

Nigrite — Nigrite, 

Surface de niveau — Equipotential sur- 
face. 

Installation de deux isolateurs au môme 
niveau sur le poteau — Opposite ins- 
tallation of tsolators. 

Lumière polaire, Aurore boréale — Au- 
rora borealis. 

Courant d'aurore boréale — Current pro- 
duced by an aurora. 

Pôle nord — Marked pol. 

Fil normal — Normal wire. 

Electricité d'un temps serein — Electri- 
City of clear weather. 

Aimant normal ( Jamin) — Normal magnet. 

Pendule régulatrice — Regulating elec- 
trie dock. 

Torsade provisoire — Temporary joint. 

Signal de détresse — Danger signal. 

Poteau provisoire — Temporary pôle. 

Sous forme de notice — Under the form 
of a notice. 

Trait correspondant au zéro, Point de re- 
père — Guiding mark. 



O 



D m). 



Est (Âhréviation dans la désignation d'un 
tronçon de fil) — East. 
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£>6etirb{f4. 

Oefe, f. 

Deffhen — Ginen Gtromfceid 

dffîieii. 
Oeffiien, n. IDad £)e|fnen eined 

@tromfre{fe<. 
Oeffhungdinbttctiondflrom, m. 

£)effhun9dfun!en, m. 

O^m, n. 

O^mmetcr, n. 

O^m'f^ie — DJm'fd^eô ®cfe|. 
Ocltintc, f. 
£)innibu«Iettuna, f. 

OttibatttxU, f, 
OrtébcflcObcîirf, m. 

O|oleritc, f. 
Ojoii, n. 



Aérien -— Aerial, Overground, Overland. 

Cavalier — Staple, 

Ouvrir un circuit — To open a circuit. 

Ouverture d'un circuit — The opening of 

a circuit. 
Gourant d'induction d'ouverture — Indu- 

ced current on breahing contact. 
Etincelle d'ouverture — Sparh ai hrea- 

king contact. 
Nom de l'unité pratique de résistance, 

Ohm — Ohm. 
Ohmmètre — Ohmmeter. 
Loi de Ohm — Ohm's law. 
Encre oléique — Telegraph printing ink. 
Fil omnibus — Omnibus wire. 
Local — Local. 
Pile locale — Local hattery. 
Circonscription de remise gratuite — 

Area of free delivery of messages. 
Ozokérite — Ozoherite. 
Ozone — Ozone. 
Tube ozoniseur — Ozonising tube. 



P 



3)ad^9ttop, m. 

f)âpter, n. C^(e!ttif(^e<9>apier. 

î)a|){erbeledung, f. 

^opietbtûcfe, f. 

papier bûfd^I, m. 

3)aptetconbenfator, m. 

3)apierfû^tung, f. 

^apiertoUe — (Sine neue |)â^ 

pierroOe auf^ie^en. 
?)apierjlrcif, m. 

9)appelelement, n. 



9)aralIeIf4|oIten — IDie QUU 
tromagncte pataHeir^altcn. 



Pachytrope — Pachytrope. 
Papier électrique — Electric paper. 
Armature de papier de la machine de 

Holtz — Paper armature. 
Glissière de papier (App. Hughes) — 

Aigrette de papier — Toy head^ Paper 
brush. 

Condensateur à papier — - Paper conden- 
ser. 

Système d'entraînement du papier — 
Paper moving System. 

Mettre un nouveau rouleau de papier — 
To put on a roll ofpai^er. 

Bande de papier — Slip ou strip of pa- 
per. 

Elément à diaphragme de papier mâché 
— Elément with a papier mâché dia- 
phragm. 

Installer la bifurcation du courant dans 
les bobines des électro-aimants — To 
join up the electromagnets in quantity. 
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9)âtanelf4altun0, f. 



?)arïe|ïn; n. 

|)aff[t). 

|)ûfnt)(tat. f . 

9)aufen, t. (Slefttif^e 9>ûufen. 

^oufenblflonj, f. 



3)aufen!egel, m. 

?)eWeï — ?)elt{er'f4icô (gteï* 

trometer. 
9)enbel, n. .jtonifd^ed 3)enbel. 

9>enbel(|ien, n. ^leftrifc^ed 

|)cntel(9en. 
|)enbeUfolatot, m. 



yenbelfugeti f. 
t)erpctuum mobile. 
9)fai)l(appe, f. 
|>fcit, m. 
|>foflen, m. 

— .Jtïeiner |)foftcn. 
y^ânomcn, n. ?)eltier'f4ie« 

|)4ânomen. 
|)bonogtap4, m. 
^^onodfop, n. 
t)^ofp^orbron2ebra^t, m. 

|)^ofp<)orefc€nî; f. 
|)^otometct, n. @ïe!trif4iel 

^^otometer. 
|)^ototele0rop^, m. 
|)icpe, f. 

^Hftole, f. eieîtrifdSic ?){flolc. 
|)Iatin — 9)tatin platiniren. 
^lattenbli^ableiter, m. 

^latpmeter, n. 
^l, m. 
-- SKûpnctifdjicï |)ol. 

— |)o|fti»er t>oï. 

— ^te^atxut |)oï. 

— 8e(nbH*er S)ol. 

— grcunbfc^aftlicjcr |)ol. 

— ©lei^namlger 3)oï- 

— Unole^namiger 9)ol. 



Installation d'une bifurcation du courant 
dans les bobines des électro-aimants — 
The joining up of electromagnets in 
quantity. 

Montage d'une pile en quantité — Joi- 
ning up of a oattery in quantity, 

Parkesine — Parkesine. 

Passif — Passive, 

Passivité — Passivity, 

Pauses électriques — Electric pauses, 

Eloignement des corps nécessaire à la dé- 
monstration des pauses — Pause dis- 
tance. 

Cône émoussé servant à la démonstration 
des pauses — Pause cône, 

Electromètre de Peltier — Peltier^s elec- 
trometer. 

Pendule conique (Hughes) — Conic pen- 
del. 

Pendule électrique — Bail ofelder pith 
or cork hung by athread. 

Isolateur à suspension — Swinging iso- 
lator with suspending hooh, Suspen- 
ded isolator. 

Pendule conique — Conic pendel. 

Balancier de Zamboni^ Zamboni' s beam. 

Chapiteau d'un poteau — Pôle cap. 

Flècne (de la chaînette) — Say ou Bip, 

Poteau — Pôle, Post, 

Potelet — House attachment. 

Phénomène de Peltier — Peltier^s effect. 

Phonographe — Phonograph, 

Phonoscope — Phonoscope. 

Fil de bronze phosphoreux — Phosphor 

bronze wire. 
Phosphorescence — Phosphorescence. 
Photomètre électrique — Electric photo- 

meter. 
Phototélégraphe — Phototelegraph. 
Robignole — Faucet. 
Pistolet de Volta — Electric pistol. 
Platiner du platine — To platinise. 
Paratonnerre à plaques — Plate light- 

ning conductor. 
Platymètre — Platymeter, 
Pôle d'un aimant ou d'une çile — Pôle, 
Pôle magnétique — Magnetic pôle. 
Pôle positif — Positive pôle. 
Pôle négatif — Négative pôle. 
Pôle de même nom — Lihe pôle. 
Pôle de nom contraire — Unlike pôle. 
Pôle de même nom — Lihe pôle. 
Pôle de nom contraire — Unlike pôle. 
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|>or — 2fnalodet |)ol. 

— 2Cnt«oôct S)ol. 
|>oïorbra^t, m. 
*otor(fûtion, f. 

— (5reîtrol9tîf4ie 9olatU 

fûtion. 

— «ïeftriWe |)olar{fû^ 

tion. 
9oUxi\ation€hatttxU, f. 

|)olarifation«ebenr, f. tbit 
2)re^und bet ^oIarifat{on<# 

ebene bur^ ben ^a^nttU^ 

m\xi. 
|)olariftrbar. 
yotorifïrbarîeit, f . 

9>oIanf!ren (ftc^). 
S)otoritat, f. 
yolarlic^t, n. 

|)olbra^t, m. 
9)oieUmme, f. 

9)oIwe4feI, m. 

3)ol9p^ote. 

t)ol9dfop, n. 

S)o|ïtit). 

|o|t, f. C^teîtriWe S)ofl. 

$)ofllâdemb. 

î)otent{a(, n. 

î)otent{aln{t)eau, n. 

yotentialnioeâubiffeten}, f. 

yotentiatt^eotie, f. 

yotentiometer, n. 
Shr&patatur/ f. 

— SoUfommene 9^â))a# 

ratur. 

— UnooUfommene ^ra# 

paxatw. 
9)(âpar{tanfla(t, f. 



pxtMa% m. 
pxtUfttin, m. 



Pôle analogue (Pyroélectricité) — AnalO' 
gous pôle. 

Pôle unlilogue — Antilogous pôle. 

Electrode — Electrode, 

Polarisation — Galvanic polarisation. 

Polarisation lumineuse — Polarisation 
of the light. 

Polarisation électrolytique — Electrolytic 
polarisation. 

Polarisation d'un diélectrique — Polari- 
sation. 

Pile de polarisation, Pile secondaire — 
Polarisation battery, Secundary pile. 

Rotation du plan de polarisation par le 
magnétisme — Rotation of the plan of 
polarisation of the light by magne- 
tism. 

Susceptible de se polariser — Polarisable, 

Susceptibilité de se polariser — Polari- 
sable State, 

Se polariser — To be polarised. 

Polarité — Polarity, 

Lumière polaire. Aurore boréale — Aw- 
rora borealis. 

Electrode — Electrode, 

Pince pour les pôles d'une pile — Connec- 
tion binder. 

Commutateur des pôles d'une pile — Bat- 
tery commutator^ Pôle changer, 

Polyphote — Polyphote, 

Polyscope — Polyscope, 

Positif — Positive. 

Poste aux lettres électrique — Electric post* 

Poste-restante — Post restante. 

Potentiel — Potential. 

Niveau potentiel — Potential leveh 

Différence de niveau potentiel — Diffé- 
rence ofpotentials. 

Théorie du potentiel — Theory ofpoteu" 
tial. 

Potentiomètre — Potentiometer, 

Injection — Injection. 

Injection complète — Complète injection» 

Injection incomplète — Incomplète in^ 

jection. 
Chantier d'injection pour poteaux — Pôle 

yard for injecting and preparing the 

timber. 
Boute-roue — Fender, 
Borne pour écarter les roues des voitures 

de la base des poteaux — Fender to 

prevent vehicles strihing the base of 

a pôle. 
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9)r{mâr. 

|)rob{rnâbel, f. 
f>robtrf4eib4en, n. 
?)robirf(ïeibc, f. 
9>rûfcleftrontetcr, n. 

?)rûfunô, f. beï fiinfen, ber 
Sfolatoten, bet Smptâgna^ 
tion. 

9)rùfung«ftiôel, f. 
?)rûfungôf(^;eibC| f. 
î)f9dj;ro)>4od, n. 
î)ulfationen, f. 
f)ulômejfcr, m. 
^uppentanj, m. 

9>9roele!ttifdj;. 
9)9top(on/ n. 



Courant primaire, Gourant inducteur — 
Primary current. 

Dépêche privée — Private message, WirB, 

Plan d'épreuve, Disque d'épreuve — Proof 
plane. 

Plan ou disque d'épreuve — Proof plane. 

Plan ou disque d'épreuve — Proof plane. 

Plan ou disque d'épreuve — Proof plane. 

Jauge électrométnque — Electrometer 
gauge. 

Contrôle des lignes, des appareils, des iso- 
lateurs, de l'injection — Supervision 
of instruments^ Supervision of Unes, 
Test of isolators. 

Disque d'épreuve — Proof plane. 

Disque d'épreuve — Proof plane. 

Lumière froide — Cold light. 

Pulsations — Pulsations, 

Sphygmographe — Sphygmograph, 

Danse des pantins — Dancing toy. 

Pyroélectricité — Pyroelectricity , 

Pyroélectrique — Pyroelectric. 

Pyrophône — Pyrophone. 



Q 



Ûuabrant, m. «^enleç'f^er 

Ûuobtant. 
Ûuabtanteleftrometer, n. 

SE^omfon'f^cô Cluûbïûnt* 

electrometet. 
Ûuabruple): -— 2)âd £luabni^ 

plepf^flem. 
nuûntftât, f. 

Ûuet^filbetogometer, n. 

tluecfftlbercontact, m. 
tluecffîlberelement, n. 

£lue(!{!lbem>{ppe, f. 

Ûueroerbinbung, f. 
£luetwanb, f. 



Electromètre de Henley — Henley^s elec- 
trometer. 

Electrométre de Thomson — Thomson* s 
quadrant electrometer. 

Système quadruplex — Quadruplex Sy- 
stem, 

Quantité — Quantity. 

Agomètre à mercure (de Millier) — Mer'- 
cury agometer. 

Contact de mercure — Mercury contact. 

Elément Marie Davy — Marie Davy bat- 
tery , 

Interrupteur à mercure — Mercury brea- 
ker. 

Entretoise — Brace^ Tie rodé 

Diaphragme — Diaphragm* 



R 



8t. 

9tab, n. Sartott>'f4€d8lab. 

d^abiotneter, n. 
StaHopt^on, n. 
d^ûbiop^onie, f. 
9iea:tionérab n. (Sfeftrifd^t 

aieoction<rab. 
«cceptor, m. 

Blttttn n. aiecfen bed 2)ra$te<. 

Bttcommanhation, f. 
9{ecommanb{ren. 
9{ebucirt — aicbuclctc ftange. 
dlebuctiondfaftor, m. 

SUftepgalbânometer, n. 
Slegifirirdabanometer, n. 

9{rgultrâpparat, m. 
9icauliren, n. 9it^\xl\xzn bec 

îhrâ^te. 
9{eiber, m. 

Sleibfiffcti, n. 

aieibfCol, m. 

Bltihftûd, n. 

9ieibund, f. fKagnetifc^e 9{ei^ 
bung. 



8IeibunddeIe!tTic{tât, f. 

^"^è«uôi n. 
aielaU, n. 
— «icgenbel Sleïoiô. 



R (signal Morse de réception sur les ligues 

télé^rraijhiques allemandes). 
Roue du liarlow — Barloio*s icheel. 
Rouji phonique — Sonorous wheel. 
Radioniùtre — Radiometer, 
Radiophone — Radiophone, 
Radioj)honie — Radiophony. 
TournKiuet électrique — Electrical fly, 

Electrical reaction mill. 
Récepteur — Receiver, 

Traction du fil, Rectification du fil — 

Killing ofwire. 
Recommandation — Registeration, 
Reconnaander — To register. 
Longueur ré<luite — Reduced length. 
Coefficient de réduction — Réduction 

coefficient^ Reducing factor. 
Galvanomètre à miroir — Mirror galva- 

7iomeier, Reflecting galvanometer. 
Galvanomètre enregistreur — Registering 

galvanometer. 
Régulateur — Regulator, 
Réglage des fils — Regulating strain of 

wires. 
Lèvre de frottement (Hughes) — Steel 

rider. 
Coussin frotteur — Rubber^ Friction 

cushion, Pad, 
Sabot du frein (Hughes) — Fly wheel 

break. 
Frottoir — Exciter ou rubber. 
Frottement magnétique (pour arracher 

l'armature en tirant parallèlement à la 

surface des pôles de l'aimant) — Mag* 

netic sliding. 
Electricité de frottement — Frictional 

electricity. 
Frottoir — Rubber, Friction cushion. 
Relais — Relay, 
Relais à bobines horizontales — Relay 

with horizontal coils. 
Relais à bobines verticales — Relay with 

vertical coils. 

17 
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ftftaii - VnfiilofM m^ 
WM(fff(tlVfiber| la. 

ll9b<Q(0¥b| lu. 

«Ibepilati m. 

wi^tMBa««9fAffii m. 

- «ûMii'f^H «iwa: 

— «î(BtH'f(i« Wna- 



9i\\sm, f. Wnttf in i inii WpH^ 
«PaM^« 6pkaU| f. 
WPbri 11. 

WPbvfi f. (Intlatunatfrpbvf. 

— *pïé'f*« «Pt»îf mil 
tvic^tevfpvmiafn ttloi^ 
finfA(«n. 



nelui» BauB arnmtuia — Ht^lay wiêho^ê 

urènature. 
Utilaid à tiMimiitii'iuiliitîtion — IndHOtion 

ciirrefié raluy. 
lléoepteur à |iijiut6 tièohti — Morse em- 

Htijilbiiiîaher, Ueblumattiur île uharye, Ue- 

oluiriîtiur — iiei'leniëher. 
(îliuriiil t.jléLjiu|jUiqiitJ (Ttilôyrajiliib uàli- 

taifb) — Tehura]ih wui/oti. 
Ibulultjur ilb rbtliau^îe - S^hu^o iualafor. 
(lliarub it'^oidui'.llti luleiild du lu luuUBiUd 

lie Leyiltj - JicHUKl reêuinal ohavyn. 
Fiuort (UMîrritivti — dtei-vitivô ou ooer- 

i'ioe farre. 
Livrcj d'iutlrtid — Order booh. 
]i\\ùù\in'\i'ii\in)\ï'ti — Hheetecfromeêer. 
KliôiMurtlo — }ihe(H'.(ti'U. 

(-iuunhiiiiilBur il« li^iutj biiéfiul — Lina 

Ilht^ojilmrti — Hhe(H)ihoru9. 

Hhôdbtut - Hh0ostat. 

FdiTb <lin t'.trii'.ti db lu tbrra — UireoUng 

fitrce uf ihn earih. 
AligubtiiHut «Ibb |i()lbu)u (lélt^>^rrHTihi(ju6b) 

— Alinoment of éele^ra^th ^iohê, 
AUbnuit (laiib la tmubiiubbiiiu dud ilépécheb 

— Allernalo hanamiMnion uf èneanagen 



from boih taidë af the tine. 



(KlecIroiiuMib i'i)ahubau (Uvibé — iJiivided 

ring elei'Jr(iiiiefei\ 
AuiibHii (Ib J'ribbtlby — Vrieêlley*ë ring. 
Aiiiibau {\ii Nùliili — Nohm*s ring. 
Anubau ilb l^acoiuolii — J^accinaUi'ê 

ring. 
Auîibau ile (iranuna — Gramme ring. 
Auubau db Wiutbr — Winêer'n ring. 
Nuiuén) i\\\ i'alilire weBitihalien ouiTaa- 

ïHiinlaul au N" 5 du oaubra auylaja — 

\Vire 4V<»»5 en^liêh gange. 
Nu\uén» du oahlirb webljdmlien correa- 

pondant au numéro d du oalibre anglais 

— Wire A^« d engiiêh gauge. 
Gor^'b ilHinb poulie — i^hi ofa puUey, 
Hpiralb db lioget — ^ogel's ^irah 
Tuyau — i'ipe. 

Tuyaux arliculéa — Ariionlaied pi^te^, 
Tulm de décharge — JJischarge êuhe. 
Tultb i\ti Ubibblbr — Qeiêêier iube. 
Tulib biibolral — Sfteoh^ai ihbe, 
Tuljb tV butonnoiib -— Jiolfz $uhe. 
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6a{nt#(SIm<feuer, n. 
Ckimmelomt, n. 

@ammeIap)>arot, m. 
€kinb^ofe, f. 

ekinbmirbel, m. 

@âttigung. 
@âtti()ungdptm!t, m. 
©ougfatrm, m. 

€5ûU0fpiè<i f. 

6âutc, f. 
GâuIe, f. 

— Srocfcnc ©âulc. 

— ©ecunbâre @âulc. 

— St^rmocleftrifcte^u^ 

le. 

— S^tmofâule. 

_ @lemente juc Gaule 
Detbinben. 

@âuIene(e!trodfop, n. 

@4âtc^n, n. 

©c^alten. 

exalter, m. 

6(4altun0, f. 

e^atten, m. Sleftrifd^r 

@4^tten. 
@4aufetooltaineter, n. 
@4eib(^n, n. 9>robef(^ibc(fen. 
©(^eibe, f. 
6(^eibeneteftciftrmaf(^tne, f. 

@(^eibenumfd()a(ter, m. 

G^K^^^WAnb, f. 
e^eibungéfraft, f. @Ie!tro^ 
ntognetifc^ ©^^ibungêftoft . 



Feu St-Elme — S^-Elmo's fire. 

Bureau télégraphique centre de dépôt — 

Central dépôt ou main office. 
Collecteur du condensateMr — Collector. 
Trombe de sable — Sand storm, Sand 

îohirling^ Sand tornado. 
Trombe de sable — Sand storm, Sand 

ichirling, Sand tornado. 
Saturation magnétique — Magnetic sa- 
turation. 
Point de saturation — Point of saturation. 
Peigne collecteur — Collecting spikes. 
Pointe collectrice soutirant Télectricité — 

Collecting spikes, Collecting point. 
Poteau — Pôle, Post. 
Pile à colonne de Vol ta — Battery, Vol- 

ta*s hatlery. 
Pi^e sèche — Bry pile. 
Pile secondaire — Secondary battery. 
Pile thermoélectrique — Thermoelectric 

battery. 
Pile thermoélectrique — Thermoelectric 

battery. 
Monter une pile en tension — To mount 

up a battery in tension, To tahe up a 

battery in tension. 
Electroscope de Behrens à pile sèche — 

Behrens's electrometer. 
Godet — Cup. 

Mettre en circuit — Toput in the circuit, 
Conjoncteur — Circuit doser. 
Mise en circuit — Putting in the circuit. 
Ombre électrique — Electric shadow. 

Voltamètre à bascule — Wipp voltameter. 
Disque d'épreuve — Proof dise. 
Disque — Disc. 
Macnine électrique à plateau — Plate 

electrical ynachine. 
Commutateur à plaques — Plate corn- 

rautator. 
Diaphraj^me — Porous diaphragm. 
Force dlnduction électromagnétique — 

Force of electromagnetic induction. 
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ne, f. 

n!el, m. €4enfel eineS 
«^ufeifeneleftromagneteS. 

efymthoâf m. 

edtiâ)tmQ, f. 

edikhxinq, m. 

e^tff, n. @le!tr{f4e« ek^iff. 

64tff(^n, n. 

®4){Ib, n. 

e^tmt, m.^Iefttifd^t ©d^itm 
^ladenwoUe, f. 
€klt|lag, m. Jtaltet Gâfia^. 
&i)lciqlûti), n. 
©dylagraum, m. 
&9la^xotitt, f. 
©^tangenblii, m. 

^UiU, f. 

— SRittcM €54Je{fe ange* 

f(t)(offene êtatton. 
Gc^Ieifenprobe, f. 
Gk^Ieifenfcl^altung, f. 

0(l^leifcnflatton, f. 

eâfitiflîitmQ, f. 

e^Ieiffinie, f. 

©d^Kcfen — (gincn ©troin* 
frets f^Uefen. 

— ©en ©ienft fc^iKefen. 
^Uefen, n. 
e^Uefung, f. 

— @^ltef ung beô (Strom* 

fretfeô. 
^Urfungêbogen, m. 
©c^liefungdbrabt, m. 
©(^liefungdfunfen, m. 

©^Itefungéinbuftiond^ 

fltom, m. 
©dSiUtten, m. 
€klt|Itttenap)>atat, m. 

&d)litttmxî, f . 

ec^lof ftation, f. 



Collier — Collar band. 

Branche d'un électro-aimant en fer à 
cheval — Arm ou leg of an electro- 
magnet, 

Epouvantail — Scarecrow. 

Strate — Stria. 

Stratification (de la lumière) — Stratifi- 
cation. 

Curseur — Slide. 

Bateau électriaue — Electric beat. 

Etrier, Mode de suspension — Fork for 
carrying the neeale ofa magnet. 

Plateau de Télectrophore — Conducting 
plate of the electrophorus. 

Ecran électrique — Electrical screen. 

Laine minérale — Slag. 

Choc en retour — Return shock ou stroke. 

Soudure forte — Hard solder. 

Portée explosive — Striking distance. 

Portée explosive — Striking distance. 

Eclair arborescent — Branching light-- 
ning. 

Pont de Wheatstone, Coque — Wheat- 
sjone bridge^ Kink. 

Station intercalée par embrochage— /n^er- 
mediate station. 

Epreuve de la bouche — Loop test. 

Embrochage — Closed circuit tcith inter- 
mediate receiving stations. 

Station à embrochage — Intermediate 
station. 

Ligne à embrochage — Line with inter- 
mediate receiving stations. 

Ligne à embrochage — Line with inter- 
mediate receiving stations. 

Fermer un circuit — To close a circuit. 

Prendre clôture — To close. 
Fermeture — Closing (of a circuit). 
Fermeture — Closing (of a circuit). 
Fermeture du circuit — The closing ofa 

circuit. 
Arc de clôture — Closing arc. 
Fil conionctif — Loop wire. 
Etincelle de fermeture — Spark before 

contact. 
Gourant induit de fermeture — Induced 

strom on making contact 
Chariot (Hughes) — Chariot^ Slide. 
Appareil d'induction à curseur — Slide 

induction apparat. 
Axe du chariot — Vertical axis of the 

chariot. 
Station de château — Mansion station. 
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&âflxif, m. 
©(Çrûffel, m. 
e^nabelmaod, m. 
e^neibe, f. ®piralfi$nn{de 

@4neibe. 
^neibenblilableiter, m. 



neUot^, n. 

neUfd()retber, m. 
^(^taubenbra^t, m. 
Sk^rûubenftûèe, f. 
@4reibapparat, m. 

— SWorfe'fc^Kt S^reib* 

apparat. 
€5c(|re{6f€ber, f. 
Gdjireibfernfprecj^ier; m. 
€kltireib^ebel, m. 

@4retbrâb4en, n. 
^reibmagnet, m. 

&diX^ibWiU, f. 
6dbtetbf!tftapparat, m. 
<@(^reibtele0rap^, m. 

®4rift(od()er, m. 
^nbïûcâiUl, m. 

^u^blec^, m. Ç^n^Wâi fax 
ben 2Cnter. 

@dS)u|brat)t, m. 

ed^ug^ûae, f. 

u^freid, m. 
uèpfo|!cn, m. 
©cftuçpratte, f. 

^wâ(^unô«an!er| m. 

©cfcwûnfung, f. S^cgatioe 

Sd^ioanfung. 
©tfcttjàr jroUc, f. 
©c^wimmer — @^wimmcr 
t)on iOt la 3tir>f. 

— ÎCmpcrc'l Bàitûimmtt» 

regel, 
^ci^mungrabioette, f. 
@ecunbar. 




©eebepefdje, f. 



Fermeture — Closing. 

Manipulateur — Key. 

Pied à bec — Wire gauge. 

Hélice (de M. Meyer) — Meyer's hélix. 

Paratonnerre à plaques tranchantes — 

Lightning protector with serrated 

plates. 
Soudure fondante — Soft solder. 
Tachygraphe — Tachygraph, 
Solénoïde — Solenoïd, Sphondyloïd, 
Support à vis — Screw bracket. 
Récepteur écrivant — Writing receiver. 
Appareil Morse écrivant — Morse inh 

writer. 
Ressort écrivant — Writing spring. 
Phonotélégraphe — Phonotelegraph, 
Levier écrivant (do l'appareil Morse) — 

Writing lever. 
Molette — Printing dise. 
Aimant écrivant (Siemens) — Writing 

magnet. 
Molette — Printing dise. 
Appareil à pointe sèche —ikfor^ô embosser. 
Télégraphe écrivant — Writing tele- 

graph. 
Compositeur-perforateur — Puncher, 
Commutateur à glissement — Sliding 

contact. 
Ressort protecteur pour amortir le choc 

du levier d'échappement contre la pa- 
lette (Hughes) — Protective spring. 
Fil préservateur — Wire of a lightning 

protector. 
Enveloppe protectrice d'un câble — Pro- 

tecting sheating. 
Cercle préservé — Area of protection. 
Poteau de protection — Guard pôle. 
Anneau ou plaque de garde — Guard 

ring, Guard plate. 
Fer doux mobile (Hughes) — Wedge 

keeper. 
Variation négative — Négative variation. 

Tampon — Inh roller. 

Flotteur de De la Rive — De la Rivè's 

ring. 
Loi du nageur d'Ampère — Ampère' s 

rule. 
Axe du volant — Fly wheel aœis. 
Induit, Secondaire — Induced, Secon- 

dary. 
Dépêche sémaphorique — Semaphoric 

message. 
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6ee!abel, n. 
@eeteledrap(), m. 
Geitenbefejligung, f. 

^itenentlabung, f. 
®elb|lele!trtf(t. 

©elbflunterbrec^r, m. 

©elbfluntetbrccjune, f. 

Semap^orifc^|. 
©eporotor, m. 

@|)unt/ m. 
@i4er^eit<mobul, m. 

€5ic^eruna«mittel; n. 

6tfceto«fop, n. 
©ignalapporot/ m. @le!tri» 

((ftcr ©ignolûppûrat. 
@tdna(be(eud)tun9, f. 

— Contrôle bec ^i^naU 
beleuc^tung. 
^ilbiVooltamzUï, n. 



CtnuôboitjTolc, f. 

©inuècleftrometcr, n. 
©inuôtûngcntcnboufToïe, f. 

©ipbon dtîcoxUx, m. 
©onomcter, n. 
©oleiUampe, f. 
©olcnoib, n. 
©onfligeé. 
©pannet; m. 
@pannifoIûtor, m. 



6pann!appe, f. 
©pannf^raube, f. 

©pannung, f. 

— Sreie ©pannung. 
©p'annungôbiffcrenj; f. 

©pannungdrei^e, f. 

6pannoorrt4tung, f. 
6pannn>eite, f. 

Cipectralro^r, n. 



Câble sous-marin — Submarine càbte. 

Sémaphore — Sémaphore , 

Consolidation latérale des poteaux — La- 
téral consolidation of pôles. 

Décharge latérale — Latéral discharge. 

Idioélectrique — Idioelectric. 

Interrupteur automatique — Automatic 
breaker^ Trembler, Trembling bell. 

Interruption automatique — Automatic 
interruption. 

Séniaphorique — Semaphoric. 

Couche de séparation, Separator — Sepa- 
rator, Separating layer. 

Shunt — Shunt. 

Module pratique ou d'immersion — Prac- 
tical rnodulus, Immersion strain. 

Système de protection — Protectlng Sy- 
stem. 

Sidéroscope (de Lebaillif) — Sideroscope. 

Avertisseur électrique — ElecCric indi- 
cator, Electric call. 

Signal de nuit — Night signal. 

Contrôle des signaux de nuit (sur les voies 
ferrées) — Control of the night signal. 

Voltamètre de Poggendorff à azotate d'ar- 
gent et électrode d'argent — Silver vol- 
tameter. 

Boussole des sinus — Sine galvano 
meter. 

Electromètre à sinus — Sine electrometer. 

Boussole des sinus et des tangentes — 
Sine and tangent galvanometer. 

Siphon Recorder — Syphon recorder. 

Sonomètre — Sonometer. 

Lampe soleil — Soleil lamp. 

Solénoïde — Sphondyloïd, Solenoïd. 

Particulier — Private. 

Tendeur — Wire stretcher. 

Isolateur muni de tendeur — Stretching 
isolator, Straining isolator. Terminât 
isolator. 

Chapiteau tendeur — Straining cap. 

Vis de tension (pour tendre les fils dans 
les bureaux) — Draw vice. 

Tension — Tension. 

Tension libre — Free tension. 

Différence de tension — Tension diffé- 
rence. 

Série de tension — Electrochemical order 
of the éléments. 

Tendeur — Wire stretcher. 

Portée de la chaînette — Span of the 
catenary. 

Tube spectral — Spectral tube. 
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@peifen — (3tne fiSattetie 

fpeifen. 
©perrjûÇn; m 
@p^onb9loi», m. 
®p^9Ô»no9rap^; m. 
@p^9dmop^on, n. 
©piegelablefung, f. 
^piegelgaloanometer, n. 

@pinne, f. SleEttifc^e @p{nne. 

©pirale, f. mai'\à)z @pirale. 

— âîogct'é ©pirate. 
Spiralfeoer, f. 
©piêenbli^ûbleiteri m. 



6pi6€n»ir!un0| f. 
©plein, m. 

©pleif en — 3«>ei Jtabelenben 

fpleifen. 
®pleif|îeUe, f. 

@plif, m. 
@pra(^blâtt(l{|en, n. 

©prec^telegrap^i m. 

«pule^ f. SKûgnctifd^c ©pule. 

©taatdbepefc^e, f. 

ftfc^ec ©taûtôtelegrap^. 
Ctabmagnet, m. 

©tabtleitung, f. 
6to^lmagnet, m. 

Gtânber, m, 

— jtieiner CJtônber. 
6tanb»eitC; f. 

Gtange, f . 

— Xngef4iu<ite ©tange- 

— ©efuppeltc ©tongc. 
•— SSerfuppclte ©tange. 

— ©tûnge mit ïdtreben. 
@tanôenabf!anb, m. 
©tongenbligableiter, m. 

©tanôencntfernung; f. 
©tangenfappef f. 
©tûnôcnleitunôi f. 



Entretenir une pile — To maintain a 
"battery. 

Dent d'arrêt — Cam of spring stop. 

Sphondyloïde — Sphondyloid. 

Sphygmographe — Sphygmograph. 

Sphygmophone — Spygmophone. 

Lecture au miroir — Mirror reading. 

Galvanomètre à miroir — Reflecting gai- 
vanometer^ Mirror galvanometer. 

Araignée électrique (de Franklin) — Frank- 
lin* s electric spider. 

Spirale d'Elias — Elias' cyîinder. 

Spirale de Roget — Rage t* s spiral. 

Ressort à boudins — Spiral spring. 

Paratonnerre à pointes — Lightning pro- 
tector with opposited points^ Comh 
protector. 

Pouvoir des pointes — Action of points. 

Epissure — Splice. 

Episser deux bouts de câble — To splice 
a cable. 

Point d'épissure, Point de soudure — 
Point of splice. 

Epissure, Soudure — Splice. 

Membrane phonique — Vibrating dia- 
phragm. 

Téléphone — Téléphone, 

Electro-aimant circulaire — Circular 
electromagnet. 

Dépêche officielle — Officiai mes- 
sage. 

Appareil français — French needle in- 
strument, Breguet angle indica- 
tor. 

Barreau aimanté — Magnetised bar, 
Straight magne t. 

Ligne urbaine — Town Une, 

Barreau d'acier aimanté — Magnetised 
Steel bar. 

Poteau de fortes dimensions — Heavy 
pôle. 

Potelet — House attackment. 

Portée de poteaux — Span ofpole. 

Poteau — Pôle, Post. 

Poteau à semelles — Pôle with sleeper. 

Poteau couplé — A pôle. 

Poteau couplé — A pôle. 

Poteau à contrefiches — Strutted pôle. 

Portée de poteaux — Span of pôles. 

Paratonnerre de poteau — Line light* 
ning protector. 

Portée des poteaux — Span ùf pôles. 

Chapiteau — Pôle cap. 

Ligne sur poteaux — Pôle Une, 
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@ton9en|ubercitund<anf(alt,f. 



&taniol, m. 
@tat^am|ûnber, m. 

Ctûtiôfeit; f. 

©tûtton, f. (v. 2Cmt). 

— 3(nfûngéftûtton. 

— C^nbftation. 

— 3»(f((Knftûtion. 

— jDurcÇieûngéftûtion. 

— Xufgabeftotion. 

— Seftimmunôéftûtion. 

— 2Cbrefflûtion. 

— Œommunaltelegrûp^n* 

f^atton. 

— écftlofflûtion. 

— ^ûftenbeobûdS;tunôé# 

f^atton . 

— giïiûlflotion. 

— SRebenflûtion. 

— (Sctflotion. 

— Jtnotenftûtton. 

— SSabntflegrûp^enftû^ 

tion. 

— @tation mit bef^tànî^ 

tem 2:odedbtenfl. 

— station mit oollcm 

^dcébienft 

— station mit oerlângcr^ 

tem ^ienlt hii mu 
tetnac^t. 

— ©tûtion mit ununtcr* 

bro^enem X^ienft. 
©totionlemfû^tungi f. 

6tûtion«tinfûbrund8brett, n. 

@tation«einri(^tun9, f. 

©totionâflellimg^ f. 

©tationémagen, m. 



Semelle eu bois pour poteau — Sîeepet 
for a pôle. 

Chantier d'injection de poteaux — Yard 
for injecting and preparing the tim- 
ber pôles, 

Etain en feuilles — Tin foil. 

Fusée de Statham — Statham's electric 
fuse. 

Fixité (de la lumière électrique^ — Stea- 

' diness ofthe electric light. 

Station — Station. 

Station tête de li^me — Terminal sta- 
tion. 

Station tète de ligne — Terminal sta- 
tion. 

Station intermédiaire — Intermediate 
station. 

Station de passage — Transit station. 

Station de dépôt, Station de départ — 
Foricarding station. 

Station d'arrivée — Receiving station. 

Station d'arrivée — Receiving station. 

Station municipale — Municipal station. 

Station de château — Mansion station. 
Poste d'observation sur les côtes — Lock 

out station on the coast. 
Station succursale — Branch station. 
Bureau privé — Private station. 
Station établie latéralement sur une 

grande ligne — 
Station établie en un point de croise- 
ment de plusieurs lignes — 
Station télégraphique de chemin de fer — 

Railway telegraph station. 
Station à service limité — Office pcrfor- 

niing limited day duty. 
Station à service complet — Office per- 

form,ing day duty. 
Station de service de demi-nuit — Office 

performing day duty prolonged to 

midnight. 
Station à service permanent — Office 

performing permanent duty. 
Entrée de poste — Leading wire into the 

station. 
Planchette d'entrée de poste — Board for 

leading icires into a station. 
Installation d'une station — Estahlish* 

7nent of a telegrax>h office. 
Position de réception — Instrument in 

circuit^ Receiving position. 
Voiture-poste (Télég»e militro) — Station 

wagon^ Telegraph van. 
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&tati\d), f. étatisait (&kîtxU i 

citôt. 
Ctaubffgur, f. 

©teorné — ©tcûtn'fdjcé jDu* 

Ï>le):f9(lem. 
@teiôeifen| n. 
@tcinf4raube, f. 
©tcUrûb, n. 

— ÎCltctnlrenbe ©tcïlung. 



— 9ltoeûu|lanbi0e fc'tel^ 
lung. 

©tift, m. 
Stiftapparat, m. 

&mûd)U, f. 
etiftbli^abUiter, m. 

©tiftfc^reiber, m. 
Gtimmejà^topporût, m. 

©timmgdbel, f. Sleftrifd^e 

©timmôûbel. 
©tôpfel, m. 

Ctépfelcommutator, m. 

©tôpfelfe^lcr, m. 

©tôpfelumfc^alter, m. 

etôpfclunâi f. SûïW« ®tôpfe* 
lung. 

©tôrung, f. 

— ajîognetifc^e ©tôrung. 

— SSlfêûttige ©tôrung. 
©tdrundStagebud^/ n. 
©tôrungéfd^cibf, f. 

©tôpcr, m. 



Electricité statique — Slaticàl electri- 
city. 

Figure de Lichtenberg — Lichtenberg's 
figure. 

Système duplex Stearns — Stearns' du- 
plex System, 

Etrier — Climhers icith spurs, Stirrups. 

Vis à scellement — Fastening screw. 

Croix de Malte — Spring stop. 

Position, Installation — Position^ Instal- 
lation. 

Installation des isolateurs en alternant de 
part et d'autre du poteau — Alterna- 
tive installation oj isola tors. 

Installation des isolateurs au même ni- 
veau sur le poteau — Opposite instal- 
lation of isola tors. 

Goujon, Pointe — Pin, 

Appareil à pointe sèche — Morse embos- 
ser, Embossing register. 

Boite aux goujons — Pin boœ. 

Paratonnerre à pointes — Lightning 
conductor icith opposing points. 

Appareil à pointe sèche — Morse embos- 
ser. 

Appareil enregistreur des votes — Appa- 
ratus for reglstering votes, Electrical 
balloter. 

Diapason électrique — Continuous elec- 
trodiapason. 

Fiche, Bouchon, Cheville — Peg, Plug, 
Pin (Am.). 

Commutateur à cheville — Peg switch ou 
commutator. 

Erreur de bouton dans un commutateur 

— Mistake made in the résistance 
introduced by a rhéostat, 

Permutateur à cheville — Peg switch ou 

commutator. 
Erreur de bouton dans un commutateur 

— Mistake made in the résistance 
introduced by a rhéostat. 

Dérangement — Fault. 

Irrégularité dans la position du méridien 
magnétique — Magnetic disturbance. 

Dérangement provenant d'orage — Thun- 
der contact, Storm contact. 

Journal des dérangements — Register of 
fauils. 

Disque de dérangement — Railway si- 
gnal in case of telegraph dérange- 
ment. 

Pièce isolée, Patin du chariot (App. Hu- 
ghes) — liejecting plate. 
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etra^Ienbe ÇRatede, f. 
6trebe, f. 
&tttt)thù% n. 
&tttbiîU>ip n. 

Ctredenbege^ung, f. 

&tceidfpoUf m. 
&ttid), m. 

— jDoppclflrlé mit ge^ 

trennten axagncten. 

— iDoppelflricft mit wr* 

etnten ^Oiagncten. 

— JCrei«|l^c^|. 
©troj^Çalmeleïtrometer, n. 

©trom, m. 

— ©ûloanifc^^cr ©trorn. 

— Steïtrifd^er ©trom. 

— ^rîmârer *6trom. 

— OeffnangôintuEtionô* 

flrom. 

— îDircïter ©trom, 

— ©(^^lieÇungôintuftioné* 

ftrom. 

— Umge!e()rtec Strom. 



— SKctturificr @ttom. 

— srtorblid^tdrom. 

— Srtboele!trifc^|er 

@trom. 

— ^^otoci^cmirc^r 

@trom. 

— jDUiu«ctionô|hom. 

— Sntermittirenbtr 

©trom. 

— unbulirenbec @trom. 

— Unbulatorifc^r@trom. 

— ï)ulfatonf(i^er ©trom. 
©tromablcitung, f. 

©tromfâ^tgïeit; f. 
©tromintenfttât, f. 



Matière radiante — Radiant matler. 
Jambe de force, Gontretiche — Strut, 
Jambe de force, Gontreliche — Strut, 
Ta(fiiet pour arrêter la jambe de força 

contre le poteau — Stop, 
Tournée (d'un surveillant) — Rounds of a 

surveying lineman. 
Aimanter par la méthode de touche — Ta 

7nagnetise hy contact. 
Pôle d'aimantation — Touch poî. 
Touche — Touch. 
Simple touche — Single touch. 
Touche séparée — Separated touch. 

Double touche — Double touch. 

Touche circulaire — Circular touch. 

Electromètre de Volta — Volta's electro- 
meter. 

Courant — Current. 

Courant voltaique — Voltaic current. 

Gourant électrique — Electrical current. 

Gourant inducteur — Priynary current. 

Gourant induit d'ouverture — Induced 
current on breaking contact. 

Gourant direct (ou induit d'ouverture) — 
Induced current on breaking contact. 

Gourant induit de fermeture — Induced 
current on niaking contact. 

Gourant inverse (ou induit de fermeture) 
— Induced current on making coti- 
tact. 

Gourant terrestre — Earth current. 

Gourant d'aurore boréale — Current pro- 
duced by an aurora. 

Gourant triboélec trique — Triboelectric 
current. 

Gourant produit par la lumière agissant 
chimiquement — Photochemical cur- 
rent. 

Gourant de disjonction — Electric dis- 
junction current. 

Gourant intermittent — Intermittent 
current. 

Gourant ondulatoire — Undulatory cur- 
rent. 

Courant ondulatoire — Undulatory cur- 
rent. 

Gourant pulsatoire — Pulsatory current. 

Dérivation — Shunt, Dérivation, Es- 
cape. 

Conductibilité — Conductivity. 

Intensité du courant — Strength of the 
current. 
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©tromfreié, m. 
Ctromiauf, m. 
— 6inen ©tromlouf fc^Ue* 

@tromlod. 
©tromlofiafflt, f . 
©tromprûfenb. 
^tromtegulator, m. 

©tromjlârfc, f. 
©trcmfleaer; m. 

©trômung, f. 
®trômun0«futtX; f, 

®tromoerlufl, f. ©tromoctluft 
butd^ TCbleitung in ben @tû$^ 
pùnften. 

©tromwenbcr, m. 

©turm, m. gXûgnctifd^cr 
@tucm. 

Ctùge, f. 

@tû|enDerlujl| f. 

6tû(pun!t, m. 
®tû^pun!tnac^weid, m. 

©ubmarin. 

©ûblid^t, n, 

@ûbpoI| m. 

©ummen, n. @ummen ber 

^roitd), m. 
©çmpertelcïtnfcft. 

©çfîcm, n . 2C|lûtif(^;eô @9flcm. 



Circuit — Circuit of a current. 
Marche du courant — Path of a current. 
Fermer un circuit — To close a circuit 

Sans courant — Without current. 

Absence de courant — Absence of current. 

Electroscopique — Galvanoscopic. 

Régulateur de courant — Current régu- 
la tor. 

Intensité du courant — Intensity. 

Régulateur de courant, Rhéostat — Cur- 
rent regulator, Rhéostat. 

Flux — Flux. 

Ligne de force électûque — Line of elec- 
tric force. 

Perte par les supports — W^ather con- 
tact, Earth leakage, Partial contact, 
Full earth, Dead earth. 

Rhéotrope — Rheotrope, Gyrotrope. 

Tempête magnétique — Magnetic storm. 

Support, Appui — Télégraphie support, 
Hook, Pin. 

Perte par les supports — Weather con- 
tact, Earth leakage. 

Point d'appui — Fulcrum. 

Carnet d'inscription des poteaux télégra- 
phiques — Register of telegraph pôles. 

Sous-marin — Submarine. 

Aurore australe — Austral Aurora. 

Pôle sud — Unmarked pôle. 

Bourdonnement des fils — Humming of 
the telegraph wires. 

Translateur de câble — . Cable translator. 

Anélectrique — Non electric. 

Système astatique — Astatic System. 



T 



Z — @{nfad(| unb boppelt % 

fôrmig. 
%mf f. ïranflin'fc^c SKafel. 
S^angentenbouffûle, f. 



En T simple et en T double — Single or 

double T shaped. 
Tableau de Franklin — FranJilûi's pane. 
Boussole des tangentes — Tangent gai- 

vanometer. 
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Zaftt, f. 
•— SSkife Zaftt. 

— 3iffertûflc. 
Zafttt, m. 
Sau^batterie, f. 

Sare, f. ZîUqtûpfii\diî Sape. 

— 4^(>^re Zau» 
Zaxixzn. 
Zaxpflid)ti^. 

Selegrapf), m. (Sleftrifd^er 
^legrapt). 

— granjôftfdyec €Jtûût«* 

tclegrap^. 

— SlabelteUgrap^. 

— 3eid(ttc(e9rap(. 

— jDrucftcfegtûpt). 

— eopirtetcgrap^. 

— 9){e$rfa(^er ^Ugrap^. 
Selegrap^enamt, n. 
S^legrap^enanwâtter, m. 
S^fegrap^enafftflcnt, m. 
2:clegrap^enbeamte, m. 
Selegrap^enbote, m. 
Selegrcp^entrirector, m. 

Selegrap^enfreimarfe, f. 

SCelegrap^enframpf, m. 

Selegrap^enleitung, f. 
Sclegrap^enUnie, f. 
Scfegrap^nmanipulant, m. 

STelegrap^enneti n. 



Galvanomètre de poche — Surveyor's 
galcano)neler, Portative galvanome- 
ter. 

Touche — Key, 

Blaiir des lettreB (Iliij^hes) — Blanh let- 
ter key. 

Blanc i\m chiffres (Ilughos) — Dlanh key. 

Manipulateur (N'^orse) — Key, 

Pile a immersion — Plunge battery, Im- 
mersion battery. 

Taxe télé«5'rapiiiciue — Telegraithic char- 
ye. 

Surtaxe — Extracharye, 

Taxer — To charge, 

A taxer — Words to be chargea for. 

Télégraphe électri(|ue — Etectric tele- 
graph. 

Appareil téléj^^aphique français — French 
necdle instrument. Angle indicator. 

Télégraphe à aiguille — .Vt'é?rf/e telegraph. 

Télégraphe à cadran — Dial telegraph, 

Télégrapiie imprimeur — Printing tele- 
graph. 

Télégraphe électrochimique — Electro- 
Chemical telegraph. 

Télégraphe autographique — Copying te- 
legraph, Autographic telegraph. 

Télégraphe multiple — Multiple tele- 
graph. 

Bureau télégraphique — Telegraph of- 
fice. 

Surnuméraire des télégraphes — Tele- 
graph learner. 

Employé des télégraphes — Telegraph 
clerk, 

Employé des télégraphes -— Telegraph 
clerk. 

Facteur télégraphique — Telegraph mes- 
senger. 

Chef d'un bureau télégraphique de l»"* 
classe (Allemagne) — Telegraph ma- 
nager i^^class in Germany, 

Timbre télégraphique — Telegraph 
slamp. 

Crampe télégraphique — Telegraph 
cramp, Operator^s paralysis. 

Ligne télégraphique — Télégraphie Une, 

Ligne télégraphi(fue — Télégraphie Une, 

Employé du service actif des télégraphes 
— Cierk of the tcorking staff, Instru- 
ment clerk. 

Réseau télégraphique — Telegraph Sys- 
tem. 
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ZtU^xapf^WHxwalUx, m. 



ZiUqxapf^Wùxftzi^ix, m. 



XtUqxapiixhatttxiî, f. 
S^Iegtap^irflrom, m. 

ZiUlo^f m. 
2ûtUpt)on, n. 
Selep^onbra^t, m. 
S£e(ep^onte, f. 
Selep^pnif^. 
Selep^ontabel, n. 
2:eIep^onodrapÇ, m. 
Setep^ote, m. 
Selep^otograp^, m. 
^lerabiop^onie, f. 
STerebo naoalis, f. 
ZîXîho notoegica, f. 
S^âHôïelt; f. 3n S^âtigîcit 

fegen. 
S()eit — Unterec Z^H be< 

(^onbenfâtor<. 
a^cilborfett, f. Zf)îxlbaxUit 

bed eleetrifc^en Si^ted. 

Zf)î\lmqiicid)tn, n. 
S^eorie; f. (v. TCmpere, ®aU 

\>an\, ^olta, Coulomb, tOlags 

netiôme, G>()emifd^). 
SS^crmoeïeftrtdtàt, f. 
S^ermoeleftrifc^. 
St^ermoelement, n. 

St)ermometcr. 
SS^ermop^on, n. 
S^ermop^onie, f. 
SècrmorJ)c orne ter, m. 
St^rmofâule, f. 

S^^ermoflrom, m. 

S^omfon'é SBtrfung, f. 
Zi)oniiVitf f. ^otôfeS^oniede. 
S^ûrfontaft, m. 
^iefcrfeêcn, n. 



Sieffeefûbcl, n. 



Chef d'un bureau télégraphique de 3* classe 
(Allemagne) — Telegraph manager 5« 
class (Germany), 

Chef d'un bureau télégraphique de2« classe 
(Allemagne) — Telegraph manager 2* 
class (Germany). 

Télégraphie — Telegraphy. 

Pile de ligne — Line battery. 

Gourant de transmission — Transmitting 
current. 

Télélogue — Telelogue, 

Téléphone — Telephon, 

Fil téléphonique — Telephon wire. 

Téléphonie — Telephony. 

Téléphonique — Téléphonie, 

Câble téléphonique — Telephon cable. 

Téléphonographe — Telephonograph, 

Téléphote — Telephote. 

Téléphotographe — Telephotograph, 

Téléradiophonie — Teleradiophony. 

Teredo navâlis — Teredo navalis. 

Teredo norvegica — Teredo norvegica. 

Mettre en service, Mettre en activité — 
To put in service, To bring in use. 

Plateau inférieur du condensateur — Lo- 
wer plate of a condenser. 

Divisibilité de la lumière électrique -— 
Division of current and lighty Subdi- 
vision of the light. 

Point de repère — Guiding mark. 

Théorie (V. Ampère, Galvani, Volta, Cou- 
lomb, Magnétisme, Chimique). 

Thermoélectricité — Thermoelectricity . 
Thermoélectrique — Thermoelectric. 
Elément thermoélectrique — Elément of 

a thermoelectric battery. 
Thermomètre électrique — Electrother- 

mometer. 
Thermophone — Thermophone. 
Thermophonie — Thermophony. 
Thermorhéomètre — Thermôrheometer. 
Pile thermoélectrique — Thermoelectric 

battery. 
Gourant thermoélectrique — Thermoelec- 
tric current. 
Elfet Thomson — Thomson's effect. 
Vase poreux — Porous cell. 
Contact de porte — Boor contact. 
Remplacement de la base d'un poteau sur 

pied — Replacing of decayed buttend 

of a standing pôle. 
Câble des mers profondes — Deep sea 

cable. 
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ZifâitUmmtf f. 
Xifc^Ieitund, f. 

Sonrabi n. 

Sorjton — 9>rûfund be< )Dra^ 

teé auf rflorfton. 
S£orf!onô9a&)ânometer, n. 

SSorfiondgleic^wage, f. 
Zoxfionéxoaqtf f. 
Sorfton<ioin!er, m. 
Sragebocf, m. 

Srâgetf m. 

2:râ9(^{f<moment, m. 

Stâgteifie, f. 

Sragmotut, n. 

Srrogjlûnge, f. 
M^rân&n. 

Srânfungf f. 
SSranêlator, m. 
Srantlation, f. 
— aranSlûtionôflcnung. 



Sranéport, nad) ben Sager^ 

pU|en. 
SKrttnWerfûIelcftromagnet; m. 



Zxtnn^â)ié)t, f. 

Zxîtlontaît, m. 
S£dboele!trif4. 
Stiflidjograp^, m. 

S^rittcommutator, m. 

^ittumfdiiûaeri m. 

arorfen — «rocfene ©attede. 
SSrogûpparût, m. 
Surmalin, m. 



Pince pour saisir lo fil sur le bord d'une 
table — Wire pliers. 

Communication sur les tables des appa- 
reils — Connections on tables of the 
insty^unients. 

Roue phonique (De la Cour) — Sonorous 
tcheel. 

Essai (le lil au point de vue de sa torsion 

— Twist test. 

Galvanomètre de torsion — Torsion gai- 
vanometer. 

Balance de torsion — Torsion balance. 

Balance de torsion — Torsion balance. 

Angle de torsion — Torsion angle. 

Monture en fer pour franchir les murs et 
porter les lignes — Wall brachet. 

Support de lil télégraphique — Télégra- 
phie support^ Hook^ Pin. 

Moment d'inertie — 

Force portante — Portative force, Lif- 
ting poioer. 

Console pour supporter les fils nus dans 
les bureaux — Wire board. 

Module d'immersion — Practical mo- 
dulus. 

Poteau — Pôle, Post. 

Injecter — To prépare. 

Injection — Imprégnation. 

Translateur — Translator, Repeater. 

Translation — Translation, 

Position en translation — Position on 
translation, Working with relay in 
circuit. 

Transport à pied d'œuvre — Carriage to 
icorking place. 

Electro-aimant transversal de Paccinotti 

— PaccinottVs transversal electro- 
magnet. 

Couche de séparation, Séparateur — Sepa- 
rator ou Separating layer. 

Guipage (des lils de chanvre pour combler 
les, intervalles des fils de guttapercha 
dans les câbles) — Taping. 

Contact à pédale — Treading contact, 

Triboélec trique — Triboelectric. 

Appareil écrivant sur trois lignes — Tele- 
graph writing on three Unes. 

Commutateur à pédale — Pedal con- 
tact. 

Commutateur à pédale — Pedal contact^ 
Floor contact. 

Pile sèche — Lry battery. 

Pile à auges — Trough battery* 

Tourmaline — Toi:, malin. 
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â^ppcnmultipleic, m. 

SSi^penféeibe. f. 
S£9penf(9neUf4retbcr, m. 



Appareil multiple imprimeur — Multiple 

printing instrument. 
Roue des types — Type wheel. 
Roue des types — Type wheel. 
Tachygraphe (de Siemens) — Tachy- 

graph. 



U 



Ueberfû^rungéfâule, f. 

Ueberfû^rungiffange, f. 

Uebergangtmieberftanb, m. 

Uebetnû^mflation, f. 

Uebetfâtti^ung, f. 
Uebcrfd^ceibungi f. 
Uebertrciger, m. 

Uebcrtragung, f. 
UcbertragundéfleUung, f. 



Uebcnourf, m. 

Ueberjô^lig — Ucberîâ^ttôer 

^onbuftor. 
\Xi)x, f. e(c!trtf(te UÇr. 

— «{>auptu^r. 

— 9lotmalu$r. 

— 9^ebcnu^)r. 



Um^ûllun9,f. Um^ûDungeineô 

itabe». 
Umfebrbor. 
UmÎ€^rbar!<it, f. 
Umlegen n. 2)te !D?ct^obe bed 

Umledené. 
UmUiten. 



Poteau de jonction, Poteau de raccorde- 
ment — Junction pôle. 

Poteau de jonction, Poteau de raccorde- 
ment — Junction pale. 

Résistance au passage — Intermediate 
résistance. 

Station de dépôt — Central station, Main 
station. 

Sursaturation — Super saturation. 

Surcharge — Over charge. 

Translateur -— Relay, Translator, Re- 
peater. 

Translation — Translation. 

Installation en translation — Position on 
translation working with relay in 
circuit. 

Crochet (de Tisolateur) — Eook in insu- 
lator. 

Conducteur secondaire — Prime conduc- 
tor. 

Pendule électrique — Electric dock. 

Régulateur d'une horloge électrique — 
Regulator (pfan electric clocky 

Régulateur d une horloge électrique — 
Regulator of an electric dock. 

Cadran commandé par le régulateur — 
Dial commanded by an electric regu- 
lator. 

Armature d'un câble — Iron sheating 
(ou armouring) of a cable. 

Réversible — Réversible. 

Réversibilité — Reversibility . 

Méthode de retournement — Reversing 
System. 

Détourner — To divert. 
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Umteitungr f. 

Umfc^atten. 
Umfc^alter, m. 



— Jturbelumf4iûlter. 

— ©tôpfclumfc^alter. 
Umfc^Uefcn — @inen JcÇtcr 

umfc^licfcn. 
Umfpinnung; f. Sute Umfptn* 

nung. 
VLmttU^vapiiivm^f f. 

Unûuffînbborîeit, f. 

ttnbeflellbûr. 

— 2)te jDepefc^en aWm* 

beflettbar be^anbeln. 

Unbeflenborîcit, f. 



Unbulûtorifc^. 

Unalcicftûrtîg — Ungtetd^artige 
Sleftricitat. 

Ungleic^nûtnig — ViniU\d)na^ 

migc (gieftricitât. 
Unipolar. 
Unipolaritât, f. 
Unitorien, f. 



Untoerfalgaloanometer, n. 

Unpolûrtftrbût. 

Unpolûri|trbarîe(t, f. 

Untcrbrccjjer, m. 
— ©e(b|îuntcrbrcd^er. 

Untcrbret^ung, f. 
Untcrfii^rungêlîonôe, f. 

Unterirbifc^. 
Untcrpflûgcn, n. 

Unterfeeifci^. 



Dt'tourneinent (de la voie), Détour (fait 
par une dépt^che) — Déviation from 
Uic normal route, 

Pennutatiou des communications — 
Chan(/r of com m k nicalions . 

Peniiutaleur — Uniiersal switch, Per- 
rniitator^ Circuit changer, Peg 
switch. 

Commutateur à manivelle — Lever 
stritch. 

Commutateur à cheville — Peg sicitch, 

(Urconscrire un drrangt'ment — ï'o loca- 
lise a fauU. 

Enveloppe de jute pour câble — Jute co- 
vering. 

Détour (éprouvé par une dépêche télégra- 
phique) — Diversion of a telegratnm. 

Impossibilité de trouver — Impossihility 
to fi ad. 

En dépùt — To he called for, Awaiting 
instructionSf Awaiting delivery. 

Mettre les dépêches en dépôt — To send 
to the dead office, to keep a message 
in dépôt. 

Impossibilité de remettre la dépêche au 
tfestinataire — Impossihility to deliver 
a 7nessage to the adressée. 

Ondulatoire — Undidatory, 

Electricité de nom opposé — Electricity 
of opposite name , ou of unlihe 
hind. 

Electricité de nom opposé — Electricity 
of opposite name ou of unlihe hind. 

Unipolaire — Unipolar. 

Unipolarité — Unipolarity. 

Partisans de la théorie électrique de Fran- 
klin — Partisans of Franhlin*s 
theory. 

Galvanomètre universel — Universal 
galvanometer. 

Susceptible de ne pas se polariser — Un- 
polar isahle. 

Propriété de ne pas se polariser — Unpo- 
larisable state. 

Interrupteur — Interruptor^ Breaher. 

Interrupteur automatique — Automatic 
breaher. 

Interruption — Interruption. 

Poteau de jonction — Junction pôle. 

Souterrain — Underground. 

Enfouissement (d'un cable souterrain) au 
moyen de la charrue — Laying an 
underground cable loith a plough. 

Sous-marin — Submariyie. 

18 
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ttnterfu((und<6ntnnen, m. 

Unterfu4ung6daI)>ûnometer,n. 
Untcrfuc^unddiroUitor, m. 
Unterfu((ung6fâule, f. 
Unterfud^ungdflonge, f. 
UnterfudSlungéflation, f. 



Rej^ard (des lignes souterraines), Boîte 
d'affleurement — Draicing in box, 
Flush box. 

Boussole d'inspecteur — Inspector's gaî- 
vanometer, Detector. 

Isolateur double-arrêt — Shackle isola- 
tor. 

Poteau à isolateur doul)le-arrêt, Poteau 
de coupure — Double shackle pôle. 

Poteau a isolateur double-arrêt, Poteau 
de coupure — Double shackle pôle. 

Point de coupure, Guérite — Cutting ou 
disconneciing station^ Tesling sta- 
tion, Eut, 



V 



S3acuumbl{(abletter, m. 

SSacuumfo^lenlampe, f. 

^acuumproief, m. 

ISalata. 

SBariotion, f. bec sDecUnation 
unb inclination. 

SSariationdnabel, f. 

aJcgetation. f. 

I6enti(, n. Sleftrird^eS ISentil. 

«entileti ji, 

»entttrô$tc, f. 

SSetanfern. 
Seranferung, f. 
SBerbinben mit. 

SSerbinbung, f. SSerbinbung 
ber C^lemente einec 
IBatterie. 
-^ SBritanniawrbinbung. 
^ SSerbinbung jweier ^a# 
bel. 



! Paratonnerre à air raréfié — Yacuum 
protector, Rarefied air lightning dis- 
charger. 

Lampe à incandescence — Incandescent 
lamp^ Lamp by incandescence. 

Procédé d'injection dans le vide — Injec- 
tion in vacuum. 

Valata (Substance isolante) — Valata. 

Variation (annuelle, diurne, séculaire de 
la déclinaison ou de l'inclinaison — 
Variation of the declination and of 
the dip. 

Boussole des variations — Boussole of 
variations. 

Végétation — 

Souçape électrique — Electric plug , 

Œut soupape — Egg plug. 

Tube à soupapes (Poggendorffj — Tub 
plug. 

Mettre un hauban — To stay. 

Action de mettre un hauban — Staying, 

Mettre en communication avec — To put 
in communication with. 

Association des éléments d'une pile — 
Joining up the cells of a battery. 

Soudure anglaise — Britannia joint. 
Epissure de deux cables — Splice of ca- 
blCé 
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SSerbinbungdflemme, f. 

ÎBerborgen — ÎBcrboraenc 
mtîtxUitât. 

S^erbic^ten. 

Serbic^ter, m. 

SSerbfmflungi f. 

SBeteinigung, f. 

JiBergteidien. 

SSergleic^ung, f. 

SBergltc^en — SSerglidjieneô 

ZtUqxamm. 
SSerîlvitung^f. ailc!trif(i^e»er# 

flarung. 
SSerfoMcn. 
S3er!o^lun9, f. 

SSerîuppcln — ©tangen oer^ 

fuppeln. 
ÎBerîuppelung; f. 

SSetleden etned Jtabelé, n. 

SBermcrf, n. 

— SBefôrberungôocrmerf. 

— îCufnû^meoermerf. 

— ©lenflDermcrf. 
SBetfûgen — îDcn îDienft oer* 

fagen. 
SBerfd^tfbung, f. 
aScrfenfen — @in ^abel wr* 

fen!en. 
SSerilàrtungiiûbl, f. 

SBerUârîung, f. 

— SBerffarfungSbûttcrie. 
SBerfldrlungémittel, n. 

SBerflrcben — (Sint ©tange 

Dcrflreben . 
SBcrffrcbeni n. 

SBerflàrfungôiabt; f. eine< 

3n>ei9n)ie berflanbeé. 
SSerftrebunôi f. 

SSerflûmmelung, f. 

SScrfud^, m. i\xViW^d)tx ®er# 

S3ect^e{(en . 



Pince do. raccordement — Binding cîamp, 
Splicing jiliers. 

Eloctricitù condenaéo — Bound electri- 
city. 

Condenser — To condense. 

Condensateur — Condenser, 

P^vaporation — Evaporation. 

Recomposition — Recomposition, 

Colla tionner — To repeat ou to collate, 

Collationnement — Répétition, 

Téb'jrranime coUationné — Repeated 
message. 

B«*atilication électrique — Electric béati- 
fication. 

Carboniser — To char. 

Carbonisation — Charring the hase of 
pôles. 

Coupler des poteaux — To frame pôles 
together. 

Action de coupler des poteaux — Fra- 
ming potes. 

Pose d'un cûblo (souterrain) — Laying 
an underground cable. 

Mention (sur les dépêches) — Notice. 

Mention de transmission — Notice of 
transmission. 

Mention de réception — Notice of récep- 
tion. 

Mention de "service — Service report. 

Refuser le service — To refuse working. 

Répulsion — Répulsion, 

Immerger un cable — To lay a cable. 

Pouvoir multiplicateur — Multiplying 
pover. 

Consolidation des poteaux — Consolida-- 
tion of pôles. 

Pile auxiliaire — Subsidiary hattery. 

Système de consolidation — Consolida- 
tion of pôles. 

Mettre une contrefiche à un poteau — To 
strut a pôle. 

Action de mettre une contrefiche — Strut- 
ting. 

Pouvoir multiplicateur d'un shunt — 
Multiplying power of a shunt. 

Action de mettre une contrefiche — 
St7^utting. 

Altération (d'une dépêche télégraphique) 
Altération of a message. 

Expérience de Lullin, Perce-carte — Lui- 
lin* s eœperiment. 

Décomposer, Distribuer — To disturb. 
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$Bert^e{(er, m. 
SSert^eilung, f. 



— SWûgnctiftrung burc^; 
SBert^etlung. 
S3ertf)eilundôapparat, m. 

«ett^ilunô«!roft, f. 
SBert^eilungéoermôgen, n. 

S^erticalgûloûnometer, n. 

ÎBolt, m. 

SBolta. 
îBoitaQomtUx, n. 

aSoltûmctcr, n. 
aSoltaflat, m. 
SSoUmetet, n. 
IBorbereitung, f. 

SSocWagetlen, n. 
^ovWaQpfa% m. 
SSorfprtngen — Um ein gelb 

oorfpringen. 
SSorfprung, m. 

SSorjlef^etf m. 



Distributeur (App. Meyer) — Distributer. 

Décomposition d'un fluide neutre par in- 
fluence, Induction statique — Statical 
induction. 

Aimantation par influence — Magnétisa- 
tion hy induction. 

Appareil d'induction statique — Static 
inductor. 

Force condensante — Condensing force. 

Capacité inductrice, Pouvoir inducteur — 
Inductive capacity. 

Galvanomètre balance de M. Bourbouze 
— Balance galvanometer. 

Unité pratique de force électromotrice. 
Volt — Volt, 

Volta — Vol ta. 

Agomètre (de Jacobi) — Voltagometer. 

Voltaïque — Voltaic. 

Voltamètre — Yoltameter. 

Voltastat — Voltastat. 

Voltmètre — Voltmeter. 

Formation de la pile Planté — Prépara- 
tion. 

Pieu en fer — Earth borer. 
"Pieu ferré — Pôle pihe. 

Avancer d'une division (d'un cadran) — 
To move forward a division. 

Mentonnet, Epaulement — Shouîder. 

Chef — Manager. 



^W 



SB (ascfi). 

^aâii\>xai)t, m. 
aBobcïjcit; f. 



SBage, f. @le!tromadnetird[)e 

SBûgen, m. 

aBoôncr— aBaôncr'fd^er^am* 
mer. 
— 2Bûôner'f4ie âungc. 



Ouest (Abréviation pour désigner un 

tronçon de fil — West. 
Fil recouvert de coton trempé dans la 

cire — Cotton covered wire and waxed. 
Saison d'abatage (des poteaux télégra- 
phiques) — Season forfelling treesfor 

pôles. 
Balance électromagnétique — Electro 

magnetic balance. 
Chariot — Chariot. 
Marteau de Wagner — Wagner's magne* 

tic hammer. 
Interrupteur à marteau de Wagner — 

Wagner's magnetic hammer. 
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SBal^btû^t, m. 

SBal^enumî^ûlter, m. 

iSkl^enioec^fel/ m. 

^anbern, n. SBanbern ber 

2Bûnber|lôpfcl, m. 

SBanberung, f. SBanberung 

ber 3onen. 
SQîarnungéapparat, m. 

SS^ûrnungdtafel, f. 

SS^ârterbubentelegrap^f m. 

SSûrtcn, n. 
SBaf^burn Scf)re, f. 
SBafïcr^ofe, f. 
SS^alterflantéan^eiger, m. 

SBajTertropfenJoUector, iiï. 
aSebcflu^l, m. 
SBcc^fcl, m. 
^ec^felûpparût, m. 
2Bec^fel!)ebeï, m. 
SBec^felmânnc^n, n. 

aSed^felpIûttc, f. 
SBed^felflrom, m. 
SQSec^felftromtafle, f. 

SSk4ifelmetbcl^en, n. 



SQSecfer, m. 

— SKecfer mit ©elbft* 

unterbred^ung. 

— ÎCuf aSecter Ifôcn. 

SBccterleitung/ f. 
gBec!ertaftf| f. 

— 2Bcc!ertû|lf mit 9îû(f# 

fîgnal. 
SBei^en.'ontroIûpparat, m. 



Fil (Ir^rrossi au laminoir — 2)ic draxon 
wire. 

Cîomuiiitateur à cylindro — Cylindrical 
contact. 

Gomiimtateur à cylindre — Cylindrical 
contact. 

Glissement dos fils t<''l<*jrrapiii({ues — Slip- 
ping ou sliding of icires. 

Bouton de conmiutateur mobile — Plug 
of a sicitch. 

Transport dos pro<luits ol<»ctroly tiques — 
Migration of ions to the pôles, 

Avortissour (ôloctn(juo) — Electric indi- 
cator, Electric call. 

Tableau indicatour (ôb.»ctriquo) — Indi- 
cating table t, 

Tôlé^rapbe dos ^ru^rites dos parde-lignes 
(Ch. de fer) — 

Att<Mite — Wait signal, 

Galibrcde Wasbburu— Washhurn gauge. 

Trombe marine — Water spout. 

Indicateur (électrique) do niveau «l'eau, 
llydrostatim«>tre — Ilydrostatimeter. 

Golloclour à gouttes d'eau — Water drop- 
ping collector. 

Métier (électrique) à tisser — Electrical 
webestuhl, 

Gomnmtateur — Comtnutator, Switch, 
Circuit changer, 

Gonnnutateur inverseur — Carrent re- 
verser. 

Levier inverseur (Hughes) — Figure 
changing lever. 

Manette d'im commutateur à manivelle — 
Hand ou handle of a twinhler sioitch. 

Levier inverseur — Rêver sing lever. 

Gourant inverso — Reversed current. 

Manipulateur à inversion do courant — 
Double current hey. 

Plot de contact d'un commutateur à ma- 
nette — Contact stud, Contact pièce, 
Contact knob. 

Sonnerie — Alarm, Bell^ Cloch, 

Sonnerie à trombleur — Tretnbler, Trem- 
bling bell. 

Mettre sur sonnerie — To piut a bell in 
circuit. 

Fil do soimerie — Bell Une taire. 

Jiouton d(î sonnerie — liell push. 

Bouton de sonnerie à répétition — Re- 
peating bell bush. 

Appareil de contrôle des aiguilles (Gh. de 
fer) — Conty^oling System for railway 
switches. 
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SBeiterbefôrberung, f. 



SBeiter6efi3rbecun0«ôebû<)r, f. 
SBeitergeben, n. 

SBeitergeben. 

aBcitertclegrap^iren. 

SBcïle, f. 
SSeOeniafin, m. 
SBenbe^aéen/ m. 
SSenbepimU, m. 
SBenbefc^eibe, f. 
SBertf)fa:tor, m. 
SSetterleuc^ten, n. 
SBetterprosnofe, f . 

2BJeût|lone'« ÎCpparot, m. 
8Bi«ût|lone'« ©rûcfe, f. 
SBWelbunb, m. 
aBicfeïbrû^t, m. 
SBicfdeifen, n. 

S(Bi(!eaôtf)fleae, f. 
SSicfelungdraum, m. 

SBiberaufnabme, f. SSiber^ 
aufna^me einetf JCabeltf. 

SBiber^oIung, f. Zmtiiâit SB{# 

ber^olung. 
SBiberflanb, m. QUÎtvi^âftt 

SSiberflanb. 
♦- SScfentUcftec SBiber^ 
flanb. 
— 2Ceufertt)efcntliclS|er2Si* 
berflanb. 
aBlbcrftûnbômefûppûrût, m. 

SBiberflanbtftoIle, f . 
SBiberflanbdfâuIe, m. 

SBinb, m. (Sleftcifddec SBinb. 
SBinbcelfen, n. 

f(8inbfang, m. 
fSUiDflûgcl, m. 



Soudure fondante — Sofé solder. 

Réexpédition (en dehors des lignes télé- 
graphiques) — Forwarding on heyond 
the telegraph System. 

Taxe de réexpédition — Redirection fee. 

Réexpédition télégraphique — Retrans- 
mission of a telegramm. 

Réexpédier télégraphiquoment — To re- 
transmit a message. 

Réexpédier télégraphie} uement — To re- 
transmit hy telegraph. 

Axe — Axis ou Shaft. 

Game — Cam, 

Grapin — Gant hooh. 

Point d'inllexion — Inclination point. 

Disque — Tarn in g dise. 

Formule de mérite — Figur of merit. 

Eclair de chaleur — Summer lightning. 

Pronostic de Tétat atmosphérique — 
Weather indications. 

Appareil Wheatstone — Wheatstone's 
aulomatic apparatus. 

Pont de Wheatstone — Wheatstone's 
parallelogram ou bridge. 

Ligature de deux fils télégraphiques — 
Binding on joint. 

Fil à torsade, Fil à ligature — Binding 
wire, Twist wire. 

Instrument pour faire les torsades — 
Ticist iron. 

Ligature soudée — Soldered binding. 

Espace d'enroulement (d'une bobine) — 
Wi7iding space. 

Relèvement d'un csVble — Brawing up 
ou hanling in an underground 
space. 

Répétition d'office — . Free répétition. 

Résistance électrique — Electric résis- 
tance. 

Résistance essentielle (de la pile) — Bat- 
tery résistance. 

Résistance du circuit extérieur (de la 
pile) — Externat résistance. 

Rhéostat, Empodiomètre — Empodiome- 
ter. 

Boliine de résistance — Résistance coil. 

Bobine do résistance — Résistance co- 
lumn. 

Vent électrique — Electrical wind. 

Mâchoire à tordre, Fer à torsades — Twist 
clamp, Twist iron. 

Volant — Fly loheel. 

Volant à ailettes — Wing fly. 



ÏSirtdthctic. f. Œhfttomofl* 
ntiif^t âSiibdt^orit. 

asicfunj, t, 1' .abooifonl. 

— eb,inii"d}f SSJirtung. 

— GtttapSorif^t ajiûtung 

— et.unbârc IlBîititng. 

— iBUttaagaixttngtmt. 
aaiitungéMb, H- 
IBirtungâCtcU. m- 
ffîOTttart. f. 

fSitax) — asraç'fdit ffompot 

(itUn. 
iQûtjtli'tbUtOt, f. 
SSùTgtjangt, f. 
SBûrgunst f- 



.1 coniier — Angle pôle. 
Appui coniier ~ Corner support. Angle 

hrackvt. 
Coin iiiutjt leur à bascule — Tumbler 
•,lch. 

irie Oloclromaiîiu'tiqae des tourbillons 
Eleilromagnclic Iheory of vor- 



/ir 

Ai:li<.ii 

Action c]iiinii[uc — Chemical aclîon. 

Kndo:!moseélectrique,Action<.'alaphorique 
— t'ieclrif osmose. 

Aclioii sc-comlaire — Secondary aclion. 

Action ;l ilistance — Action at dislattce. 

Champ il'ai'tioH — Field of action. 

Champ (iaction — Field of aclion. 

Taxe par mot — Woi'd rate. 

Coiri]^usitioti lie Wr.iy — W'rat/'s compo- 
sition. 

Torsade soudée — Tightened joint. 

Pince à torsades — Ticist clatnp. 

Action de faire une torsade — Tighlening 
a Iwisted Joint. 



X 



Xplonit. 
Zi^lop^gûi f- 



I Xylonile ou Parkesine — Xylonile. 
\ Xylophaga — Xylophaga. 



3atl<nt>[anl, n. 
3aé[uiig«liflt, f. 



lllaui' des ohilTros — Blanc key. 

Feiiilli' li'altiichouieut — Mémorandum 

of leork ilone. 
XuliTvallu du deux dents d'une roue — 

space lit'tictjcn ihe leeth ofa cog toheel. 
Roue denti^o ~ Cogged icheal. 
Carreau iimijiqui;— h'uUninating pane. 



- 280 - 



9ei4emnipfàn0er, m. 
âekbenoeber, in. 
3^i4enfdi)eibe. f. 
3eigerapparat, m. 
âeigertelegrapf), m. 
3cUe, f. $or6fc 3cnc. 
3errcifenb. 
3crfe^cn. 

3crfc|unô, f. 
3crfc|ungôn5ibcrflûnb, m. 

3erflreuun9, f. 
3crftreuun9ôi*ocfp;i<nt, m. 

3ifferblûtt, n. 
3iffertûjle, f. 

3inimcrlcitun0, f. 

3in(, m. TUmal^amiiUt 3inf. 

3itterQa(, m. 

3itterro(ic, f. 
3ittern5eï8, m. 

3oncnrcfïector, m. 
3u9ûn!er, m. 

3u9Contû:t, m. 
3ugbecEunddfïgnal, n. 

3ugébra^t, m. 

3ugde[(^winbtg!eit<me|Ter, m. 

3ugltnie, f. 

3ug$telegrapf), m. 

3uleiter, m. 
3u(eitund$!temme, f. 

3un9e, f. SBagnct'ft^c 3un9C. 

3urù(f9eblieben— jDiVjurûcf* 
geblicbenc 3>cpc[ctc. 

3urùcf jie^cn — @ine >Depefcl^c 
jurùctjiebcn. 

3ufûnimcnbret)cn, n. 

3ufûmmcnfe|cn — ^ine î8aU 
terie ^ufammenfegen. 



Récepteur — Receiver. 

Manipulateur — Key. 

Cadran — Bial. 

Récepteur à cadran — Dial indicator. 

Télégraphe à cadran — Dial telegraph. 

Vase poreux — Porous cell, 

Disruptif — Lisruptive, 

Décomposer (Electrochimie) — To de- 
coynpose. 

Décomposition (Electrochimie) — Décom- 
position, 

Résistance électrolytique — Electrolytic 
résistance. 

Dispersion — Electric dissipation. 

Coefficient de dispersion — Coefficient of 
electric dispersion. 

Cadran — Dial. 

Blanc des chiffres (Hughes) — Figure 
key. 

Fil de poste — Office icire. 

Zinc amalgamé — Amalgamated zinc. 

Gymnotus electricus, Gymnote — Gym- 
notas. Bel. 

Torpille — Torpédo. 

Malaptéruro électrique ou Silure électrique 
— Silurus. 

Réflecteur à armilles — Circular louvre- 
lihe reflector. 

Hauban de traction — Straining stay ou 
pîdîing stay. 

Contact par traction - Pull contact. 

Signal de protection d'un train — Cove- 
ring signal of a trai7i. 

Fil de traction de disque — Distance 
signal icirc. 

Indicateur de la vitesse (d'un train) — 
Speed indicator. 

Ligne télégraphique d'un train (en mar- 
che) — In ter communications in 
trains. 

Télégraphe d'un train — Train tele- 
graph. 

Electrode positive -• Positive électrode. 

Borne, Scrre-fil — Binding screia. Ter- 
minai. 

Interrupteur à marteau de Wagner — 
Wagner* s hammer. 

Dépèche en souffrance — Delayed mes- 
sage. 

Retirer une dépêclie — To icith draïc a 
message. 

Torsade — Twist joint. 

Monter une pile — To inount a batlery^ 
To make up a hattery. 
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3ufainmcnf|>rec^n. 

3ufûmmenfpred^n, n. 
3ufû6, m. in{en|ll!(^t Sufa^. 
âuf^lûdg^ebû^r, f. 
Suftûnb, in; 

— SDûucrnber Suftanb. 

— SScrânberlU^tSuflûnb. 
3uftellen. 

âufleOund, f. 

3n5cigbrû^t, m. 
3n)ei9lettung. f. 
3wet9leitun9«bra^t, m. 
3tceigroïle, f. 

3we{gfpre(^n. 



3wct0fpre(^^n, n. 

3wei9flrom, m. 
Swcigwiberflûnb, m, 

3»lf(%enifoïûtor, m. 

3n){[4enle{fet, m. 

3n>{f4<nplattey f. 

3t9if4enfïat{on, f. 



Etre afifecté de mélange — To be in con- 
tact. 

Mélange — Contact, 

Mention de service — Service report. 

Surtaxe — Extracharge. 

Etat — State. 

Etat permanent (élect.) — Permanent 
State. 

Etat variable (élect.) — Variable state. 

Remettre au destinataire — To deliver to 
the addressee. 

Remise au destinataire — Belivery to the 
addressee. 

Fil dérivé — Derived wire. 

Ligne en dérivation — Derived wire. 

Fil dérivé — Shunt loire, Derived wire. 

Bobine de dérivation (de rhéostat) — 
Shunt coil. 

Transmettre en simultanée par dérivation 

— To transmit ou to signal in deri- 
ved circuit. 

Transmission en simultanée par dérivation 

— Derived transmission. 

Gourant dérivé — Derived current. 

Résistance dérivée, Shunt — Derived ré- 
sistance^ Shunt résistance. 

Isolateur non pourvu de tendeur — Insu- 

lator without stretcher. 
Corps moyennement conducteur — Semi- 

conductor. 
Diaphragme métallique — Metallic dia- 

phragm. 
Station intermédiaire — Intermediate 

station. 



ERRATA 



Pafi^es. 


Lignes. 


2 


8 


6 


43 


14 


35 


33 
34 


44 
5 


47 


29 


47 


34 


87 


28 


90 


18 


101 


1 


102 


14 


112 


41 


117 
158 


46 
51 


161 


10 


168 


47 


177 


41 


187 


30 


205 


23 



Lire... les autres accumulateurs... au lieu de : les 
quatre accumulateurs. 

Ampère — Lire pour désigner l'unité au lieu 

de : pour l'unité. 

Armature d'un condensateur — S3elegung — Lire 

Plate of a condenser au lieu de: Armature of a 

condenser. 

Lire... {xéTpov... au lieu de : péTpov. 

Lire... de la décharge en multipliant la déviation 
par... au lieu de : décharge en la multipliant de. 

Contact de transmission — 2Crbeitécontact Lire: 

Sending slud, au lieu de : Sending anvil. 

Contact de réception — Sluf^econtûct Receiving 

stud, au lieu de: Reiceiving anvil. 

Etalon à coulisse — ©aUbennûûôllûb — Lire : Sliding 
gauge, au lieu de : Sliding standard. 

Distance explosive — ©d^lûgweite — Lire : Bischar- 
ging distance, au lieu de : Striking distance. 

Lire... l'inlluence électro-magnétique, au lieu de : 
l'influence éloctroniétrique. 

Lire... Galvanomètre à indications rapides, au lieu 
de : Galvanomètre à inductions rapides. 

Installation simultanée — ©{rcutarfîeUung — Lire : 
Establishment of communications toith ail stations 
in circuit, au lieu de : Simultaneous toorking. 

Lire : Le Joule (10"'' unités etc., au lieu de : 10 unités). 

Potelet — Jtlelncr ©tânbet. JtUiner S)follcn — Lire : 

House attachment au lieu de : Station post ou 

hrachet. 

Lire : D = ^ M, au lieu de : D == g-^ M. 

Remplacement de la base Lire : but end, au lieu 

de: lifruttend. 

Service — Employé de service actif..... Selegrop^c»* 

monipulanti ÎCpparûtbcûmte Lire : Operating clerk, 

au lieu de : Clerk of the working staff', 

Taquoir — Jtïopfjeuô — Lire : Wire malle t, au lieu 
de: Swift, 

Volt — Lire : Il est égal à 10^ unités, au lieu de : 10 
unités. 



Nancy. — * Imprimerie polytechnique de N. Golun. 



ERRATA 



P^^^Mk UgAML 




v^ 


tî 


Vi 


i\ 


«^ 




5 


U 


Oi> 


U 


a^ 


v>^: 


•J^ 


^A^ 


Iv^ 


m 


i 


i\^^ 


i\ 


lie 


u 




Ui 
M 


uu 


10 


i(iî8 


17 


177 


41 


1^7 


A^ 


XXK^ 


x^ 



Iin9k«« ItVA autres» iioouiuulateur«..« au U«u de : lea 
quatre AvvumuKUt'urs. 

Am|W^iv - Uiv |H>ur \lt^Aiguor l^^u^tt^ au Ueu 

\it^: i^mr ruuitt\ 

Anuaturt^ vi'uu ivuviousalt^ur — IBele^wi^ — Liï\* 

tUi^ of\i iVMtJç^Hoft^r au Uou lU^ Ar«iè4i#Miv ofa 

lÀvxK.. jiiTj^ov.,, au Uou lie : pixfov, 

làre,«, lit^ la vitvhaive eu muUii^lîaut la \iôvialk\u 
(var««, au Uou \)o : vitvhaive eu la uuilU|>Uaui iie« 

Ooutaol vie tnu\su\is>àvui — VTKittciMita4 Lire: 

Sf^H(.iitk^ sti*i,t^ au lieu vie: S^mii^*}^ anviL 

lAxulaot vie r\veptK>u ~ ^tateciMii«Kt...* i^nvù^in^ 
*lMt^ au Heu vie: AV(ivN*tr«»«^ %9HviL 

Klaivxu à ov>uUs^t> — Gali^tniMalita^ — lire : ShiUn^ 
^ii|^^ au Ueu vie : SH^i^n^ «MittaiH^ 

lUsIauw e\|>Wive — £<(j^iKîl« — Lm> : Dischar- 
ifi^^ i(ista*kK\\ au Ueu vie: Sit^ikin^ iUUanc^^ 

\av\\.. Tiuiluv uvv V lev li\wiua^uèUv|ue^ au Ueu de : 
nurtuouoe êKvlr\>u\etnv\ue, 

lire,», OalvauvMut^lr** à uuiioaUvM^^i niiùvie^auUeu 
de: OalYauv>mètry^ i\ îuduoliv^us ni|ùviesS, 

lustallalivM\ .siu\ultauvv — GtrcuUrttlIiw^ — lài^: 

in om*M#l, au Ueu vie : SifHHUa»u\^¥,s KvMÎMy, 
lire: Le JvHiîe \{\}^ uuilvVHeU\. au Ueu vie: lOuuUè^K 
IVieiel - - Jtkinev «toiif^v. Jtkiiiev fMt^M — lire : 

HoM^ ^U^K^hM^Ht au Ueu vie : Station ^k^I ou 

l«0 i3?C 

lire ' ^^ =* j^ ^*» *^^^ l**^w ^^'^ ^ ^^ =* K^ ^- 

Ueiu(\lao«Hueul vie la kiae lire: ^M#«^Hil^aulleu 

de: l^^Htti^H%i^ 

Servîee - Ku\pK\\ê vie service aolil\,,.« iKiligfgq^»* 

«M^^aliiitt K|p|)^l^;lt^^ulltr lirt': O^w^s^tin^ cUtk<, 

au Ueu de: Cn^rk v/M«f K\*r^«'«J sta/ts 

'lV)Uvxir — Xl^i^ei^ — lire : w ùv ènaif^t^ au Ueu 
de: <S4c#/>, 

Yvxlt — lire : Il eal è^al à U>* uuilêâk au Ueu de: 10 
uuiit^ 



NâAoy, -- taprimerle |H>tjteelad^ue âe N. Ccoxin* 



ERRATA 



Pa^6«, 


UgaM. 


î^ 


H 





4;j 


14 


;jfi 




44 


47 


:.n> 


47 


.Ti 


H7 


;iH 


tH) 


1H 


101 


1 


1();i 


14 


llî^ 


41 


117 


40 

r»i 


m 


10 


im 
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[4r6.,, JuH autniH iHummulutaurfii... uu Jiau da : leii 
rjuatra uccjiinultildiirH, 

Ainiit'ii'n Mr» pour dM^iMir ruiiit^ au llau 

lin: jiour ruiiilf'), 

Arniiiturn «l'uu lumiimmdmr — ffiiUâun^ — f4r<i 

y'//i/<< nf n v.ondtinmiv au U«u iln; Armature of a 

(iondtintar, 

hU'i^.,, |/.iiTjiov,., au \\m da : p^Toov. 

Lira,,, <lii ut (l<'i('hiir^a an luultiiilliiut la (iïiviaUon 
par,,, (lu lii'U du : (i<''(:hiir^a uu la uiultipUaut da, 

(!(UiLiici (la IrniiauiÏHtihni — VrMtli'ontait,,,, Lira; 
StinUiufj iludt au Ihiu da : Hendinu anoil, 

tUmini'i da r^'iinlinu Wu^fiOntatt Hacaiving 

iludf au linu (la : ihnruininfj anvil, 

KUiUiu h rouliHMH (SaHb$tmaaêfïab — Lira ; Nlidinfj 
(jaiifjtu aii llau (1(1 ; Slidinn standard, 

UiHtauca nxplowlva - ZqUç^m^Xî - Mra ; JJlMohar- 
(jinfj diëtaarii^ nu llau da: Sfrihint; dintanaa, 

lAi'i^,,. rinllu(iu('(i ('•l(<clro-unit^U('aI(|ua, au llau da ; 
rinlIiKUicii <'il(ic-lr(un('drI(|U(i, 

Mra.,, (iiilvtinoui^'itrM h UuïU'ulUtUH rupldim, au llau 
da: (lui vu ruuui'drd l'i InducllonH rupidim, 

InHlallutlou hUiïuïIhu^^u — (ïircuUirfliUuna - Idra; 
h'MtahUMhfntiut nftunntnunit'atianM wiih aUntaliauM 
in fUrmilt, uu li«u dd t NimuUantinun imrfiinfj, 

Idra; La.l(iula (10? uulUiHah!., uu llau (lu:10 uidléiii), 

PotalaL - JtUfniv CBtônbrr* MUin$t fUft^n — Lira; 
llauMû aUarhmunt,,,,,, au llau da : Slalion poêt ou 
branket, 

Lira ; U «= gg M, au llau da ; I) = ^ M. 

Ilutiiplaaiimaut da lu luua,,,,. Lira ; (/u/ânti, auliau 
da; t^uUtind, 

Harvl('.a - Kuiployâ da narvlca ac.Lli',..,, IXili0ra9(in# 
manipulant/ VpparatbramU,,,,, Lira; Opuratinu dôrk^ 
au llau du ; (Iltirli af Iha worhinu Mtaff, 

Tarpioir — KlopfifUii — Idra ; wiru maUat, au llau 
da ; SuHft. 

Volt - Lira : il axl ôj^al k 10« uultéH. au llau da: 10 
uuUéM, 



Naooy, -« ImpHmarla palyfcaûhnli|ua da N, Colum, 



